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индикаторных; низкочастотных и СВЧ-диапазона осцил- 
лографических; кинескопах; проекционных. Кратко описаны фи- 
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характеристики, области применения и рекомендации по эксплу- 
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Предисловие редактора 


Научно-технический прогресс немыслим без вычислительной тех- 
ники, автоматизированных систем обработки информации, управления, 
различной радиотехнической и контрольно-измерительной аппаратуры. 
Одной из важнейших составных частей этой аппаратуры являются 
‚ средства отображения информации, обеспечивающие взаимосвязь чело- 
века и технических средств. 

Телевизоры, тёлевизионные мониторы, дисплеи, пульты управ- 
ления движением или процессами, координатно-знаковые и таблично- 
знаковые индикаторы, различного рода информационные табло, проек- 
ционные экраны, осциллографы и некоторые другие приборы конт- 
рольно-измерительной аппаратуры конструируются на основе прием- 
ных электронно-лучевых трубок (ЭЛТ), преобразующих входную 
информацию (комбинацию электрических сигналов) в видимое изобра- 
жение. Требования по улучшению технических и эргономических харак- 
теристик средств отображения информации (работа в реальном мас- 
штабе времени, многоцветность, повышение объема и надежности 
восприятия отображаемой информации и др.) и новые идеи конструк- 
торов приемных ЭЛТ позволили за последние несколько лет улучшить 
такие параметры, как яркость, контраст, цветопередача, разрешающая 
способность. Трубки обрели как бы второе дыхание, т.е. дальнейшую 
перспективу повышения эффективности средств отображения с их 
использованием. Многообразие задач, стоящих перед средствами ото- 
бражения информации, и конструктивно-технологические особенности 
ЭЛТ привели к возникновению нескольких групп трубок, имеющих свои 
предпочтительные области применения. В настоящее время достаточно 
широко используются монохромные и многоцветные индикаторные 
ЭЛТ и кинескопы, проекционные и осциллографические ЭЛТ. Указан- 
ное многообразие приемных ЭЛТ подчеркивает актуальность и необ- 
ходимость выпуска справочной литературы, облегчает разработчику 
средств отображения информации, выбор требуемой трубки. К насто- 
ящему времени некоторые данные по ЭЛТ могут быть получены из 
периодической литературы и из двух справочников: Згурский B.C., 
Лисицин Б.Л. Элементы индикации, М.: Энергия, 1980; Кацнель- 
сон Б. В., Калугин A.M., Ларионов А. С. Электронно-вакуумные элект- 
ронные и газоразрядные приборы, M,: Радие„-и-связь, 1985. Однако 
сведения в журналах разрознены, а. в.справочниках содержатся данные 
в основом по монохромным ЭЛТ разработок до 1980 г. В то же время 
именно в последние годы была разработана основная масса много- 
цветных, проекционных и осциллографических ЭЛТ и цветных кине- 
скопов с улучшенными характеристиками, сведения о которых поме- 
щены в предлагаемой читателям: книге. Поэтому издание настоящего 
справочника по современным приемным ЭЛТ весьма актуально. 
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Справочник состоит из двух частей. В части 1 «Общие сведения» 
дается краткая классификация системы условных обозначений, опи- 
сываются физические принципы работы, конструктивные особенности, 
основные параметры, методика оценки выбора ЭЛТ для конкретного 
применения и рекомендации по применению и эксплуатации ЭЛТ. 
Часть П содержит сведения о назначении, светотехнических, эрго- 
номических, электрических и эксплуатационных параметрах конкретных 
типов ЭЛТ. Для каждого типа приводятся рисунки общего вида и схемы 
соединения электродов с выводами. а также типовые справочные 
данные, расположенные по группам ЭЛТ, облегчающим поиск и выбор 
трубки для конкретного применения. Необходимо отметить, что спра- 
вочник не заменяет официальных действующих документов (ГОСТ, 
ОСТ, технические условия и др.) на эти изделия. 

Справочник может быть полезен достаточно широкому кругу лиц, 
разрабатывающих и эксплуатирующих индикаторную аппаратуру. 
конструируемую на основе приемных ЭЛТ, студентам технических 
вузов и техникумов. изучающим курсы по приборам и средствам 
отображения информации, а также широкому кругу радиолюбителей. 


Доктор физико-математических 
наук профессор В.Н. УЛАСЮК 


Часть | 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


1. Классификация 
и условные обозначения 
приемных электронно-лучевых трубок 


1.1. Классификация 


Приемные ЭЛТ в настоящее время классифицируются по сле- 
дующим признакам: способу отклонения электронного луча, способ- 
ности сохранять записанное изображение, размеру диаметра (диаго- 
нали) экрана, цвету свечения экрана (типу люминофора), особенностям 
конструкции электронно-оптических систем, диапазону частот для 
осциллографических ЭЛТ. 

По способу отклонения электронного луча все приемные трубки 
делят на две группы: с электромагнитным отклонением электронного 
луча (индикаторные ЭЛТ и кинескопы) и с электростатическим откло- 
нением электронного луча (осциллографические и очень небольшая 
часть индикаторных ЭЛТ). 

По способности сохранять записанное изображение приемные ЭЛТ 
делят на трубки без памяти, в конструкции которых отсутствуют 
специальные элементы памяти, и трубки с памятью (индикаторные 
и осциллографические), в конструкции которых предусмотрены спе- 
циальные элементы (узлы) памяти, с помощью которых единожды 
записанное изображение может многократно воспроизводиться. 

Классификационный признак «диаметр экрана» означает для 
круглых ЭЛТ диаметр экрана, а для прямоугольных ЭЛТ - размер 
экрана по его диагонали в сантиметрах. 

По цвету свечения экрана приемные ЭЛТ подразделяются на 
монохромные и многоцветные. Монохромные могут иметь разный цвет 
свечения: белый, зеленый, синий, красный и др. Многоцветные под- 
разделяются по принципу действия на двухцветные и трехцветные. 
Двухцветные - индикаторные ЭЛТ, цвет свечения экрана которых 
меняется или за счет переключения высокого напряжения, или за счет 
изменения плотности тока электронного луча. Трехцветные (по основ- 
ным цветам) -цветные кинескопы, многоцветность свечения экрана 
которых обеспечивается специальными конструкциями электронно- 
оптической системы цветоделительной маски и экрана. 

Осциллографические ЭЛТ подразделяют на трубки низкочастот- 
ного и сверхвысокочастотного диапазонов. В конструкциях последних 
применена достаточно сложная система отклонения электронного луча. 
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1.2. Условные обозначения 


Для всех приемных ЭЛТ действует единая система условных 
обозначений. Первые цифры обозначают диаметр или диагональ экрана 
в сантиметрах; буква Л означает принадлежность к группе ЭЛТ; вторая 
буква из набора М, О, К, Н устанавливает принадлежность к опреде- 
ленному конструктивному виду ЭЛТ: 


М - трубка с электромагнитным отклонением луча; 

О — трубки с электростатическим отклонением луча; 

К-кинескопы; Н - трубки с памятью (индикаторные и осциллогра- 
фические); далее цифра означает порядковый номер разработки для 
соответствующего конструктивного вида ЭЛТ. при этом для осцил- 
лографических трубок СВЧ-диапазона нумерация начинается с номера 
101 (прибавлено 100 для выделения диапазона частот), затем следуют 
102, 103 ит. д. За второй цифровой группой следует буква, которая для 
монохромных ЭЛТ означает принадлежность к определенному типу 
люминофора, а буква Ц- принадлежность к многоцветным ЭЛТ: 
С люминофор оранжевого цвета свечения; Б-люминофор белого 
цвета свечения; И - люминофор зеленого цвета свечения; П- люми- 
нофор красного цвета свечения; А - люминофор синего цвета свечения. 

Ниже приводятся примеры условных обозначений различных видов 
и типов ЭЛТ: 

23ЗЛМЗС- индикаторная монохромная трубка, диаметр экрана 
23 см, с электромагнитным отклонением луча, порядковый номер 
разработки 3, люминофор оранжевого цвета свечения: 

16ЛКЗБ —кинескоп монохромный, размер по диагонали 16 см, 
порядковый номер разработки 8, люминофор белого цвета свечения: 

13ЛН12 -индикаторная запоминающая трубка, диаметр экрана 
13 см, порядковый номер разработки 12; 

16ЛМ8Ц- индикаторная трубка, размер по диагонали экрана 
16 см, с электромагнитным отклонением электронного луча, поряд- 
ковый номер разработки 8 (переключение цвета осуществляется за счет 
переключения высокого напряжения), многоцветная: 

16ЛМ9Ц -индикаторная трубка, размер по диагонали экрана 
16 CM, с электромагнитным отклонением электронного луча, поряд- 
ковый номер разработки 9 (переключение цвета осуществляется за счет 
изменения плотности тока луча), многоцветная; 

6ЛК4П - проекционный монохромный кинескоп, размер по диа- 
гонали экрана 6 см. порядковый номер разработки 4, люминофор 
красного цвета свечения: 

61ЛК4Ц - цветной кинескоп, размер по диагонали экрана 61 см, 
порядковый номер разработки 4 (с дельта-оптикой. повышенной 
яркости); 

61ЛК5Ц- цветной кинескоп, размер по диагонали экрана 61 см, 
порядковый номер разработки 5 (с планарной оптикой и штриховым 
экраном); 

ИПЛОТОТИ - осциллографическая трубка, размер по диагонали 
экрана |] см, порядковый номер разработки 101 (для регистрации 
СВЧ-сигналов), экран зеленого цвета свечения: 

ПЛОЗИ - осциллографическая трубка, размер по диагонали экрана 
|| см, порядковый номер разработки 3 (для регистрации низкочастот- 
ных сигналов), экран зеленого цвета свечения. 


2. Монохромные индикаторные ЭЛТ 
и кинескопы черно-белого изображения 


2.1. Физические принципы работы 


В электронно-лучевых трубках изображение получают за счет 
возбуждения свечения люминофора под действием бомбардирующего 
его электронного пучка. Монохромные индикаторные ЭЛТ и кинескопы 
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Рис. 1.1. Схематическое изображение индикаторной и 7 
ЭЛТ: 


/- люминесцентный экран: 2 стеклооболочка: 3 проводящее покры- 
тие; 4-отклоняющая катушка, 5 электронный прожектор; 6 катод 
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предназначены для создания одноцветного изображения. Различие 
между индикаторными ЭЛТ и кинескопами в значительной мере услов- 
но. Под кинескопами обычно понимают ЭЛТ, предназначенные для 
создания изображения телевизионного типа. Однако по существующей 
классификации к кинескопам относят ЭЛТ для фоторегистрации, рабо- 
тающие с различными типами изображений, и ЭЛТ просвечивающие, 
используемые в качестве движущегося источника света. 
Схематическое устройство индикаторной ЭЛТ изображено на 
рис. 1.1. Основными элементами прибора являются вакуумная обо- 
лочка, электронный прожектор, отклоняющая система и люминесцент- 
ный экран [3]. Источником электронов для формируемого прожек- 
тором электронного пучка является катод. В ЭЛТ применяется оксид- 
ный катод косвенного накала. Электронный прожектор формирует 
электронный пучок, создавая на экране ЭЛТ электронное пятно малых 
размеров. Электронные прожекторы делятся на два типа: в одном из 
них фокусировка электронного пучка производится с помощью элект- 
ростатических линз, в другом с помощью магнитных линз. 
Прожектор с электростатической фокусировкой представляет собой 
комбинацию аксиально-симметричных электродов, имеющих  различ- 
ные потенциалы. Типичная схема прожектора приведена на рис. 1.2, а. 
Ближайший к катоду электрод — модулятор - служит для регулирования 
интенсивности (тока) электронного пучка. Поскольку модулятор по 
отношению к катоду имеет отрицательный потенциал, управление 
током пучка почти не требует затраты мощности. Зависимость тока 
пучка от напряжения на модуляторе (модуляционная характеристика) 
показана на рис. 1.3., а. Катод, модулятор и ускоряющий электрод (при 
его отсутствии анод) образуют прикатодную линзу типа «иммерсион- 
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Рис. 1.2. Схема прожектора с элект- @) 
ростатической фокусировкой и 
отрицательной модуляционной 19 6 


характеристикой (а); с положитель- 
ной модуляционной характеристи- 


1 


кой (6): | | | 
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6 фокусирующий электрод 
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Рис. 1.3. Отрицательная (а) и положительная (6) модуляционные 
характеристики 
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ный объектив», осуществляющую предварительную фокусировку 
электронного пучка. 

В некоторых случаях, когда требуется снимать с катода очень 
большие токи, применяют другой принцип построения прикатодной 
части прожектора. Перед катодом располагается ускоряющий электрод, 
имеющий положительный потенциал в несколько вольт. далее — управ- 
ляющий электрод. имеющий более высокий потенциал (рис. 1.2.0). 
Такая система электродов обеспечивает более равномерный съем тока 
с катода, чем в системах с отрицательным модулятором, и при тех же 
максимальных нагрузках на катод обеспечивает больший ток. Регули- 
ровка тока пучка производится изменением положительного напря- 
жения на управляющем электроде, играющем роль модулятора. Моду- 
ляционная характеристика для этого случая приведена на рис. 1.3,0. 
Ток управляющего электрода не превышает 100 мкА. 

Фокусирующий электрод и анод (часто называемые первым и 
вторым анодами) образуют главную линзу, фокусирующую электрон- 
ный пучок на люминесцентный экран. Фокусное расстояние главной 
линзы определяется геометрией и отношением потенциалов образу- 
ющих ее электродов. Из-за разброса размеров и положения электродов 
фокусное расстояние несколько меняется. Поэтому для получения 
оптимальной фокусировки пучка необходимо подбирать значение 
напряжения на фокусирующем электроде. Необходимые пределы регу- 
лировки указаны в справочных листах на конкретные типы ЭЛТ. Часто 
между анодом и модулятором помещается ускоряющий электрод. 
В отличие от анода, имеющего потенциал в несколько киловольт, на 
ускоряющий электрод подается несколько сотен вольт. Между ускоря- 
ющим электродом и анодом образуется дополнительная линза, умень- 
шающая угол расхождения пучка перед входом его в главную линзу. 
Кроме того, ускоряющий электрод экранирует прикатодное простран- 
ство от поля анода, вследствие чего колебания напряжения анода не 
сказываются на токе пучка, и позволяет изменять уровень запирающего 
напряжения модулятора. 

В ЭЛТ с магнитной фокусировкой главная фокусирующая линза 
создается магнитным полем аксиально-симметричной катушки, оде- 
ваемой на горловину ЭЛТ (рис. 1.4). Прикатодная линза образуется 
теми же электродами, что и в прожекторе с электростатической фоку- 
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Рис. 1.4. Схема прожектора с — 6 
магнитной фокусировкой: 
!-катод; 2- модулятор; 3 ускоряющий 


электрод: 4-анод; 5-фокусирующая ка- 
тушка: б- горловина прибора 





ОООООО 


сировкой. Точная фокусировка электронного пучка осуществляется 
регулировкой тока фокусирующей катушки. 

Магнитные линзы позволяют получить меньший размер электрон- 
ного пятна на экране, чем электростатические. Связано это со следу- 
ющим. В электронно-оптических линзах фокусировка с малыми погреш- 
ностями имеет место только для параксиальных электронных пучков, 
т.е. пучков, расположенных вблизи оси линзы. С увеличением отно- 
шения диаметра пучка в области линзы к диаметру образующих ее 
электродов погрешности фокусировки возрастают и диаметр сфокуси- 
рованного пучка увеличивается. Это соотношение значительно больше 
при магнитной фокусировке, так как диаметр магнитной катушки, 
размещенной снаружи горловины трубки, относительно велик, в то 
время как электроды электростатических линз, размещенные внутри 
горловины, заведомо имеют значительно меньшие размеры. 

С диаметрами линз связано и второе преимущество магнитной 
фокусировки - большой ток электронного пучка. При электростатиче- 
ской фокусировке перед главной линзой из пучка вырезают только его 
центральную часть, чтобы обеспечить условия параксиальности. При 
этом для формирования пучка используется (0,1... 0,5) часть тока 
катода. В ЭЛТ с магнитной фокусировкой этого ограничения нет 
и используется значительно большая часть тока катода. 

Преимуществом электростатической фокусировки является малая 
потребляемая мощность (доли ватта), тогда как потребление фокуси- 
рующей катушки составляет несколько ватт. Длина электронно-опти- 
ческой системы с электростатической фокусировкой меньше, чем с 
магнитной (с учетом длины фокусирующей катушки). При колебаниях 
напряжения питания при электростатической фокусировке легче обеспе- 
чить постоянство размеров сфокусированного пятна на экране, запитав 
анод и фокусирующий электрод от общего делителя. В случае магнит- 
ной фокусировки для этого необходимы специальные схемы. 

В индикаторных ЭЛТ и кинескопах применяются магнитные си- 
стемы отклонения. Две пары катушек располагаются на горловине 
прибора так, что создают в области прохожения пучка взаимно перпен- 
дикулярные магнитные поля, направленные перпендикулярно траек- 
тории движения электронов (рис. 1.5). На электроны пучка действует 
сила 


Е = —е[у, Н], 


где е-заряд электрона; у-скорость электрона; Н-напряженность 
магнитного поля. 

Изменяя токи в катушках, можно получать отклонение пучка 
в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Угол, на который 
отклоняется пучок после прохождения через отклоняющую систему, 


c= kj JU: 


где [,-ToK катушки; И,-анодное напряжение; К- коэффициент, зави- 
сящий от конструкции катушки. 





Рис. 1.5. Магнитное отклонение пучка: 


| катушка вертикального отклонения: 2 катушка горизонтального отклюнения: 3 горловина 
ЭЛТ: 4 траектория электронного пучка 


Поле магнитной катушки не только отклоняет электронный пучок, 
но и влияет на его сходимость. В результате при отклонении возникает 
дефокусировка ‘пучка, увеличивающаяся с ростом отклоняющего поля 
(угла отклонения). Практически дефокусировка приводит к увеличению 
пятна на краях экрана и его вытягиванию в направлении отклонения. 
Это явление можно в значительной степени скомпенсировать. подав на 
фокусирующую систему сигналы специальной формы, синхронизиро- 
ванные с разверткой (динамическая фокусировка). 

По сравнению’ с электростатическим отклонением магнитное отк- 
лонение дает значительно менышую дефокусировку и поэтому позво- 
ляет использовать большие углы отклонения. что уменышает длину 
прибора. Другим преимуществом является возможность использования 
низковольтных схем развертки. хорошо согласующихся с возмож- 
ностями современной полупроводниковой техники. Это преимущество 
становится особенно заметным при использовании высоких анодных 
напряжений, так как отклоняющее напряжение при электростатическом 
отклонении возрастает пропорционально анодному напряжению. 

Недостатком магнитного отклонения является большая мощность. 
требуемая для отклонения пучка (по сравнению с электростатическим 
отклонением) и возрастающая с увеличением скорости отклонения. 
вследствие чего невозможно использавать магнитное отклонение в 
случае высокочастотных разверток. | 

Сфокусированный электронный пучок под действием системы 
отклонения перемещается по поверхности люминесцентного экрана. 
В месте попадания пучка на экран возникает свечение люминофора, 
причем яркость свечения пропорциональна плотности тока пучка. 

Модулируя внешними сигналами, синхронизованными с раз- 
верткой, величину тока пучка, получаем распределение свечения по 
площади экрана, соответствующее поданному сигналу. При перио- 
дическом повторении сигналов, подаваемых на модулятор и Ha pa3- 
вертку с частотой 50 Гц и выше, человеческий глаз не различает 
отдельных вспышек экрана и создается впечатление непрерывно светя- 
щегося изображения. 

Свечение люминофора при облучении электронным пучком не 
возникает мгновенно после начала облучения и не прекращается сразу 
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же после его окончания. Время, в течение которого яркость свечения 
достигает насыщения при данных условиях возбуждения, называется 
временем разгорания, а время спада яркости до определенного малого 
значения после прекращения возбуждения называется временем после- 
свечения экрана. В монохромных индикаторных ЭЛТ и кинескопах 
время разгорания обычно не учитывается, так как для большинства 
применений оно значительно меньше времени коммутации (время 
возбуждения одного элемента экрана или время перемещения пучка на 
свой диаметр). Время послесвечения напротив, очень существенно. 
В зависимости от типа люминофора оно может изменяться в широких 
пределах от 107 7 до 10 с. В некоторых ЭЛТ, в основном разработанных 
до середины 70-х годов, применялись «каскадные» экраны, имеющие 
два слоя люминофора. Первый (со стороны пучка) слой возбуждается 
электронным пучком и дает свечение в синей и ультрафиолетовой 
областях спектра. Это излучение возбуждает второй, лежащий на 
стекле, слой, имеющий длительное послесвечение. 

Люминофор, нанесенный на экран, является диэлектриком. За счет 
вторичной эмиссии электронов, возникающей при бомбардировке 
экрана электронным пучком, его потенциал устанавливается равным 
потенциалу анода. Часто на слой люминофра наносят тонкую алюми- 
ниевую пленку. В этом случае на экран можно подать потенциал, 
отличающийся от потенциала анода. Алюминирование экрана при- 
водит к повышению яркости, так как алюминиевая пленка является 
зеркалом, отражающим наружу ту часть излучения люминофора, кото- 
рая направлена внутрь прибора. 


2.2. Конструктивные особенности 


В зависимости от типа развертки и других условий применения 
индикаторные ЭЛТ и кинескопы могут иметь экран как круглой, так 
и прямоугольной формы. Все электроды (кроме анода) выведены на 
ножку, которой заканчивается горловина прибора. Ножки бывают либо 
бесцокольные с жесткими выводами-штырьками, которые непосред- 
ственно вставляются в панель, либо на ножку одевается пластмассовый 
цоколь с жесткими штырьками, к которым припаяны гибкие выводы 
ножки (рис. 1.6). Выводы нумеруются по часовой стрелке либо от 
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Рис. 1.6. Конструкция бесцокольной ножки (а) и ножки с цоколем (6): 


!- жесткий вывод — штырек: 2- ножка; 3 штырек цоколя; 4 гибкий вывод; 5 цоколь 
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Puc. 1.7. Конструкция анодного Рис. 1.8. Конструкция гибкого 
вывода со стеклянным конусом: анодного вывода: 

/ проводящее покрытие, соединенное с | высоковольтный провод: 2 комнаунд: 
анодом; 2 стеклянный конус: 3- цанга; 3 вывод анода; 4 проводящее покрытие. 
4 провод, подводящий анодное напряже- соединенное с анодом: 5 стекло-оболочка 


ние: 5 резиновая «юбка». 6 вывод анода; 
7 стеклооболочка 


ключа (выступа на цокольной ножке ЭЛТ), либо от наибольшего 
промежутка (на бесцокольной ножке ЭЛТ). Вывод анода, напряжение 
на котором составляет несколько киловольт или даже десятки кило- 
вольт, обычно делается на боковой поверхности стеклооболочки. 

Для приборов, работающих в условиях пониженного атмосферного 
давления, приходится принимать меры против пробоя между анодным 
выводом и внешним магнитным экраном, в который заключен прибор: 
анодный вывод окружается стеклянным конусом, вваренным в стекло- 
оболочку. На конце провода, подающего анодное напряжение, имеется 
резиновая «юбка», плотно охватывающая стеклянный конус (рис. 1.7). 
При такой конструкции высоковольтный анодный вывод отделен от 
внешнего металлического экрана диэлектрическими элементами, не 
позволяющими произойти пробою. 

Вторым, более современным способом предотвращения пробоя 
является конструкция с гибкими выводами. К выводу анода прикреп- 
ляется сваркой или пайкой провод, и место сочленения заливается 
резиноподобным компаундом, который после заливки полимеризуется 
(рис. 1.8). Кроме обеспечения электрической прочности компаунди- 
рование предохраняет вывод анода от коррозии при различных кли- 
матических воздействиях. В ряде приборов делают гибким не только 
вывод анода; но и все другие выводы, выходящие на ножку. Этим 
обеспечиваются увеличение электрической прочности и защита от 
коррозии. 

В некоторых случаях, когда требуется особая прочность конструк- 
ции, индикаторные ЭЛТ делают в комплексированном исполнении. Сам 
прибор, отклоняющая катушка и магнитный экран составляют единый 
блок, элементы которого скреплены специальным компаундом. Недо- 
статком такого конструктивного исполнения является необходимость 
замены всего комплекса в случае выхода прибора из строя. 

После откачки прибора давление внутри него по сравнению с 
атмосферным можно считать практически равным нулю. За счет атмос- 
ферного давления на стеклооболочку прибора воздействуют силы, 
достигающие у крупногабаритных приборов очень больших значений. 
Так, на экран? индикаторного ЭЛТ диаметром 400 мм давит сила более 
| тонны, причем эта сила возрастает пропорционально квадрату линей- 
ных размеров. Поэтому экранную часть стеклооболочки, являющуюся 


12 


Рис. 1.9. Принцип действия бандажа: 


! направление стягивающей силы бандажа; 2 бан- 

даж; 3 - стеклооболочка; 4 силы атмосферного дав- 

ления; 5 направление силы; действующей в месте 
соединения экранной части оболочки с конусной 


наименее прочной частью, делают в 
виде сферической поверхности. Плос- 
кой экранную часть делают только при 
наличии каких-либо специальных тре- 
бований, причем для приборов с диа- 
метром экрана более 30см создать 
плоской экран практически невозмож- 
но из-за слишком большой толщины, 
требующейся для обеспечения механи- 
ческой прочности. 

Сферическая форма экранной час- 
ти все же не полностью гарантирует 
стеклооболочку от разрушения. Из-за внутренних напряжений в стекле 
или из-за внешних воздействий стеклооболочка может разрушиться, 
а так как стекло находится в напряженном состоянии, то это разруше- 
ние напоминает взрыв, при котором куски стекла разлетаются на 
значительные расстояния и представляют опасность для оператора. 
Особенно опасно разрушение приборов с большим размером экрана. 

Для обеспечения взрывобезопасности на стеклооболочку наде- 
вается металлический бандаж, действие которого заключается в следу- 
ющем. Атмосферное давление стремится как бы распрямить сферу 
экрана, опирающуюся на конусную часть оболочки (рис. 1.9). В месте 
соединения экрана с конусом создаются радиальные силы, направ- 
ленные от оси прибора. Бандаж делается таким образом, чтобы он 
стягивал стеклооболочку в местах соединения экрана с конусом, соз- 
давая радиальные силы, направленные к оси прибора, и компенси- 
рующие силы, создаваемые атмосферным давлением. Из-за этого экран 
становится не напряженным и даже при его разрушении осколки стекла 
не разлетаются. Практически бандаж выполняют в виде рамы. размеры 
которой несколько больше размеров оболочки (рис. 1.10, а). В зазор 








Рис. 1.10. Конструкция бандажа: 


| рама; 2- наполнитель; 3 - ленточный бандаж; 4 стеклооболочка 
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между оболочкой и рамой заливается вещество, расширяющееся при 
затвердении, например гипс. Сжимающее усилие определяется сте- 
пенью расширения вещества и величиной зазора. Другой способ 
бандажирования —намотка на оболочку металлической ленты с по- 
мощью специального станка, обеспечивающего заданную степень 
натяжения ленты (рис. 1.10,0). 

У кинескопов и индикаторных ЭЛТ, предназначенных для фик- 
сации информации на фотопленке контактным способом, экранная 
часть оболочки делается в виде стекловолоконной планшайбы. 

В некоторых ЭЛТ в конусной части оболочки делают одно-два 
оптических окна (рис. 1.11) в виде плоских полированных стекол. 
ориентированных так, чтобы сквозь них можно было проецировать на 
внутреннюю поверхность экрана дополнительную оптическую инфор- 
мацию (например, слайды). А так как слой люминофора является 
полупрозрачным, то это изображение можно наблюдать с наружной 
стороны экрана. Окна позволяют также фотографировать изображение, 
создаваемое на экране электронным пучком, для дальнейшего его 
документирования. 

Люминесцентный экран представляет собой слой порошкового 
катодолюминофора, нанесенный на экранную часть стеклооболочки 
и закрепленный специальной связкой. В каскадных экранах имеются два 
слоя-один поверх другого. В последнее время появились экраны на 
основе люминесцирующих монокристаллов. Такой экран представляет 
собой монокристаллический диск, сочлененный со стеклом оболочки 
и являющийся одновременно ее экранной частью. Монокристаллы 
имеют по сравнению с порошковыми люминофорами меньшую свето- 
отдачу, но большую разрешающую способность. При диаметре элект- 
ронного пятна, сравнимом с размером зерен порошкового люминофора 
(5 ... 10 мкм), разрешающая способность ограничивается люмино- 
фором, а монокристаллический экран бесструктурен и не ограничивает 
разрешающую способность. Кроме того, люминесцирующие моно- 
кристаллы в отличие от порошковых люминофоров не имеют насы- 
щения по яркости при увеличении плотности тока и, следовательно, 
могут работать при больших значениях тока. 

При работе прибора в условиях внешней освещенности за счет 
отражения света от экрана уменьшается контраст изображения. Для 
повышения контраста в случае не очень высоких внешних освещен- 
ностей (например, при работе в обычной освещенной комнате) приме- 
няют для экранной части оболочек стекло с уменьшенной прозрач- 
ностью (контрастное стекло). Внешний свет отражается в основном от 
люминофорного покрытия и поэтому дважды проходит через стекло, 
прежде чем попасть в глаз наблюдателя, в то время как излучение 
люминофора проходит через стекло один раз. Поэтому если коэф- 
фициент поглощения стекла равен К, то собственное свечение экрана 


Рис. 1.11. ЭЛТ с оптическими 
окнами: 


| - проектор: 2 оптические окна; 3  стекло- 
оболочка: 
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Рис. 1.12. Контрастный светофильтр: 
/ люминофор; 2 стеклооболочка: 3 смола; 4. стекло 
с малой прозрачностью: 5 просветляющее покрытие 


уменьшается в К раз, а отраженная внеш- 
няя засветка-в А? раз. Для бытовых 
кинескопов прозрачность стекла экрана 
ИК = 0,6 ... 0,7. 

При сильной внешней освешенности 
приходится учитывать и отражение от 
внешней поверхности стекла экрана. 
Уменьшить эту составляющую отражен- 
ного света можно созданием просветляю- 
щего покрытия на поверхности стекла. Однако технологически удобнее 
изготовлять отдельно стеклянный светофильтр, приклеиваемый к поверх- 
ности экрана. Свётофильтр имеет низкую прозрачность (1/К x 0,1 

. 0,15), просветляющее покрытие на поверхности, приклеен к стеклу 
экрана специальной смолой, имеющей тот же показатель преломления, 
что и стекло, чтобы исключить отражение от границ раздела (рис. 1.12). 

Внешняя освещенность кроме снижения контраста создает также 
блики на экране. Блики образуются за счет зеркальной составляющей 
отраженного света, причем отражение происходит в основном от 
гладкой внешней поверхности стекла экрана. Для устранения бликов 
применяется слабое матирование стекла. Однако такой способ не очень 
хорош, так как слишком слабое матирование не устраняет полностью 
блики, а более сильное - снижает разрешающую способность прибора. 
Наилучшие результаты получаются при применении светофильтров 
такой же конструкции, как контрастные, имеющие слабоматированную 
поверхность и просветляющее покрытие. Прозрачность антибликовых 
фильтров значительно выше, чем контрастных (1/R < 0,6... 0,7). 





2.3. Основные параметры 


Основные параметры индикаторных ЭЛТ и кинескопов харак- 
теризуют качество изображения: яркость свечения, разрешающую 
способность, контраст. 

По сложившейся терминологии различают «яркость свечения 
линии» и «яркость свечения экрана». При измерении яркости линии 
растр на экране сжимают до момента исчезновения строчной струк- 
туры. При этом наложение строк отсутствует и с хорошим прибли- 
жением можно считать, что яркость светящегося прямоугольника равна 
яркости средней части строки. Яркость экрана измеряется при заданных 
фиксированных размерах растра без учета ширины линии. Измерение 
яркости проводится при заданной скорости перемещения пятна по 
экрану. Ток пучка либо задается либо подбирается из условия обеспе- 
чения оптимальной совокупности параметров прибора. При измерении 
яркости спектральная характеристика фотометра должна быть приве- 
дена к спектральной чувствительности глаза. 

Разрешающая способность один из важнейших параметров ЭЛТ. 
характеризующий способность ЭЛТ передавать мелкие детали изобра- 
жения. Обычно разрешающая способность характеризуется шириной 
линии, которая определяется методом сжатия растра, сжимаемого 
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Puc. 1.13. Распределение яркости 
в соседних линиях при сжатии 
растра 


а глубина модуляции яркости 





в направлении, перпендикулярном линиям до тех пор, пока отдельные 
линии не перестают различаться. Ширина линии В = h/N, где й- размер 
растра в направлении, перпендикулярном линиям; №- число линий 
в растре. 

Так как распределение плотности тока в пятне не равномерное, 
а соответствует гауссовскому закону, линия не имеет четких границ. 
При сжатии растра линии достаточно четко различаются даже после 
начала наложения. Исчезновение строчной структуры при визуальном 
наблюдении происходит, когда модуляция яркости между темными 
и светлыми участками растра составляет 5... 10% от максимальной 
яркости (рис. 1.13). Ширина линии, измеренная методом сжатия растра, 
меньше ширины той же линии, измеренной непосредственно (например, 
с помощью микроскопа) на растянутом растре. 

В кинескопах разрешающая способность оценивается количеством 
телевизионных строк, различаемых на экране. Измерение производится 
по испытательной таблице, подаваемой на кинескоп. В ее центральной 
части и в углах имеются серии чередующихся светлых и темных линий 
уменьшающейся ширины, так называемый клин (рис. 1.14), каждой 
ширине линий соответствует определенное количество телевизионных 
строк. Различаемое количество телевизионных строк соответствует 


450 500 550 600 
ПАТЕНТА АННА АНА 





Рис. 1.14. Испытательная таблица 0249 
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TOMY месту клина, где линии перестают различаться. При подсчете 
разрешающей способности на испытательной таблице считаются и 
светлые и темные линии. Например, если разрешающая способность 
кинескопа 600 телевизионных строк, то на. экране можно получить 
различимых 300 светлых и 300 темных линий. Если бы пятно на экране 
не имело квадратную форму с равномерным распределением плотности 
тока, то количество телевизионных строк, измеренное по испытатель- 
ной таблице, было бы вдвое больше, чем количество линий на экране. 
измеренное методом сжатия растра. Для реального пятна круглой 
формы с гауссовским распределением плотности тока это соотношение 
несколько меньше и составляет приблизительно 1,8 [4]. 

Детальным контрастом ЭЛТ называется отношение разности 
между яркостью свечения экрана под действием электронного пучка 
и яркостью темных участков к яркости темных участков (при от- 
сутствии внешней освещенности): 

Е -— [Г 


ыы 


Г. E 


T T 


K , 
где [.-яркость свечения экрана под действием пучка; L,— яркость темных 
участков. Яркость темных участков экрана, даже отстоящих достаточно 
далеко от места воздействия электронного пучка, не равна нулю. 
Освещенность объясняется распространением части светового потока 
внутри стекла экрана и отражением света от внутренних частей при- 
бора. Однако эти освещенности невелики и контраст в крупных деталях 
(много больших диаметра электронного пучка) обычно высок 
(100...150). Для мелких деталей, сравнимых с диаметром пучка, 
контраст резко падает. так как темные элементы подсвечиваются 
периферийными частями пучка, и достигает уровня 30...50. 

При наличии внешней освещенности яркость как светящихся (BO3- 
бужденных), так и темных (невозбужденных) участков экрана уве- 
личивается за счет отражения от поверхности экрана части падающего 
на него светового потока. Если ввести понятие яркости внешней 
освещенности L, = Ер/п, то при коэффициенте отражения экрана р 
контраст составит 


L+ pL, 


eae ae 


Как видно из формулы, при больших внешних освещенностях контраст 
сильно падает. При рЁ., сравнимом с L, величиной L, можно пре- 
небречь, и тогда К = [/(рГ.о). Для снижения значения р, как уже 
говорилось. применяются специальные контрастные светофильтры. 

В справочных листах указывается цвет свечения экрана. Для 
большинства применений этого вполе достаточно. В некоторых случаях 
задаются цветовые координаты свечения по цветовому треугольнику 
(рис. 1.15). Для ЭЛТ с длительным послесвечением указывается дли- 
тельность послесвечения в секундах, измеряемая по времени, за которое 
яркость свечения падает до уровня 1% от начальной. 

При визуальном наблюдении изображения на экране неравномер- 
ность яркости свечения по поверхности экрана порядка 10... 15% не 
имеет существенного значения, так как человеческий глаз реагирует на 
логарифм яркости. Влияние же неравномерности яркости изображений 
свыше 20% на качество восприятия инф пока не исследовано. 
Если же изображение регистрируется на авномерность 
яркости сказывается в полной мере, т: и при 
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Рис. 1.15. Цветовой треугольник 


одинаковом времени экспозиции пропорционально яркости свечения. 
У ЭЛТ, предназначенных для фоторегистрации, задается неравномер- 
ность яркости по экрану, по строке и межэлементная неравномерность. 

В ЭЛТ из-за большой напряженности электрического поля может 
возникнуть электронная автоэмиссия с модуляторной диафрагмы, стек- 
лянной горловины или других элементов прибора. Автоэмиссионные 
электроны, попадая на экран, вызывают слабое паразитное свечение 
экрана. Это свечение ухудшает восприятие полезных сигналов, снижает 
контраст изображения. Для некоторых типов ЭЛТ в справочниках 
оговаривается максимально допустимая яркость паразитного свечения. 

Запирающее напряжение модулятора определяется по исчезно- 
вению свечения на экране. В зависимости от вида изображения на 
экране- растр, расфокусированное пятно или сфокусированное пятно — 
замеренные значения запирающего напряжения могут различаться на 
несколько вольт. Уровень входного сигнала, подаваемого на ЭЛТ, 
характеризуется напряжением модуляции, которое определяется как 
абсолютное значение разности запирающего напряжения модулятора 
и напряжения модулятора, соответствующего определенному значению 
яркости. или- тока’ пучка. а чу 
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3. Многоцветные индикаторные ЭЛТ 


3.1. Физические принципы работы 


В настоящее время существуют два основных пути получения 
многоцветного изображения на экране ЭЛТ. 

Первый путь создание экрана. представляющего собой периоди- 
ческую структуру. например мозаику. элементы которой состоят из 
люминофоров. имеющих различный цвет свечения (например. красный, 
зеленый и синий). При достаточно малых размерах элементов глаз 
наблюдателя не будет различать отдельные элементы, воспринимая 
свечение близко лежащих элементов мозаики как свечение одного 
участка экрана. При этом воспринимаемый цвет является результатом 
смешения цветов свечения исходных люминофоров. Если менять неза- 
висимо яркости свечения каждого люминофора, можно получить 
практически всю гамму цветов видимого света. Этот путь используется 
в цветных кинескопах. 

Второй путь использование люминофоров, цвет которых меняется 
от условий возбуждения. В отечественной литературе такие приборы 
называются элмитронами. Изменение цвета свечения люминофора 
можно получить либо за счет изменения напряжения экрана (изменения 
энергии электронов. бомбардирующих экран), либо за счет изменения 
плотности тока электронного пучка. 

Люминофоры, изменяющие цвет свечения в зависимости от напря- 
жения экрана. представляют собой смесь двух типов люминофоров. 
обычно красного и зеленого цветов свечения. Зерна одного из люмино- 
форов путем специальной обработки покрываются оболочкой из мате- 
риала. который не светится под действием электронного пучка, так 
называемым барьерным слоем (рис. 1.16. a). 

Электроны, облучающие какую-либо поверхность, проникают 
в глубь вещества на некоторое расстояние. При этом энергия электронов 
уменышается с глубиной. Предельная глубина проникновения электро- 
нов зависит от энергии, с которой электрон подходит к поверхности 
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Рис. 1.16. Варианты экранов с 
барьерным слоем: 





люминофор: 2 люминофор с красным 
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экрана. Приближенно можно считать. что предельная глубина проник- 
новения пропорциональна напряжению экрана. | 

При относительно низком напряжении на экране глубина проник- 
новения электронов недостаточна для преодоления барьерного слоя 
и под действием электронного пучка возбуждается только люминофор. 
зерна которого не покрыты барьерным слоем. При повышении напря- 
жения экрана глубина проникновения электронов становится достаточ- 
ной для преодоления барьерного слоя. Электронным пучком возбуж- 
даются как первый, так и второй люминофор. Цвет свечения экрана при 
этом определяется спектрами и интенсивностью свечения обоих люми- 
нофоров. Обычно без барьерного слоя применяется люминофор с 
красным цветом свечения. с барьерным. слоем — люминофор с зеленым 
цветом свечения. Яркость свечения зеленого люминофора значительно 
превышает яркость красного. Поэтому при достаточно высоком напря- 
жении экрана суммарное свечение имеет практически чистый зеленый 
цвет. При промежуточных значениях напряжения экрана можно полу- 
чить все промежуточные цвета. образуемые смешением красного и 
зеленого. На цветовом треугольнике (рис. 1.15) эти цвета распола- 
гаются вдоль прямой, соединяющей точки с координатами, соответ- 
ствующими цветам исходных люминофоров. Для изменения цвета 
свечения от красного до зеленого требуется изменение напряжения 
экрана на 6... 8 KB. 

Экраны. меняющие свет свечения под действием напряжения. могут 
состоять из двух слоев люминофоров с различным цветом свечения. 
разделяемых барьерным слоем (рис. 1.16*0). В этом случае люминофор, 
лежащий под барьерным слоем, возбуждается при более высоком 
напряжении экрана. В качестве барьерного слоя, покрывающего зерна 
люминофора, может быть использован люминофор с другим цветом 
свечения (рис. 1.16, в). Тогда при низком напряжении экрана светится 
только внешняя оболочка зерен люминофора, а при увеличении напря- 
жения начинают светиться и зерна. Экраны с барьерными слоями могут 
состоять из люминофоров с различным временем послесвечения, и 
тогда с изменением цвета будет изменяться и время послесвечения. 
Электронно-лучевые приборы с барьерными люминофорами обычно 
называют «пенетронами». 

Другой тип экрана, изменяющий цвет свечения в зависимости от 
условий возбуждения, экраны, цвет которых изменяется под действием 
плотности тока электронного пучка. Такие экраны образованы смесью 
двух люминофоров, имеющих различную форму зависимости яркости 
от плотности тока. 

Зависимость яркости люминофора от плотности тока можно пред- 
ставить в виде [5] L= Aj", где Г. - яркость свечения; / - плотность тока: 
A, п- постоянные величины. 


[ 


Рис. 1.17. Зависимость яркости 
свечения люминофора L от плот- 
ности тока / электронного пучка: 


> / сверхлинейный люминофор; 2_ субли- 
J нейный люминофор 


При n= 1 люминофор называют линейным. при п> | - сверх- 
линейным, при п < |- сублинейным (рис. 1.17). Если на экран ЭЛТ 
нанесена смесь сверхлинейного и сублинейного люминофоров. име- 
ющих различные цвета свечения. то при изменении плотности тока 
электронного пучка будет изменяться цвет свечения. Пусть, например. 
сублинейный люминофор имеет красный цвет свечения, а сверхли- 
нейный — зеленый. Тогда при малых плотностях тока яркость зеленого 
люминофора значительно меньше, чем яркость красного, и экран имеет 
красный или красно-оранжевый цвет. С ростом плотности тока яркость 
зеленого люминофора растет быстрее, чем яркость красного. свечение 
экрана становится сначала желтым, а при дальнейшем росте плотности 
тока — зеленым. 

Как и в пенетронах, составляющие люминофоры могут иметь 
различное послесвечение, и с изменением цвета свечения экрана будет 
одновременно изменяться послесвеченис. 

Электронно-лучевые трубки с токовым управлением цветом свече- 
ния. денситроны, по сравнению с пенетронами имеют менее насыщен- 
ные цвета и значительно меньшую яркость. Их преимуществом 
является простота управления цветом, так как при этом не требуется 
коммутация высоковольтного напряжения экрана. 


3.2. Конструктивные особенности 


Конструктивные особенности пенетронов определяются в первую 
очередь необходимостью обеспечить возбуждение экрана электронами 
с различной энергией. Различные энергии электронов можно получить 
двумя способами: либо используя два электронных прожектора. 
имеющих различные потенциалы катодов относительно экрана, либо 
коммутируя потенциал экрана. В первом случае оба цвета свечения 
возбуждаются одновременно, во втором случае возбуждение каждого 
цвета идет последовательно. 

Применение двух независимых электронных прожекторов 
(рис. 1.18), располагаемых каждый в отдельной горловине, является 
простым и удобным решением, не требующим коммутации напряжения 
экрана. Но такая конструкция имеет существенный недостаток — слож- 
нось совмещения изображений, создаваемых независимыми электрон- 
ными пучками, что в значительной мере определяется расположением 
прожекторов под некоторым углом друг к другу. Дополнительные 
сложности, специфические для пенетронов. связаны с разницей энергии 
электронных пучков в области отклонения. В результате чувствитель- 
ность по отклонению для обоих пучков получается различной. Эту 
разницу приходится компенсировать схемными методами. 


И UY #U; 





Рис. 1.18. Схема пенетрона с 

двумя независимыми электрон- 

ными прожекторами: U,, U,- 

напряжения между катодами и 
экраном 
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Рис. 1.19. Схема пенетрона с двумя прожекторами в одной горловине: 


/ прожектор. смешенный относительно оси горловины: 2 прожектор на оси горловины: 
3 дополнительные катушки: 4 отклоняющая катушка; 5 траектория электронного пучка 


В некоторых приборах для упрощения совмещения изображения 
делаются два прожектора в одной горловине (рис. 1.19). Один из них 
располагается Ha OCH горловины, другой смещен относительно оси. На 
оси имеются две дополнительные отклоняющие катушки. Прожекторы 
работают последовательно. Когда работает первый прожектор, допол- 
нительные катушки выключены и пучок отклоняется только основной 
отклоняющей катушкой. При работе второго прожектора дополни- 
тельные катушки включены и действуют таким образом, что первая 
отклоняет пучок в сторону оси горловины, а вторая поворачивает 
подошедший к оси пучок в направлении этой оси. Таким образом, 
второй пучок входит в область основной отклоняющей катушки по оси 
и отклоняется так же, как и первый. 

Описанное расположение прожекторов облегчает совмещение, так 
как пучки отклоняются одной и той же катушкой и вносимые ею 
искажения действуют на оба пучка одинаково. Болыное значение при 
этом имеет точность совмещения траектории второго пучка с осью. 

Различие энергий электронных пучков обеспечивается потенциа- 
лами катодов обоих прожекторов. Коммутация напряжения экрана не 
требуется, а коммутация напряжений низковольтных дополнительных 
катушек не представляет трудности. Недостатками таких приборов 
являются сложность конструкции и необходимость прецизионной 
настройки прибора. чтобы обеспечить точное выведение второго пучка 
на ось. 

В большинстве пенетронов имеется один прожектор и произ- 
водится коммутация напряжения экрана. Основное преимущество такой 
схемы прибора возможность хорошего совмещения изображений в 
двух цветах. Изменение чувствительности электронного пучка к откло- 
нению вследствие коммутации напряжения экрана достаточно просто 
компенсируется изменением амплитуды развертки. Изменение напря- 
жения экрана и связанного с ним напряжения выходного электрода 
прожектора требует изменения фокусирующего напряжения (при 
электростатической фокусировке) или тока фокусирующей катушки 
(при магнитной фокусировке). Поэтому при коммутации напряжения 
экрана должно быть предусмотрено одновременное изменение фо- 
кусирующего напряжения или тока. 

В некоторых пенетронах используется комбинированная система 
фокусировки. состоящая из электростатической линзы и магнитной 


р 


Рис. 1.20. Схема пенетрона с 
приэкранной сеткой: 
/ электронный прожектор: 2 откло- 


няющая катушка: 3 приэкранная сет- 
ка: 4 люминесценгный экран 





катушки. Комбинированная система обеспечивает неизменность фоку- 
сировки при изменении напряжения экрана. Используется различие 
зависимостей оптической силы магнитной и электростатической линз от 
напряжения. Как уже говорилось, выхолной электрод прожектора, 
являющийся элементом бипотенциальной электростатической линзы, 
электрически соединен с люминесцентным экраном прибора. При уве- 
личении напряжения экрана, а следовательно, и напряжения выходного 
электрода прожектора оптическая сила электростатической линзы уве- 
личивается. В то же время сила магнитной линзы с ростом напряжения 
уменьшается. Параметры линз подбираются таким образом, чтобы их 
суммарная оптическая сила оставалась практически постоянной при 
изменении напряжения экрана в рабочем диапазоне. 

Можно сделать одинаковую чувствительность по отклонению для 
обоих цветов, если поставить перед экраном сетку, имеющую постоян- 
ный потенциал относительно катода (рис. 1.20). При коммутации 
напряжения экрана изменяется напряжение только на промежутке 
сетка — экран. Благодаря малости этого промежутка изменение траекто- 
рий электронов при изменении напряжения экрана незначительно и 
электроны попадают практически в одну и ту же точку экрана неза- 
висимо от поданного на него напряжения. Применение приэкранной 
сетки позволяет также повысить чувствительность по отклонению, так 
как сетка позволяет сделать область отклонения низкопотенциальной 
независимо от потенциала экрана, определяющего яркость свечения. 

Однако приборы с приэкранной сеткой не получили широкого 
распространения из-за присущих им недостатков. В первую очередь 
к недостаткам относится болышой перехват тока сеткой, достигающий 
50%. Кроме того. близкое расположение сетки к экрану сильно уве- 
личивает емкость экрана и соответственно затрудняет коммутацию 
напряжения на экране. | 

Из других конструктивных особенностей можно отметить наличие 
в некоторых приборах двух пар дополнительных отклоняющих плас- 
тин. Такие пластины предназначены для формирования на экране 
различных знаков (цифр. букв и т.д.). Основная электромагнитная 
отклоняющая система только определяет положение на экране того или 
иного знака: дополнительная электростатическая система отклонения 
позволяет воспроизводить информацию с большей скоростью. При 
малых углах отклонения, необходимых для формирования. знака, 
недостатки. присущие электростатическим системам отклонения. 
практическки не сказываются. 

Конструкция ЭЛТ с токовым управлением цветом свечения не 
отличается от конструкции монохромных ЭЛТ. 


3.3. Основные параметры 


Цветные индикаторные ЭЛТ характеризуются теми же парамет- 
рами. что и монохромные ЭЛТ. Отличие заключается в том. что ряд 
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параметров измеряется отдельно для каждого цвета свечения. Естест- 
венно. что такие параметры. как яркость, контраст, цветовые коор- 
динаты имеют различные значения для каждого цвета свечения. 
Ширина линии при изменении цвета свечения экрана также изме- 
няется, даже если фокусировка остается оптимальной. В пенетронах это 
происходит из-за того, что при изменении напряжения на экране 
изменяется коэффициент увеличения электронно-оптической системы, 


который пропорционален величине 1/./U,, где И, напряжение на 
экране. Поэтому при верхнем значении напряжения экрана ширина 
линии несколько меньше, чем при нижнем. Указанная зависимость 
имеет место только для одного и того же значения тока пучка 
и постоянной скорости перемещения его по экрану. 

В денситронах изменение ширины линии при изменении цвета 
свечения происходит из-за изменения плотности тока в пучке и соответ- 
ствующего изменения электростатических сил расталкивания, дейст- 
вующих на электроны пучка. р 

Изменение ширины линии при изменении цвета свечения зависит от 
конструкции ЭЛТ и режима работы. если оно мало. то дается единое 
значение ширины линии. 

Цветные индикаторные ЭЛТ имеют два основных цвета свечения 
(не считая промежуточных) и не позволяют воспроизводить стандарт- 
ное цветное телевизионное изображение. При этом не столь уже важно 
жестко выдерживать определенные цветовые координаты. Более важно 
четко отличать друг от друга заданное количество цветовых градаций. 
Поэтому часто задается цветовая разность, вычисляемая как разность 
цветовых координат зеленого и красного цветов свечения. 


4. Цветные кинескопы 


4.1. Физические принципы работы 


Выше говорилось. что в цветных кинескопах используется принцип 
пространственного разделения цвета. т.е. люминесцентный экран кине- 
скопа состоит из мозаичных элементов. имеющих различный цвет 
свечения. Расстояние между элементами настолько мало, что челове- 
ческий глаз не различает отдельные элементы экрана, а воспринимает 
свечение элементов мозаики как свечение одного участка экрана, цвет 
которого определяется цветом и интенсивностью свечения отдельных 
элементов. Чтобы изменять воспринимаемый глазом цвет свечения 
такого «составного» элемента. необходимо управлять интенсивностью 
свечения исходных элементов экрана независимо друг от друга. Цвет 
свечения исходных элементов экрана (например. красный, зеленый, 
синий) можно выбрать таким образом, чтобы смешанные цвета при 
различных соотношениях интенсивности свечения исходных элементов 
перекрывали почти весь цветовой треугольник, включая и белый цвет. 

В одной из основных схем построения цветного кинескопа 
(рис. 1.21) люминесцентный экран состоит из круглых пятен люмино- 
форов трех цветов свечения: зеленого (3), красного (К) и синего (С). 
Кружки люминофоров расположены в виде гексагональной структуры, 
при этом каждый кружок окружен шестью кружками другого цвета, 
например «красный» люминофор окружен тремя кружками «зеленого» 
и тремя кружками «синего» люминофора. Весь экран можно условно 
разбить на триады, состоящие из трех кружков люминофора красного, 
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Puc. 1.21. Мозаичная структура 
люминесцентного экрана: 


К красный: С синий; 3 зеленый 





Рис. 1.22. Схема цветного кине- 
скопа с дельта-расположением 
прожекторов 


Рис. 1.23. Смещение точки схож- 
дения при отклонении электрон- 
ных пучков 


зеленого и синего цветов свечения каждая. Для независимого возбуж- 
дения люминофоров каждого цвета свечения используются три элект- 
ронных прожектора, на каждый из которых подается сигнал, соответ- 
ствующий одному цвету свечения.. Таким образом, один из прожекто- 
ров возбуждает «красный» люминофор, другой - «зеленый» и третий- 
«синий». 

Чтобы обеспечить попадание каждого электронного пучка только 
на пятна люминофора одного цвета, между прожекторами и люмине-. 
сцентным экраном ставится цветоделительная «маска» (рис. 1.22), 
представляющая собой тонкий сферизованный металлический лист, 
расположенный концентрично относительно поверхности экрана и 
имеющий отверстия, находящиеся против центров каждой триады 
люминофорных кружков. Выходные отверстия прожекторов распола- 
гаются в вершинах равностороннего треугольника симметрично отно- 
сительно оси кинескопа (дельта-расположение). Оси прожекторов. 
наклонены по отношению к оси кинескопа так, что точка их пересечения 
лежит на люминесцентном экране. Взаимное расположение отверстий 
маски и пятен люминофора делается таким, чтобы электронный пучок, 
проходящий сквозь отверстия маски, попадал только на пятна люмино- 
фора «своего» цвета. 

Для получения изображения необходимо, чтобы в каждый момент 
времени все три пучка электронов попадали в одно и то же место 
экрана. Для центра экрана это условие обеспечивается выбором на- 
клона прожекторов. При отклонении пучков полем отклоняющей 
катушки точка схождения осей пучков перемещается по некоторой 
поверхности, имеющей кривизну значительно большую, чем допусти- 
мая кривизна экрана (рис. 1.23), и пучки на экране уже не попадают 
в одну точку, причем расхождение их увеличивается от центра к краю 
экрана. Форма условной поверхности схождения (штрихпунктирная 
линия) зависит от конфигурации магнитного поля отклоняющей 
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Рис. 1.24. Схема цветного кинескопа с планарным расположением 
прожекторов 


катушки, но создать поле, обеспечивающее совпадение поверхности 
схождения с поверхноетью экрана, на удается. Чтобы обеспечить 
сведение пучков по всей поверхности экрана, электронные пучки перед 
отклоняющей системой немного отклоняют в радиальном направлении 
дополнительными магнитными полями, напряженность которых изме- 
няется по определенному закону синхронно с кадровой и строчной 
развертками (динамическое сведение). 

Попытки исключить сложное устройство сведения пучков электро- 
нов привели к созданию кинескопа с самосведением пучков. Следы 
пучков на экране такого кинескопа располагаются в виде треугольника. 
Специальным отклоняющим полем обеспечивается их сведение в одном 
направлении, например горизонтальном. Тогда следы электрон- 
ных пучков расположатся на экране вдоль вертикальной линии. Если 
же прожекторы расположить в горизонтальной плоскости (планарно) 
так, что в принципе исключится несведение в вертикальном направ- 
лении, следы электронных пучков сойдутся в точку по всей поверхности 
экрана [6]. 

В кинескопах с планарным расположением прожекторов обычно 
применяют маску с отверстиями в виде шелей (рис. 1.24) и соответст- 
венно экран с линейчатой структурой. При линейчатой структуре маски 
и экрана неболышие вертикальные отклонения пучков, связанные с 
неточностями изготовления и другими побочными явлениями, не 
сказываются на качестве изображения. Кроме того. прозрачность 
щелевой маски несколько выше. чем маски с круглыми отверстиями 
[6-8]. 

В кинескопах с планарной оптической системой не требуется 
динамического сведения, но все же для устранения влияния неточностей 
изготовления кинескопа и отклоняющей системы приходится‘вводить 
некоторые элементы подстройки сведения. Но даже при использовании 
подстройки не улается получить такое качество сведения. которое 
можно обеспечить с помощью устройств динамического сведения. 


4.2. Конструктивные особенности 


Принципиально новыми элементами конструкции цветного кине- 
скопа являются цветоделительная маска и мозаичная (или линейчатая) 
структура экрана. Изображение на экране имеет дискретную структуру 
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с шагом, равным шагу маски. Электронный пучок должен иметь 
диаметр несколько больший, чем два шага маски. Таким образом, 
разрешающая способность цветного кинескопа будет определяться 
в первую очередь шагом маски. 

В кинескопах, применяемых в широковещательном телевидении, 
шаг маски равен 0,6 ... 0,8 мм. Для ряда применений (например. 
в дисплеях ЭВМ) требуется более высокое разрешение и шаг маски 
снижают до 0,2 мм. Однако при этом невозможно пропорционально 
уменынить все размеры в маске как из соображений механической 
прочности маски, так и по условиям технологии се изготовления. 
В результате уменышение шага маски вызывает уменыпение ee про- 
зрачности, т.е. доли тока пучка, проходящего на экран. Таким образом, 
повышение разрешающей способности кинескопа приводит к снижению 
его яркости. 

Выше указывалось на необходимость дополнительных регулировок 
для сведения электронных пучков по всему экрану. Органы регулировки 
располагают снаружи кинескопа на его горловине. 

В кинескопе с дельта-расположением прожекторов (рис. 1.25, а) 
позади отклоняющей системы размещается узел регулятора сведения 
(рис. 1.25, 6), состоящий из трех электромагнитов (рис. 1.25), каждый из 
которых воздействует на один электронный пучок. Для локализации 
магнитого поля внутри горловины располагаются полюсные нако- 
нечники из магнитомягкого материала. В сердечники электромагнитов 
встроены постоянные магниты цилиндрической формы. Вращением 
постоянных магнитов подбирается напряженность постоянного маг- 
нитного поля, обеспечивающая сведение пучков в центре экрана («ста- 
тическое» сведение). Для получения сведения по всему экрану при 
отклонении пучков ток в катушках электромагнитов необходимо 
изменять по определенному закону («динамическое» сведение). 

Регулятор сведения перемещает электромагнитные пучки только 
в радиальном направлении, и может оказаться, что все три пучка не 
сойдутся в одной точке. Поэтому используют дополнительный магнит, 
которым можно перемещать «синий» пучок в тангенциальном на- 
правлении. 





Рис. 1.25. Органы регулировки цветного кинескопа с дельта-располо- 
жением прожекторов: 


! магнит чистоты цвета; 2 магнит смещения «синего» пучка: 3 регулятор сведения: 4 откло- 
няющая система; 5_ кинескойп; 6 постоянный цилиндрический магнит; 7 - электромагнит сведе- 
ния: &  полюсные наконечники 
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Неточности изготовления кинескопа приводят к TOMY, что элек- 
тронные пучки попадают не точно на «свои» люминофорные пятна, но 
захватывают и пятна другого цвета, что приводит к нарушению 
передачи цвета. Для устранения этого на горловине располагается 
магнит чистоты цвета. Создаваемое им поле можно изменять по 
величине и направлению, что позволяет несколько изменять угол 
наклона к оси всех трех электронных пучков. обеспечивая тем самым 
попадание пучков только на «свои» пятна люминофора. 

В кинескопах с планарным расположением прожекторов, как уже 
говорилось, в принципе обеспечивается сведение по всей площади 
экрана, однако из-за неточностей изготовления кинескопа и `откло- 
няющей системы приходится применять дополнительную подстройку. 
Устройство подстройки в кинескопах с планарным расположением 
прожекторов значительно проще: динамического сведения, управ- 
ляемого специальной радиотехнической схемой, не требуется. Для 
подстройки сведения применяются кольцевые постоянные магниты, 
расположенные на горловине: два четырехполюсных и два шести- 
полюсных. Кольца могут вращаться независимо друг от друга. Маг- 
нитное поле каждой пары изменяется по величине и направлению 
в зависимости от поворота колец: если одноименные полюсы пары 
совпадают, то поле максимально, если же совпадают разноименные 
полюсы, то поля практически нет. На средний пучок электронов эти 
поля не действуют, крайние же пучки четырехполюсное поле смещает 
в зависимости от поворота колец либо в вертикальном, либо в гори- 
зонтальном направлении, но в противоположные стороны. Шести- 
полюсник также смещает крайние пучки в вертикальном и горизон- 
тальном направлениях, но оба пучка в одну сторону. Для подстройки 
чистоты цвета имеется еще один кольцевой магнит - двухполюсный. 
который смещает все три электронных пучка в горизонтальном или 
вертикальном направлении. Все кольца объединены в единый блок. 
закрепляемый на горловине кинескопа. 

Для повышения контраста в условиях внешней засветки применяют 
стекло экранной части оболочки с пониженной прозрачностью (порядка 
60%). Однако при этом снижается яркость свечения. Более прогрессивен 
путь увеличения контраста в условиях внешней засветки за счет умень- 
шения коэффициента отражения экрана. Размеры люминофорных пятен 
и полос делают несколько меньше, чтобы между ними оставались 
зазоры. На внутреннюю поверхность экрана наносят черное покрытие 
с малым коэффициентом отражения и с помощью фотолитографии 
снимают покрытие в тех местах, где будет наноситься люминофор. 
Образуется нечто вроде матрицы для люминофорного покрытия. В 
литературе экраны такого типа так и называют экран с «черной 
матрицей». Кинескопы © «черной матрицей» имеют более высокую 
яркость, чем кинескопы с «серым» стеклом, но они сложнее тех- 
нологически и, следовательно. дороже. 


4.3. Основные параметры 


Специфика параметров цветного кинескопа связана с использо- 
ванием трех независимых электронных пучков. Один из основных 
параметров - яркость- измеряется для каждого цвета отдельно при 
полностью запертых двух других электронных пучках. Однако эти 
яркости не могут иметь произвольные значения. Соотношение яркостей 
должно быть таким, чтобы при работе всех трех прожекторов с прибли- 
зительно равными токами суммарный цвет был белым. Для этого 
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соотношение яркостей зеленого, красного и синего должно составлять 
приблизительно 60, 30 и 10% от суммарной яркости белого. Поэтому 
яркости в отдельных цветах не характеризуют уровень параметров 
кинескопа. Для этой цели вводится параметр «яркость белого». При 
этом должны быть заданы либо цветовые ‘координаты белого, либо 
температура абсолютно черного тела, которой соответствует этот 
белый. 

Из сказанного выше следует, что цветовые координаты люмино- 
форов должны выдерживаться в достатачно жестких пределах. 

Специфическим параметром цветных кинескопов является неравно- 
мерность цвета по экрану. В ЭЛТ с бесструктурными экранами неравно- 
мерность цвета по экрану определяется только однородностью свойств 
люминофора и относительно невелика. В цветных кинескопах из-за 
неточностей изготовления электронный пучок может попадать не 
только на «свои» элементы люминофора, но иногда захватывать 
и «чужие». В результате соотношение цветов в разных местах экрана 
будет изменяться и на экране появятся оттенки разного цвета. Обычно 
проверка неоднородности цвета проводится на белом. Чувствитель- 
ность человеческого глаза к неоднородностям цвета очень высока 
и превышает возможности колориметров, измеряющих цветовые 
координаты. Поэтому обычно неоднородность цвета ‘определяется 
визуально. 

Специфичен также параметр «несведение электронных пучков». Он 
измеряется в единицах длины и представляет собой расстояние между 
строками растра от трех прожекторов. остающееся после юстировки 
кинескопа с отклоняющей системой. 

Разрешающая способность измеряется в белом, т.е. с учетом 
остаточного несведения. Разрешающая способность в основных цветах 
не является выходным параметром кинескопа и может измеряться 
только для контроля стабильности производства. 


5. Проекционные ЭЛТ 


5.1. Физические принципы работы 


Проекционные ЭЛТ предназначены для создания на внешнем 
экране с помощью оптической системы изображения большого раз- 
мера порядка одного или нескольких квадратных метров. Световой 
поток с относительно небольшого’ экрана ЭЛТ (точнее, часть его, 
попадающая в проекционный объектив) создает изображение на внеш- 
нем экране, имеющем значительно болышие размеры. Если бы весь 
световой поток, создаваемый ЭЛТ, попадал на внешний экран, яркость 
на нем была бы меньше яркости на экране ЭЛТ во столько же раз, во 
сколько площадь внешнего экрана больше площади экрана ЭЛТ. Но 
фактически проекционная оптика использует только малую часть свето- 
вого потока, создаваемого ЭЛТ, что еще больше снижает яркость на 
внешнем экране. Отсюда вытекает основная проблема в технике проск- 
ционных ЭЛТ - получение больших световых потоков. 

Световой поток Ф = лГ.5, где Г, яркость свечения экрана ЭЛТ: 
5 - площадь рабочей части экрана. Отсюда следует, что для увеличения 
светового потока нужно увеличить либо яркость, либо размеры экрана 
ЭЛТ. Каждый путь имеет свои достоинства и свои недостатки. 
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Повышение яркости достигается в первую очередь повышением 
анодного напряжения и тока электронного пучка. Однако при больших 
плотностях тека происходит так называемое насьицение люминофора 
по току: рост яркости при увеличении плотности тока резко замед- 
ляется. Кроме того, при больших плотностях тока трудно обеспечить 
высокую разрешающую способность. Поэтому обычно проекционные 
ЭЛТ имеют высокое напряжение экрана (25... 30 кВ и Boe). Незави- 
симо от способа увеличения яркости на экране ЭЛТ выделяется боль- 
шая мощность, приводящая к сильному нагреву экрана. Температура 
внешней стороны экрана превышает 100°С, а температура внутренней 
стороны, где находится люминофор, на несколько десятков градусов 
выше. В момент нахождения электронного пучка в каком-либо месте 
экрана температура в этом месте значительно превынтает среднее 
значение. В результате нагрева экрана яркость свечения падает. так как 
светоотдача люминофоров уменынается с ростом температуры. 
«Тепловое гашение» яркости является одной из наиболее серьезных 
проблем при создании проекционных ЭЛТ. 

Другая серьезная проблема проекционных ЭЛТ состоит в наличии 
рентгеновского излучения при анодном напряжении свыше 20 кВ. Для 
его уменьшения используются специальные поглотители. 

Увеличение размера экрана облегчает его тепловой режим, так как 
при тех же световых потоках нагрузка на единицу площади умень- 
шается. Но возникают сложности в использовании таких ЭЛТ: рост 
размера экрана сопровождается увеличением рабочего диаметра объек- 
тива, применяемого для проекции изображения, а это вызывает резкое 
усложнение технологии и соответственно стоимости. 

Для получения цветного проекционного изображения нельзя ис- 
пользовать ни один из описанных выше принцинов. Цветные масочные 
кинескопы не в состоянии обеспечить необходимые для проекции 
яркости 1000... 10000 кд/м*. Пенетроны и ЭЛТ с токовым управлением 
цветом свечения по своему принципу действия обеспечивают получение 
одного из цветов либо при пониженном напряжении экрана. либо при 
уменьшенном значении плотности тока, что заведомо не позволяет 
получить большие яркости. Поэтому для получения цветного изобра- 
жения используются три монохромных проекционных ЭЛТ. имеющие 
красный, зеленый и синий цвета свечения. С помощью трех объективов 
все три изображения совмещаются на внешнем экране в единое цветное 
изображение (рис. 1.26). Из-за того, что крайние ЭЛТ смещены отно- 
сительно оси, проходящей через середину внешнего экрана, изобра- 
жения, создаваемые этими ЭЛТ, имеют трапецеидальные искажения. 
которые необходимо исправлять ралиотехническими методами. 

Принимаемые меры для 
увеличения светового потока в 
ряде случаев оказываются не- 
достаточными, и для увеличения 
яркости проектируемого изобра- 
жения применяют так называ- 
емый «направленный» проекци- 
онный экран. С помощью crie- 
циальной обработки поверхно- 


Рис. 1.26. Получение цветного 
проекционного изображения: 
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сти экрана угловое распределение коэффициента отражения изменяется 
таким образом, что в направлении оси светового потока он резко 
увеличивается. соответственно уменышаясь в других направлениях. 
Отраженный световой поток перераспределяется, основная его часть 
направляется в сторону наблюдателей. Диаграмма направленности 
обычно составляет + 30° в горизонтальной плоскости и + Ю-в 
вертикальной. При этом достигается увеличение яркости в направлении 
нормали по сравнению с обычным экраном в 8... 10 раз. 


5.2. Конструктивные особенности 


’Конструктивные особенности проекционных ЭЛТ определяются 
в первую очередь двумя факторами: высоким напряжением экрана 
и большим тепловыделением на экране. 

Для устранения опасности пробоя на близлежащие элементы аппа- 
ратуры в старых типах приборов применен стеклянный конус, окру- 
жающий вывод экрана, а в современных ЭЛТ этот вывод заливается 
компаундом (см. $ 2.2). 

Проблема теплоотвода с экрана, решается различными способами. 
Простой обдув экрана воздухом уменьшает тепловое гашение люмино- 
фора и увеличивает яркость на 15 ... 20%. Обдув охлажденным 
воздухом сказывается еще сильнее. 

В современных проекционных ЭЛТ применяется автономная жил- 
костная система охлаждения. Для этого с внешней стороны экрана ЭЛТ 
располагается защитное стекло (рис. 1.27). герметично сочлененное 
с металлическим. радиатором, который закреплен на’ оболочке ЭЛТ. 
Пространство между экраном ЭЛТ и защитным стеклом заполняется 
жидким охладителем (например, раствором этиленгликоля), который 
отводит тепло от экрана к радиатору. Для улучшения теплопередачи 
экранная часть стеклооболочки делается более тонкой. 

Охлаждающая жидкость кроме основного назначения - отвода 
выделяющегося на экране тепла при создании цветного изображения 
используется в качестве цветного фильтра. улучшающего цветовые 
координаты свечения ЭЛТ. Для этого в жидкость добавляется краси- 
тель. окрашивающий жидкость в красный. зеленый или синий цвет. 
Световой поток ЭЛТ при этом несколько снижается, но такое снижение 
компенсируется получением более насы- 
щенных основных цветов. 

Иногда для решения проблемы теп- 
лоотвода экранную часть оболочки ЭЛТ 
делают из монокристаллического лейко- 
сапфира. Коэффициент теплопроводности 
у лейкосанфира в несколько раз больше, 
чем у стекла, лейкосапфир позволяет под- 
водить к экрану ЭЛТ значительно боль- 
шие мощности, чем стекло, и соответет- 
венно увеличить яркость ЭЛТ. Однако 
применение лейкосапфирового экрана вы- 
зывает ряд конструктивных и технологи- 





Рис. 1.27. Проекционная ЭЛТ с жилд- 
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ческих трудностей, в результате чего стоимость ЭЛТ резко возраетает. 
К этому добавляется высокая стоимость самих лейкосапфировых дис- 
ков большего размера. .Лейкосапфир практически не поглощает рент- 
геновское излучение, и поэтому для защиты персонала должны приме- 
няться специальные меры. В частности, можно отметить, что проек- 
ционные объективы с линзами из оптических сортов стекла практически 
полностью поглощают рентгеновское излучение ЭЛТ. ЭЛТ с лейко- 
сапфировыми экранами применяются в основном для уникальной 
аппаратуры, где указанные выше недостатки не имеют значения. 


5.3. Основные параметры 


Система параметров проекционных ЭЛТ практически не отли- 
чается от системы параметров ранее рассмотренных типов ЭЛТ. Иног- 
да вместо яркости приводится световой поток (в отличие от ЭЛТ. 
предназначенных для непосредственного наблюдения. в которых яр- 
кость определяет в первую очередь надежность восприятия). При этом 
яркость изображения на наблюдаемом внешнем экране определяется 
световым потоком ЭЛТ и свойствами объектива. Однако традиционно 
для большинства проекционных приборов в справочной литературе 
приводится яркость (непосредственно измеряется именно яркость), а 
значение светового потока рассчитывается по формуле, приведенной в 
$ Sih 


6. Осциллографические ЭЛТ 


6.1. Физические принципы работы 


Осциллографические ЭЛТ предназначены для отображения на лю- 
минесцентном экране электрических сигналов. На вертикальную систе- 
му отклонения подается сигнал, пропорциональный исследуемому про- 
цессу (напряжению или току), на горизонтальную - сигнал, меняющийся 
линейно во времени. В результате на экране высвечивается зависимость 
сигнала от времени. Изображение на экране служит не только для 
визуальной оценки формы сигнала, но и для измерения его параметров. 
Поэтому осциллографическую ЭЛТ надо рассматривать как измери- 
тельный прибор. и именно этим определяются требования, предъяв- 
ляемые к ЭЛТ. 

Исследуемые сигналы могут иметь произвольную форму и ши- 
рокий частотный спектр. Применение в этих условиях электромагнит- 
ного отклонения невозможно из-за очень больших мощностей, тре- 
буемых для отклонения, и поэтому в осциллографических ЭЛТ при- 
меняется электростатическое отклонение. 

Электростатическая система отклонения состоит из двух пар откло- 
няющих пластин (рис. 1.28): вертикального отклонения, на которую 
подается исследуемый сигнал, и горизонтального отклонения, на ко- 
торую подается пилообразное отклоняющее напряжение. 
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Рис. 1.28. Схематическое изобра- 
<> жение осциллографической ЭЛТ: 


/ электронный прожектор: 2 отклоняю- 
щие пластины: 3 люминесцентный экран 


При подаче на пластины отклоняющего напряжения Ue (сим- 
метрично относительно анода) отклонение электронного пучка в плос- 
кости экрана 


(Ир 
А = | 
20.4 


где [длина пластин; О - расстояние от центра отклонения пластин до 
экрана; И,- напряжение анода; 4{-расстояние между пластинами. 

Из приведенного выражения следует, что отклонение пучка элект- 
ронов линейно зависит от приложенного напряжения. Выражение (6.1) 
выведено в предположении, что за время пролета электронов в поле 
отклоняющих пластин напряжение на пластинах остается постоянным. 
Для медленно меняющихся сигналов это условие выполняется. 

Для быстро меняющихся сигналов синусоидальной формы чувстви- 
тельность к отклонению (отношение A/U,,) начинает уменьшаться при 
приближении периода синусоиды Т к времени пролета электронов в 
поле отклоняющих пластин: 





(6.1) 


т 
2е0,’ 


где е и т-соответственно заряд и масса электрона. При T= Ц» 
чувствительность к отклонению падает до нуля. 

Реальные сигналы (например, импульсные) представляют собой 
спектр, состоящий из гармоник с разными частотами колебаний. Если 
период колебаний для верхней гармоники спектра близок ко времени 
пролета электронов или меньше его, то чувствительности к отклонению 
для разных гармоник отличаются друг от друга, вследствие чего 
искажается форма сигнала на экране ЭЛТ. 

Увеличением анодного напряжения или уменыпением длины плас- 
тин, сокращая время пролета электронов, снижают искажения, но при 
этом падает чувствительность к отклонению. Поэтому для осцил- 
лографирования очень коротких сигналов, частотный спектр которых 
превышает 100 МГц, отклоняющие системы делаются в виде линии 
бегущей волны, обычно спирального типа (рис. 1.29). Сигнал подается 
на начало спирали и в виде электромагнитной волны движется вдоль 
оси системы с фазовой скоростью. 


Vy = ch,/l,, (6.3) 





(6.2) 


тр © [ 


где с-скорость света; ий, -шаг спирали; [длина витка спирали. Ско- 
рость пролета электронов выбирается равной фазовой скорости волны в 
направлении оси системы. Таким образом, исключается влияние вре- 
мени пролета электронов. Из формулы (6.1) следует, что для увеличения 
чувствительности к отклонению надо работать при низких напряжениях 
анода. Однако снижение анодного напряжения (которое подается и на 
экран ЭЛТ) уменьшает яркость изображения. Для разрешения этого 
противоречия разделяют по напряжению область отклонения и область 


J 2 


Рис. 1.29. Отклоняющая система 
спирального типа: 


| - траектория электронного пучка: 2 - экви- 
валентное сопротивление нагрузки; 3- от- 
клоняющая система (линия бегущей волны) ь 
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Puc. 1.30. Системы послеускоре- 

НИЯ: 
a-C кольцевыми электродами; б- спи- 
рального типа; в-с рассеивающей линзой 
люминесцентного экрана, при- 
меняя системы послеускорения. 
Наиболее часто эти системы 
состоят из двух или трех электро- 
дов, расположенных между ано- 
дом и экраном (рис. 1.30, а). 
Электроды обычно делаются в 
виде проводящего покрытия на 
внутренней поверхности стеклооболочки. Электронные линзы, обра- 
зуемые между электродами системы послеускорения, обладают фо- 
кусирующим действием, и их применение несколько снижает чувстви- 
тельность, но значительно меныше, чем простое увеличение анодного 
напряжения. 

Фокусирующее действие системы послеускорения можно умень- 
шить, если крайние электроды (имеющие соответственно, потенциалы 
анода и экрана) соединить между собой резистивной спиралью, на- 
несенной на внутреннюю поверхность стеклооболочки (рис. 1.30, 6). 

Одним из. способов увеличения чувствительности к отклонению 
является применение системы послеускорения, образующей рассеиваю- 
щую электронную линзу (рис. 1.30, в) между выходным электродом 
анода, сделанным в виде мелкоструктурной сетки сферической формы, 
и электродом, имеющим потенциал экрана. Применение рассеивающей 
линзы позволяет увеличить чувствительность в несколько раз. Однако 
такая система имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих 
ее применение. Электроны, отраженные от прутков сетки и вторично- 
эмиссионные электроны с сетки создают паразитную засветку экрана. 
При относительно крупном шаге сетки поля, создаваемые ее ячейками, 
ухудшают фокусировку электронного пучка. Если же уменыпить шаг 
сетки, то из-за технологических ограничений увеличивается отношение 
толщины прутка к шагу, что приводит к увеличению перехвата тока 
сеткой и к снижению яркости. 

В широкополосных ЭЛТ, предназначенных для работы в диапазоне 
порядка нескольких гигагерц, для увеличения яркости без потери 
чувствительности применяют усилители яркости. Усилитель представ- 
ляет собой микроканальную пластину, расположенную перед люми- 
несцентным экраном (рис. 1.31). Пластина изготовлена из специального 
полупроводящего стекла с высоким коэффициентом вторичной эмис- 
сии. Торцы пластины металлизированы. Электроны пучка, попадая в 
каналы, диаметр которых много меньше длины (равной толщине 
пластины), выбивают из его стенок вторичные электроны. Они уско- 
ряются полем, создаваемым металлическими покрытиями на торцах 
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‘Puc. 1.31. Схема микроканального усилителя яркости: 


/- микроканальная пластина; 2- каналы; 3- проводящее покрытие; 4- люминофор; 5-стекло- 
оболочка 


пластины и, попадая на стенки канала, выбивают новые электроны. При 
каждом соударении количество электронов увеличивается, и общий 
коэффициент усиления микроканального усилителя может достигать 
М... У, 

При оценке возможностей микроканальных усилителей необхо- 
димо учитывать, что высокие коэффициенты усиления получаются 
только для малых значений токов или для очень коротких длитель- 
ностей сигнала с большой скважностью. При увеличении тока на входе 
усилителя рост выходного тока замедляется и затем наступает на- 
сыщение. Такое поведение тока связано с накоплением электрических 
зарядов на стенках каналов. Поэтому микроканальные усилители яр- 
кости применяются только в широкополосных ЭЛТ, предназначенных 
для осциллографирования импульсов наносекундного диапазона, одно- 
кратных или следующих с малой частотой повторения [9]. 

Осциллографические ЭЛТ предназначены в основном для визуаль- 
ного наблюдения сигналов и измерения их параметров непосредственно 
на экране ЭЛТ. Для наблюдения редко повторяющихся и однократных 
сигналов применяются люминофоры с длительным послесвечением. 
Однако таким способом можно регистрировать относительно медлен- 
ные сигналы. Однократные сигналы малой длительности наблюдать 
визуально практически невозможно, и для их регистрации применяется 
фотографирование с экрана ЭЛТ. В ЭЛТ, предназначенных для фото- 
регистрации, применяются люминофоры, спектр излучения которых 
согласован со спектральной чувствительностью фотопленки. 


6.2. Конструктивные особенности 


Конструктивные особенности осциллографических ЭЛТ связаны со 
спецификой электростатического отклонения. Поскольку допустимый 
угол отклонения для электростатических отклоняющих систем меньше, 
чем для магнитных, то осциллографические ЭЛТ длиннее индикатор- 
НЫХ. 

При увеличении частотного спектра исследуемого сигнала начинает 
сказываться паразитная индуктивность вводов отклоняющей системы. 
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Рис. 1.32. Вывод пластин через Рис. 1.33. Коаксиальный вывод 
стенку горловины: отклоняющей системы: 
/-отклоняющая пластина; 2 горловина | стержень коаксиального вывода; 2 изо- 
стеклооболочки: 3 металлический штырь. лирующая прокладка; 3 втулка коаксиаль- 
впаянный в стекло: 4- соединяющий про- ного вывода; 4- корпус отклоняющей 
Водник системы; 5 спираль 


Поэтому только у ЭЛТ, предназначенных для осциллографирования 
низкочастотных сигналов, пластины выводятся на ножку. Для работы с 
более высокими частотами выводы пластин делаются сквозь стенку 
горловины в непосредственной близости от пластин (рис. 1.32). В 
широкополосных ЭЛТ, работающих с сигналами гигагерцевого диапа- 
зона, для уменьшения потерь мощности сигнала, подаваемого на 
отклоняющую систему, вводы делаются коаксиальными (рис. 1.33). 
Геометрия коаксиальных вводов подбирается так, чтобы их волновое 
сопротивление соответствовало волновому сопротивлению спиральной 
отклоняющей системы. 

Для измерения параметров сигнала, воспроизводимого на экране 
осциллографических ЭЛТ, отсчет должен производиться по шкале с 
делениями. При использовании старых типов осциллографических ЭЛТ 
шкала, нанесенная на тонкий диск, например из плексигласа, просто 
прикладывалась к экрану ЭЛТ. Но точность отсчета при этом была 
невелика из-за параллакса, получающегося за счет толщины стекла 
экранной части стеклооболочки. Для исключения влияния параллакса в 
современных ЭЛТ шкала делается непосредственно на внутренней 
поверхности стекла экрана, т.е. практически совмещается с изобра- 
жением сигнала. 

При фоторегистрации однократных сигналов с помощью фото- 
объективов значительная часть светового потока, создаваемого ЭЛТ, 
теряется и не доходит до фотопленки. Более полное использование 
светового потока можно было бы получить при контактном фотографи- 
ровании, когда фотопленка прикладывается непосредственно к экрану 
ЭЛТ. Но из-за довольно болышой толщины стекла экрана получить 
четкое изображение таким способом невозможно. Чтобы обеспечить 
возможность контактного фотографирования в ЭЛТ, предназначенных 
для фоторегистрации, экранная часть стеклооболочки делается в виде 
стекловолоконного диска, что позволяет переносить изображение с 
внутренней поверхности экрана на внешнюю. Расплывание изобра- 
жения при этом ограничивается диаметром стекловолоконных нитей, 
который обычно не превышает 20 мкм. 
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6.3. Основные параметры 


Основными параметрами осциллографических ЭЛТ являются яр- 
кость, ширина линии и чувствительность к отклонению, измеряемые 
традиционными методами. 

Для трубок, предназначенных для фоторегистрации сигналов, ос- 
новным параметром вместо яркости является максимальная скорость 
фотозаписи. Под максимальной скоростью фотозаписи понимается 
максимальная скорость перемещения светового пятна, создаваемого 
электронным пучком, на экране, при которой еще возможно получить 
изображение на фотопленке с определенной степенью почернения. 
Практически скорость фотозаписи проверяется путем фотографиро- 
вания с экрана в момент подачи на ЭЛТ однократного сигнала 
синусоидальной формы с известной частотой. Естественно, что макси- 
мальная скорость фотозаписи определяется не только свойствами ЭЛТ, 
но и чувствительностью фотопленки. Сравнивать ЭЛТ по максималь- 
ной скорости фотозаписи можно, только если применялась одинаковая 
фотопленка, обработанная по стандартной технологии. Если для раз- 
ных ЭЛТ приводятся данные, относящиеся к различным фотопленкам, 
для грубой оценки можно считать, что максимальная скорость фото- 
записи пропорциональна чувствительности фотопленки. 

В справочниках часто кроме скорости фотозаписи приводится и 
яркость ЭЛТ. Связано это с тем, что измерение скорости фотозаписи — 
процесс длительный и сложный, непригодный для оперативного конт- 
роля в производстве приборов. Поэтому находится корреляция между 
яркостью, замеренной в каком-либо условном режиме, и скоростью 
фотозаписи. Для оперативного контроля используется установленная 
таким путем норма на яркость. 

Одним из параметров осциллографических ЭЛТ является чувстви- 
тельность к отклонению, определяемая отклонением светового пятна на 
экране ЭЛТ при подаче на пластины электрического сигнала. Для 
получения на экране неискаженного изображения сигнала необходимо, 
чтобы чувствительность к отклонению была одинакова для всего 
спектра частот данного сигнала. В низкочастотных ЭЛТ с отклоняющей 
системой пластинчатого типа чувствительность не зависит от частоты 
(до некоторого граничного значения) и измеряется только для постоян- 
ного напряжения. Подавая на одну из пар пластин пилообразное или 
синусоидальное напряжение, получают на экране линию. Подавая на 
другую пару пластин постоянное напряжение, смещают линию с середи- 
ны экрана на периферию. По смещению линии и поданному напря- 
жению рассчитывают чувствительность. 

В широкополосных ЭЛТ измерение чувствительности проводят не 
только при постоянном напряжении, но и в диапазоне частот. Для этого 
на отклоняющую систему подают синусоидальный сигнал, частота 
которого изменяется в достаточно широком диапазоне. Для каждого 
значения частоты по амплитуде сигнала и отклонению пучка на экране 
определяется чувствительность. За рабочую полосу частот принимается 
полоса, в которой чувствительность отклонения изменяется не более 
чем на некоторую заданную величину (обычно 3 дБ). 

Необходимым условием неискаженного воспроизведения сигнала 
является линейность отклонения, т.е. независимость чувствительности 
отклонения от уровня сигнала. Для проверки линейности отклонения 
измеряют чувствительность при отклонении линии на небольшую 
величину (обычно 25% от половины размера экрана) и затем при 
отклонении линии на край экрана. За меру нелинейности отклонения 
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принимается разница чувствительностей, отнесенная к средней чувстви- 
тельности и выраженная в процентах: 

5, —S, 

Нок = 2° 100———-, 

$, +52 
где Нк-нелинейность отклонения; 5, чувствительность при откло- 
нении на 25% от половины размера экрана; 5, чувствительность при 
отклонении на 100% от половины размера экрана. 

На искажение формы исследуемого сигнала влияют геометрические 
искажения при отклонении. Они проявляются в искривлении линии при 
отклонении. За меру геометрических искажений принимается прогиб 
линии, отнесенный к отклонению, выраженный в процентах. Для ЭЛТ, 
имеющих внутреннюю шкалу, можно очень точно совместить линию 
или ее часть с границей внутренней шкалы. В этом случае измеряют не 
прогиб линии, а изменение напряжения отклонения, соответствующее 
этому прогибу, совмещая последовательно с границей шкалы наименее 
и наиболее удаленные от оси точки линии. Полученная величина 
относится к среднему значению отклоняющего напряжения и выра- 
жается в процентах. Оба определения геометрических искажений иден- 
тичны, так как отклонение на экране пропорционально с большой 
степенью точности отклоняющему напряжению. 


7. Методика оценки эффективности 
применения индикаторных ЭЛТ 
и кинескопов в средствах 
отображения информации 


Опыт эксплуатации многоцветных средств отображения информа- 
ции подтвердил теоретические положения о существенном повышении 
эффективности применения цветных индикаторных ЭЛТ и кинескопов. 
Их использование улучшает такие показатели средств отображения, как 
безошибочность и комфортность считывания информации с экранов 
индикаторов. Цвет действительно стал информационным признаком. 
Благодаря цвету время поиска нужного символа среди 60 аналогичных 
сокращается в 2 раза по сравнению с монохромным изображением. На 
цветовые предупреждающие сигналы оператор реагирует почти мгно- 
венно. При цветовом кодировании информации, например контуры 
местности одним цветом, сигнал- другим цветом, существенно по- 
вышается вероятность безошибочного считывания информации. Все 
перечисленные преимущества реализуются при определенных условиях 
внешней освещенности, параметров ЭЛТ и режимов. Конструктор 
средств отображения должен уметь рассчитывать режимы и условия 
нормального восприятия отображаемой информации. 


7.1. Основы методики 


В основу количественного критерия оценки эффективности при- 
менения индикаторных ЭЛТ и кинескопов в средствах отображения 
информации положен коэффициент обнаружения и распознавания 7N,, 
характеризующий ЭЛТ с точки зрения обеспечения комфортных усло- 
вий наблюдения при оптимальной яркости адаптации (5... 10 тыс. 
кд/м?), обеспечивающей максимальную контрастную чувствительность 
и остроту зрения при одинаковых яркостях окружающего фона и 
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собственного фона экрана, т.е. при наилучших условиях адаптации. 
Коэффициент по учитывает яркостный и цветовой контрасты, является 
функцией коэффициентов обнаружения и распознавания по яркости Nox 
и цвету Noy, являясь их геометрической суммой: 


Ne = ог + Пон 2 EY) 


Экспериментально установлено, что если Ny. > 1, то условия наблю- 
дения визуальной информации являются комфортными и оператор не 
допускает ошибок при считывании и распознавании информации по 
«вине» индикатора. Если же п; <1, то возможны ошибки из-за не- 
совершенства средства отображения информации. В этом случае целе- 
сообразно: 

выбрать ЭЛТ с более высокими значениями характеристик: 

изменить условия эксплуатации ЭЛТ по внешней освещенности 
экрана. 

Коэффициент обнаружения и распознавания информации по яр- 
кости представляет собой отношение значений реального яркостного 
контраста к семи его пороговым значениям: 


— ] | L+ L, 7.2) 
Net = 915 i ы т ’ | WP 
”  P+K 


Коэффициент обнаружения и распознавания информации по цвету 
представляет собой отношение значений реальной цветовой разности к 
семи ее пороговым значениям: 


LL K 


о 


| КИ 1+К 


И Г. +5) 
У V/J\U+K)V. и 


с 


x JU, — Uy +V,— ИУ, (7.3) 


где Оси И -координаты цветности сигнала в системе МКО-61: Ц%, 
Г координаты цветности белого фона в системе МКО-61. 

Координаты цветности ху системы МКО-31 и координаты цвет- 
ности И, У системы MKO-61 определяются по формулам 





x 


4x 
= ——___——__; (7.4) 
—2x + Toy +3 
бу 
7 (1.5) 


а, 
9% ВУЗ 


Если источником внешней засветки является солнечный свет, то 
координаты цветности’ белого U, = 0,210; И, = 0,315. 

С учетом зависимостей контрастной чувствительности глаза опера- 
тора от яркостей окружающего фона и фона экрана при любых 
значениях яркости адаптации изменяется и коэффициент эффективного 
обнаружения и распознавания визуальной информации \1...: 


‘По. = No = ИМ., (7.6) 


где п, -коэффициент контрастной чувствительности глаза оператора 
(зрителя), определяемый по графику рис. 1.34 с учетом яркости фона 
экрана; 1,- коэффициент переходной адаптации, определяемый по гра- 
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Рис. 1.34. Зависимость коэффициента контрастной чувствительности 
газа оператора (зрителя) п, от яркости фона экрана Ly, , 


фику рис. 1.35 с учетом отношюния € яркости окружающего фона за счет 
внешней освещенности L, к яркости фона экрана Г... 

Экспериментально установлено, что если 1... < 0,3, то обнаружение 
и распознавание информации оператором практически невозможны. 
При 0,3 < п... < 0,6 условия наблюдения не комфортны и оператор 
будет допускать ошибки, обусловленные техническим несовершенством 
индикаторного устройства. При 1... > 0,6 условия обнаружения и рас- 
познавания визуальной информации комфортны, а средство отобра- 
жения построено правильно для заданных условий наблюдения. 

Для удобства и простоты расчетов введем следующие обозначения: 








п о SY et 
Г, 1+К a+b 1+ Aa 
2 2 V5 
(9. —9.)+ И - YY wei 
т ] 1 +а (7.7) 
огда ор = —— : 
. ek ds aD 
Nou = 37ABC. (7.8) 
При этом суммарная яркость фона экрана 
i, Pie (7.9) 
een 1+K д. | 


Величина окружающего фона Ly, за- 
дается в виде исходных данных в 
зависимости от наличия источников 

Zs 2 
света. В нашем примере Ly, = 15 кд/м“. 


Рис. 1.35. Зависимость коэффициента 
переходной адаптации nN, от отноше- 
ния = яркости окружающего фона к 


0 20 40 60 80 Е яркости фона экрана 





7.2. Алгоритм оценки эффективности 
применения ЭЛТ в средствах 
отображения информации 


С учетом введенных выше сокращений алгоритм расчета коэф- 
фициента эффективного обнаружения и распознавания информации 
представлен на рис. 1.36 
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Рис. 1.36. Обобщенный алгоритм расчета nN, , 

















(при Heobxogunocmiu) 


Пример расчета По. Пусть требуется оценить возможность при- 
менения ‘двухцветной ЭЛТ в конкретном устройстве со следующим 
набором исходных данных: 

[= 8 кд/м” (в красном цвете) и 20 кд/м? (в зеленом цвете); 
Leo = 1 кд/м К = 15; p= 0,2; £ = 5 лиру, = Од уд 055; Хы == 0,42; 
Узел = 0,48. Определяем дополнительные исходные данные: 
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Ep 5:0,2 











L,=—= =x O32: 
и 3,14 
4х 4-0,5 
= 0 = 0,25; 
—2x+12y+3 —2-0,5 + 12:05 +3 
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AU =U, — U, = 0,25 — 0,210 = 0,04; 
AV = У —У = 0,375 — 0,315 = 0,06; 
V, _ 0,315 _ 


о 


= , 


у ~ 0,375 — 


Рассчитываем по формулам | 
А = 10; В = 0,09; С = 0,076. 
Now = 37АВС = 2,53; Чи,.= 6, 7. 


п, = \/6,72 + 2,532 = 7,14. 


Так как n, = 7,14 > 1, то ЭЛТ пригодна для применения по яр- 
костному и цветовому контрастам. В уточнении исходных данных нет 
необходимости. Аналогично проведя расчеты для зеленого цвета, не- 
трудно убедиться, что N, = 7,7 > 1, и, следовательно, ЭЛТ пригодна для 
применения по двум цветам. 

Если бы мы получили Nn, <1, то следовало уточнить исходные 
данные по яркости и освещенности экрана, рассчитать суммарную 
яркость фона экрана Ly, по формуле (7.9), найти отношение Ly ,/ 
при необходимости изменив Ly. Далее по графикам (рис. 1.34 и 1. 5) 
найти коэффициенты 1, и п, и рассчитать по формуле (7.6) коэффициент 
о... который должен быть не менее 0,6. В противном случае следует 
изменить исходные данные (внешнюю освещенность, яркость и др.) и 
повторить расчет. 


8. Рекомендации по применению 
и эксплуатации ЭЛТ 


8.1. Общие рекомендации 


Общие рекомендации по применению и эксплуатации ЭЛТ в 
аппаратуре излагаются в настоящем параграфе, а особенности при- 
менения, включения и настройки отдельных групп приборов-в конце 
соответствующей главы. Строгое соблюдение правил применения и 
эксплуатации ЭЛТ в аппаратуре необходимо для обеспечения качест- 
венной и надежной ее работы. 

Электронно-лучевые трубки должны применяться в строгом со- 
ответствии с рекомендациями и условиями их эксплуатации, уста- 
новленными в технических условиях. 
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При разработке аппаратуры следует учитывать изменение пара- 
метров ЭЛТ в процессе их эксплуатации. Изменение параметров трубок 
в пределах норм, указанных в настоящем справочнике, не должно 
нарушать работоспособности аппаратуры. 

В процессе производства и эксплуатации аппаратуры не рекомен- 
дуется подбор трубок, отклоняющих систем, магнитостатических уст- 
ройств по отдельным параметрам и характеристикам. Выбор типа 
электронно-лучевой трубки должен производиться в зависимости от 
вида и объема отображаемой информации и условий эксплуатации 
аппаратуры с учетом значений параметров и характеристик трубки. 
Эффективность применения в аппаратуре выбранного Tuna ЭЛТ опре- 
деляется комплексом значений ее эргономических параметров и ха- 
рактеристик, условиями наблюдения, профессиональной подготовлен- 
ностью и психологическим состоянием оператора. 

Общие эргономические требования, обеспечивающие надежность и 
комфортность восприятия отображаемой информации при заданных 
условиях наблюдения, должны соответствовать ГОСТ 29.05.006—85. 

Аппаратура должна быть рассчитана и сконструирована так, чтобы 
в процессе эксплуатации электрические режимы ЭЛТ не выходили за 
предельно допустимые: 

при максимальных и минимальных напряжениях питания, уста- 
новленных на аппаратуру; 

при крайних положениях систем регулирования, предназначенных 
для управления аппаратурой при ее эксплуатации; 

при отказе отдельных элементов аппаратуры; 

при наиболее жестких механических, климатических и специальных 
воздействиях на аппаратуру. 

В целях обеспечения более длительного срока службы трубок 
рекомендуется устанавливать и поддерживать в процессе производства 
аппаратуры и ее эксплуатации номинальный электрический режим. 

Для повышения надежности трубок при эксплуатации не реко- 
мендуется использовать их в аппаратуре при крайних значениях тем- 
пературных и механических воздействий, указанных в справочнике. Во 
всех случаях рекомендуется принимать меры, ‘обеспечивающие мини- 
мальную температуру баллона трубки (рациональное размещение в 
видеоблоках, улучшение вентиляции, применение теплоотводящих пане- 
лей и экранов) и снижение вибрационных и ударных нагрузок. В 
аппаратуре трубка должна закрепляться при помощи амортизирующих 
резиновых, войлочных или других прокладок. Не допускается непосред- 
ственный контакт стеклянного баллона с металлическими частями 
аппаратуры. Наружное токопроводящее покрытие должно ‘быть за- 
землено. Контактирующий элемент заземления должен иметь сфе- 
рическую поверхность радиусом 2...3 мм. Не допускаются изгиб 
выводов в местах выхода их из компаунда и их натяжение при монтаже. 

Для нормальной эксплуатации ЭЛТ в аппаратуре перепад темпе- 
ратуры вдоль стеклооболочки не должен превышать 50°С. 

Для сохранения стабильности параметров трубки и увеличения их 
минимальной наработки He следует повышать (уменьшать) напряжение 
накала сверх номинального. Напряжение между катодом.и подогре- 
вателем трубок должно быть по возможности малым. Рекомендуется 
катод и один вывод подогревателя соединять вместе или через резистор 
с сопротивлением 100... 500 кОм. Для исключения возможности появ- 
ления высоких напряжений между катодом и подогревателем реко- 
мендуется предусматривать в блоке питания отдельную незаземленную 
накальную обмотку. 
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Сопротивление в цепи модулятора трубки должно быть возможно 
минимальным, а при подаче на модулятор импульсов подсвета их 
амплитуда не должна превышать постоянного отрицательного напря- 
жения. 

Электронно-лучевые трубки требуют осторожного обращения при 
распаковке и установке в аппаратуру. Брать трубку рекомендуется 
только за ее конусную часть. 

После извлечения ЭЛТ из упаковки при внешнем осмотре необ- 
ходимо убедиться в том, что трубка не имеет выраженных механических 
дефектов. ‘(трещин на стекле, царапин, посечек, свободно перемещаю- 
щихся частиц, погнутостей штырьков и т. п.). Допускается поправка 
штырьков при надевании ‘панельки, не нарушающая герметичности спая 
стекла с металлом и не приводящая к сколу стекла в месте спая. 

Перед установкой ЭЛТ в аппаратуру необходимо убедиться, что 
пределы регулировки питающих напряжений совпадают с пределами, 
указанными в настоящем справочнике, генераторы разверток исправны. 
а в аппаратуре предусмотрено автоматическое устройство, запирающее 
электронный луч в случае выхода из строя любой из разверток. 

Категорически запрещается устанавливать ЭЛТ в аппаратуру при 
включенных напряжениях накала и остальных электродов. 

При эксплуатации ЭЛТ в аппаратуре необходимо предусматривать 
тщательное их экранирование от паразитных магнитных полей. Для 
экранирования от полей низкой частоты может быть использовано 
железо АРМКО или другой материал с большой магнитной про- 
ницаемостью. В случае высокочастотных полей рекомендуется допол- 
нительно использовать экран из меди. 

Рекомендуется также предусматривать защиту радиоэлектронной 
аппаратуры от кратковременных пробоев в трубке. Для защиты трубки 
QO) высоковольтных пробоев в аппаратуре следует включать в цепь 
апода ограничительное сопротивление порядка 500 кОм. 

При проверке коротких замыканий между электродами и обрыва 
подогревателя запрещается применять высоковольтный мегометр. 

Расчет и конструирование аппаратуры рекомендуется производить 
таким образом, чтобы при замене в ней любой трубки на однотипную 
удовлетворялись требования ТУ на аппаратуру и обеспечивалась за- 
щита полупроводниковых элементов схемы от возможных пробоев в 
цепях трубки. 

Разрешается транспортирование трубок, вмонтированных в ап- 
паратуру, на любые расстояния, если механические и климатические 
воздействия на них в составе аппаратуры соответствуют значениям, 
приведенным в справочнике. 

При установке ЭЛТ в аппаратуру, равно как и при любом ином 
обращении с трубкой в неупакованном виде, необходимо надевать 
перчатки и защитное приспособление для глаз и лица. 

Перевозка и хранение ЭЛТ в неупакованном виде запрещаются. 


8.2. Рекомендации по применению 
и эксплуатации монохромных индикаторных ЭЛТ 
и кинескопов черно-белого изображения 


Монохромные индикаторные ЭЛТ и кинескопы устанавливают и 
закрепляют в аппаратуре так, чтобы передний край отклоняющей 
системы упирался в коническую часть баллона трубки. На цоколь ЭЛТ 
надевают колодку питания. К анодному вводу присоединяют поло- 
жительный вывод высоковольтного выпрямителя. Потенциометр, регу- 
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лирующий яркость, устанавливают в положение, соответствующее пол- 
ному запиранию пучка электронов, а потенциометр, регулирующий 
фокусировку, в положение, соответствующее расфокусированному пуч- 
ку электронов. 

Включают напряжение накала и спустя 2...3 мин остальные‘ 
источники питания ЭЛТ и генератора разверток. 

Медленно вращают ручку потенциометра, регулирующего яркость 
свечения экрана, до появления свечения последнего. Устанавливают 
требуемый размер растра. 

Соответствующей регулировкой добиваются необходимой яркости; 
четкости и контрастности изображения на экране. 

Наличие резистивной спирали на горловине отдельных типов ЭЛТ, 
один конец которой через проводящее покрытие имеет контакт со 
вторым анодом, а другой конец-с третьим анодом, определяет не- 
которые особенности при их включении и эксплуатации. У трубок такой 
конструкции даже при запертом электронном пучке источники питания 
второго и третьего анодов будут нагружены за счет токов анодов и 
спирали от 15 до 150 мкА. При открытом модуляторе источники 
питания третьего и второго анодов дополнительно нагружаются за счет 
электронного тока, попадающего на вырезывающую диафрагму. Кроме 
того, при включении и выключении ЭЛТ некоторый ток может течь и в 
обратном направлении, если в какой-то момент потенциал второго 
анода окажется выше потенциала третьего анода. 

Допускается режим работы трубки, когда выводы. первого. и. вто- 
рого анодов соединены между собой и на них подается напряжение 
второго анода. В этом режиме один источник питания может быть 
исключен, но при этом уменьшается на 10% коэффициент пропускания 
вырезывающей диафрагмы и увеличивается запирающее напряжение 
почти в 2 раза по сравнению со значением, указанным в справочнике: 

Порядок включения, настройки и выключения таких ЭЛТ сле- 
дующий. Соединить между собой выводы первого и второго анодов. 
Подсоединить их к источнику второго анода, а вывод третьего анода и 
остальные выводы на ножке трубки-к соответствующим источникам 
питания. Установить на модуляторе отрицательное напряжение, по 
абсолютному значению равное двухкратному значению запирающего 
напряжения Ha модуляторе, указанному в справочнике. 

При дальнейшей эксплуатации трубок в аппаратуре порядок вклю- 
чения и выключения их питающих напряжений может определяться 
аппаратурой, но при этом отрицательное напряжение на модуляторе 
должно подаваться раньше, а сниматься позже остальных питающих 
напряжений. При эксплуатации таких ЭЛТ не допускается появление 
положительного потенциала на модуляторе относительно катода. 


8.3. Рекомендации по применению 
и эксплуатации цветных индикаторных ЭЛТ 


Особенности конструкции и работы цветных индикаторных ЭЛТ 
изложены в первой главе справочника. 

Электронно-оптические системы ЭЛТ с энергетическим управле- 
нием цветностью (16 ЛМ8Ц, 23ЛМ Щ и др.) формируют модуляцион- 
ную характеристику, сдвинутую в область положительных управляю- 
щих потенциалов. При потенциале Ha управляющем электроде, близком 
к нулю, электронный луч заперт. При увеличении управляющего напря- 
жения до 50... 70 В ток электронного луча возрастает до определен- 
ного максимального значения. Дальнейшее повышение напряжения на 
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управляющем электро е уменышает TOK луча при увеличивающемся 
токе катода. 

Для улучшения фокусировки и ее равномерности по полю экрана в 
конструкции некоторых типов ЭЛТ (45ЛМЗЦ и др.) применена спираль 
послеускорения, один конец которой соединен с проводящим покры- 
тием горловины, имеющим потенциал второго анода, а другой-с 
проводящим покрытием экрана, имеющим потенциал третьего анода. 
Общее сопротивление всей спирали от 40 до 1000 МОм. Таким образом, 
источник электропитания второго анода, соединенный через спираль с 
источником электропитания третьего анода, будет нагружен током 
спирали, имеющим по отношению к току луча противоположное 
направление. В рабочем состоянии результирующий ток электронного 
луча равен разности указанных токов. 

Рекомендуется следующий порядок юстировки и оптимизации 
фокусировки ЭЛТ с.комбинированной фокусировкой. После установ- 
ления трубки в аппаратуре Ha ее горловину надевают последовательно 
отклоняющую и фокусирующую катушки. Подсоединяют выводы труб- 
ки к источникам электропитания. На управляющем электроде уста- 
навливают запирающее напряжение. Включают последовательно на- 
пряжения ‘накала, отклоняющей катушки'и др. На фокусирующую 
катушку подают переменное синусоидальное напряжение для проверки 
совпадения осей луча и фокусирующей катушки. Если на экране трубки 
наблюдаются два сфокусированных пятна, то ЭЛТ не съюстирована. 
Перемещая фокусирующую катушку вдоль горловины с соответствую- 
щим поворотом, совмещают сфокусированное пятно с центром ореола. 
Получают на экране растр зеленого цвета свечения и фокусируют его. 
Переключая высокое напряжение, получают растр красного цвета 
свечения. Если при этом фокусировка луча не оптимальная. то при 
перефокусировке (ток фокусирующей катушки при оптимально сфо- 
кусированном луче зеленого цвета больше тока при оптимально сфо- 
кусированном луче красного цвета) уменьшают потенциал второго 
анода на 10... 20%, а mF недофокусировке увеличивают потенциал 
второго анода на. 3...6%. Снова фокусируют луч зеленого растра 
током фокусирующей катушки. переключают на растр красного цвета и 
проверяют оптимальность его фокусировки. При отсутствии опти- 
мальной фокусировки луча красного растра повторяют всю процедуру 
сначала до тех пор, пока луч не будет сфокусирован оптимально для 
зеленого и красного цветов свечения. Обычно оптимальность фоку- 
сировки достигается не более чем четырехразовым изменением по- 
тенциала второго анода. Нужная ориентировка растра на экране уста- 
навливается соответствующим поворотом отклоняющей катушки. Сле- 
дует иметь в виду, что при приближении фокусирующей катушки к 
отклоняющей более острая фокусировка получается в центре экрана, а 
при ее удалении — по краям экрана. Комбинация фокусирующих магнит- 
ной и электростатической линз дает равномерность фокусировки по 
полю экрана. 

Указанную процедуру юстировки, настройки и фокусировки ЭЛТ 
следует проводить при номинальной яркости, так как с увеличением 
тока луча несколько падает разрешающая способность. 

Приборы с токовым управлением цветностью. Сочетание в их 
электронно-оптической системе бипотенциальной линзы и линз, обра- 
зованных катушкой, ускоряющим и фокусирующим электродами, дает 
возможность получить низковольтную (до 700 В) электростатическую 
фокусировку луча в центре экрана, динамическую подфокусировку лучи 
на краю экрана и более равномерную по всему экрану разрешающун` 
способность при довольно больших токах луча (до 250 мкА). 
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При запертом электронном пучке источники электропитания BTO- 
рого и третьего анодов будут нагружены током спирали 15... 150 мкА. 
При открытом модуляторе источник электропитания третьего анода 
дополнительно нагружается током луча (до 400.MKA), а источник 
электропитания второго анода - электронным током, попадающим на 
вырезывающую диафрагму и имеющим направление, обратное току 
спирали. Этот ток может изменяться от 0 до 400 мкА. 

Кроме того, при включении и выключении трубки некоторый ток 
может течь в обратном направлении, если в какой-то момент напря- 
жение на втором аноде окажется выше напряжения на третьем аноде. С 
учетом этого источник второго анода должен быть раесчитан на работу 
со знакопеременной нагрузкой. Отклонение луча по экрану осуществля- 
ется отклоняющей электромагнитной катушкой. 

При плотности тока | мкА/см? на экране можно отображать 
первичную информацию с длительным послесвечением зеленого цвета, 
а при плотности тока 0,1 мкА/см" - вторичную информацию в красно- 
вато-оранжевом цвете. 

В спектре излучения экрана при. большой плотности тока при- 
сутствует большая доля синего спектра, которую рекомендуется устра- 
нить с помощью цветных фильтров типа ЖС-17 или ЖС-18, 

Практически наиболее удобным способом регулирования. . плот- 
ности тока электронного луча является изменение его ‘величины (или 
напряжения модуляции) при постоянной длительности и частоте им- 
пульсов подсвета. 

При работе трубки с токовым управлением следует учитывать, что 
открытый электронный луч, отклоненный за пределы экрана, приводит 
к появлению на нем цветной фоновой засветки (результат бомбарди- 
ровки экрана вторичными электронами < малой плотностью, отра- 
женными от конусной части колбы). Для устранения указанного явле- 
ния необходимо запирать луч при отклонении. его за. пределы экрана. 
„Осуществлять подфокусировку следует не только при. отклонении 
электронного луча по экрану, HO и при изменении тока луча или цвета 
свечения экрана. 

Изменяя фокусирующее напряжение пропорциональне току, можно 
вести подфокусировку пучка синхронно с изменением РА 
напряжения. 

Электронно-лучевые трубки нормально функционируют при сле- 
дующих нестабильностях питающих напряжений и тока (в процентах от 
номинального значения): напряжение накала +5; напряжение на фо- 
кусирующем электроде +1; на первом аноде +2,5; на втором и третьем 
анодах +3; ток фокусирующей катушки +3. 

Порядок включения и настройки цветных индикаторных ЭЛТ. с 
токовым управлением следующий. 

Надеть на горловину трубки отклоняющую катушку до упора в’ 
коническую часть колбы и фокусирующую катушку на расстоянии 
100... 150. мм от торца ножки Tak, чтобы магнитный зазор фоку- 
сирующей катушки был расположен на конце спирали, ближайшем к 
отклоняющей катушке. Подсоединить вывод третьего анода и выводы 
на ножке трубки к соответствующим источникам питания. Установить 
на модуляторе запирающее напряжение (отрицательное) около 110 B. 
Включить напряжение накала. Включить электропитание‘отклоняющей 
катушки. Через 2,5 мин установить номинальные значения всех пи- 
тающих напряжений: отпереть трубку, подав на модулятор напряжение 
на 2,5 В меньше (по абсолютному значению), чем указано в ТУ, и 
убедиться по появлению изображения на экране, что трубка работает. 
Подать на модулятор номинальное значение напряжения модуляции 
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для беловато-розового цвета свечения. Установить рекомендованную 
скорость перемещения луча по экрану. Сфокусировать луч в центре 
экрана, изменяя ток фокусирующей катушки. В дальнейшем ток в 
фокусирующей катушке не изменять. Подфокусировать луч при откло- 
нении его на край экрана, изменяя напряжение на фокусирующем 
электроде. Подать на модулятор номинальное значение напряжения 
модуляции для красновато-оранжевого цвета свечения экрана. При 
необходимости сфокусировать луч на экране, изменяя напряжение на 
фокусирующем электроде. Сместить изображение (линию или растр) на 
край экрана и повторить все операции. 


8.4. Рекомендации по применению 
и эксплуатации цветных кинескопов 


Кинескоп в аппаратуре устанавливается в горизонтальном по- 
ложении анодным выводом вверх. На горловине кинескопа устанавли- 
ваются отклоняющая система (до упора в коническую часть колбы), 
элементы сведения и регулировки чистоты цвета. При этом треугольник 
сведения устанавливается на горловине магнитом регулировки синего 
цвета ручкой вверх, чтобы полюсные наконечники его магнитной 
системы располагались против полюсных наконечников прожекторной 
системы. 

Магниты чистоты цвета ‘и бокового смещения синего цвета уста- 
навливаются на расстоянии 10... 15 мм за треугольником сведения. 
Начальную регулировку производят следующим образом: 

после размагничивания кинескопа внешней катушкой с переменным 
затухающим магнитным полем сводят электронные пятна в одну точку 
магнитами сведения; 

при включенных развертке и красном прожекторе регулировкой 
магнита чистоты цвета‘выводят красное поле в центральную область 
экрана и, если необходимо, смещением отклоняющей системы вдоль 
оси обеспечивают получение красного поля по всему экрану. По- 
очередным включением зеленого и синего лучей проверяют наличие 
зеленого и синего полей. 

Для защиты кинескопа от внутреннего пробоя в цепях всех электро- 
дов, кроме накала, должны быть установлены разрядники, соединенные 
с шасси. Электроды разрядников должны быть соединены между собой 
и с внешним проводящим покрытием на конусе кинескопа коротким 
соединителем большого ‘сечения. Внешнее проводящее покрытие не 
должно иметь других соединений с шасси. 

Пробивные напряжения разрядников должны быть: в цепи уско- 
ряющего электрода 1,5...3кВ; в цепи модулятора и катода 
0,5... 1,5 кВ и в цепи фокусирующего электрода 6,5... 13 кВ. Все 
неизолированные проводники и элементы, непосредственно соединен- 
ные с подогревателем кинескопа, должны располагаться на расстоянии 
не менее 6 мм от других схемных соединений, включая шасси и 
источники постоянного и переменного тока. Неизолированные про- 
водники и элементы, непосредственно соединенные с остальными выво- 
дами кинескопа, должны располагаться на расстоянии не менее 6 мм от 
всех других схемных соединений, особенно от источников переменного 
и постоянного тока, за исключением шасси. 

Для предотвращения пробоя внутри кинескопа необходимо огра- 
ничивать мощность источников питания анода и фокусирующего элект- 
рода до величины, при которой ток короткого замыкания не превышал 
бы 20 MA. Необходимо также ограничить мощность источников пита- 
ния других электродов кинескопа, связанных с подогревателем таким 
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образом, чтобы в случае соединения подогревателя с шасси суммарный 
ток не превышал 750 мкА. 

Для обеспечения надежной работы индикаторного устройства цепь 
ускоряющего электрода должна иметь во время каскадного пробоя 
минимальное сопротивление 1 кОм по отношению к любому источнику 
высокого напряжения. 

При воздействии на кинескоп постоянного магнитного поля и после 
воздействия переменных импульсных внешних магнитных полей работа 
кинескопа гарантируется при наличии в аппаратуре системы размаг- 
ничивания или других устройств, обеспечивающих его защиту от 
воздействия внешних магнитных полей. 

При установке кинескопа с гибкими выводами в аппаратуру до- 
пускается их укорачивание до необходимого размера, а также экра- 
нирование металлической оплеткой. При пайке гибких выводов не 
допускается их изгиб.на расстоянии менее 5 мм от компаунда. 

Взрывозащитный бандаж кинескопа рекомендуется соединять с 
внешним проводящим покрытием через резистор сопротивлением 
2...5 МОм и параллельно подключенный конденсатор емкостью 
3... 5 НФ для телевизионных устройств, у которых шасси находится 
под напряжением. 

Для предотвращения перегрева маски кинескопа и связанного с 
этим нарушения чистоты цветов приемник должен иметь устройство, 
ограничивающее средний ток анода до значения 1000 мкА. Устройство 
для центровки растра должно обеспечивать перемещение его центра в 
пределах квадрата 22 x 22 MM. 

Магниты радиального смещения должны обеспечивать в центре 
экрана перемещение сфокусированных пятен не менее чем на +10 мм от 
начального их положения. Магнит тангенциального перемещения дол- 
жен обеспечивать перемещение сфокусированного синего пятна по 
отношению к сведенным красному и зеленому лучам не менее чем на 
6,5 мм. Магнит чистоты цвета при максимальной напряженности поля 
должен перемещать сведенные сфокусированные пятна по окружности 
диаметром 20 мм. При этом следует обратить особое внимание на то, 
чтобы все перечисленные магниты не имели слишком завышенной 
напряженности магнитных полей. 

При одновременном и пропорциональном изменении напряжений 
на ускоряющих электродах, фокусирующем электроде и на втором 
аноде в пределах 10% от первоначально установленных значений 
качество сведения лучей, динамический и статический баланс белого 
сохраняются в пределах норм, указанных в справочнике. 

Для увеличения срока службы кинескопа рекомендуется при его 
эксплуатации обеспечивать контроль и установку номинального напря- 
жения накала с точностью +0,1 В и поддерживать это напряжение с 
отклонениями не более +5% от номинального значения. Разность 
потенциалов между катодом и подогревателем должна быть мини- 
мальной и не превышать норм, указанных в справочнике для кинеско- 
пов конкретных типов. 


8.5. Рекомендации по применению 
и эксплуатации проекционных кинескопов 


После установки кинескопа в проекционное устройство на его 
горловину следует надеть отклоняющую систему (до упора в ко- 
ническую часть колбы), а на ножку-панель и присоединить вывод 
анода к соответствующему выводу устройства. Затем на электроды 
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кинескопа нужно подать напряжения электропитания. При раздельном 
включении накала и остальных напряжений последние должны вклю- 
чаться не ранее чем через 2 мин после включения напряжения накала. В 
любом случае перед включением напряжения электропитания модуля- 
тор должен быть заперт (ручка управления яркости проекционного 
устройства должна находиться в крайнем левом положении). 

После включения модулятора, получая изображение на проек- 
ционном экране, убеждаются в том, что кинескоп работает, и фоку- 
сируют луч на экране, изменяя фокусирующее напряжение. Яркость 
свечения экрана зависит от тока луча, который регулируется изме- 
нением напряжения модулятора или катода. 

Поскольку в проекционном устройстве могут работать три кине- 
скопа одновременно (с красным, зеленым и синим цветами свечения), то 
для установления баланса белого на проекционном экране необходимо 
иметь малый разброс запирающих напряжений у этих кинескопов. 
Запирающее напряжение кинескопа регулируется изменением потен- 
циала на ускоряющем электроде. 

Для предотвращения порчи кинескопа при регулировке источника 
высокого напряжения рекомендуется предварительную его регулировку 
производить без кинескопа. 

Для защиты кинескопа от прожога экрана при выключении раз- 
верток в проекционном устройстве должна быть предусмотрена систе- 
ма быстрого (не более 0,1 с) отключения напряжений электропитания. 

Меры защиты проекционных кинескопов от внутренних пробоев и 
рекомендация по включению — такие же, как для цветных кинескопов. 
Соединительные провода панели должны допускать ее свободное пере- 
мещение и не давить на штырьки ножки в направлении, перпенди- 
кулярном их осям. 

При эксплуатации кинескопа его экран может темнеть (окраши- 
ваться в коричневый цвет), поэтому через каждые 50... 100 ч работы 
его рекомендуется просветлять, нагревая до температуры 280... 300°C 
с помощью электронагревательных устройств мощностью» 300 Вт. 

В целях защиты экрана кинескопа от перегрева необходимо уста- 
навливать зазор не менее 10 мм между поверхностью экрана и при- 
легающей к ней плоскостью объектива. Желательно также в процессе 
эксплуатации осуществлять принудительный воздушный обдув экрана. 

Во время эксплуатации отдельных типов проекционных кинескопов 
может возникнуть рентгеновское излучение, опасное для здоровья 
оператора. Проекционные устройства должны иметь защиту, надежно 
поглощающую рентгеновское излучение кинескопа. 

Перед прикосновением к выключенному кинескопу следует снять с 
него электростатический заряд, проводя мягким заземленным про- 
водником по поверхности колбы и экрана. 


8.6. Рекомендации по применению 
и эксплуатации осциллографических ЭЛТ 


Выводы пластин временной отклоняющей. системы следует под- 
соединить к блоку развертки, вход сигнальной отклоняющей системы — 
к источнику сигналов, высоковольтный вывод и вывод экранирующего 
электрода-—к источнику электропитания. К выходу сигнальной откло- 
няющей системы необходимо подсоединить гасящую нагрузку - два 
резистора по 510 Ом, противоположные концы которых следует за- 
землить. Источник напряжения накала должен быть изолирован от 
«земли» на полное напряжение катода. 


50 


По истечении двух минут после подачи напряжения накала уста- 
навливают рабочий режим трубки: 

на модулятор подают отрицательное относительно катода на- 
пряжение, превышающее по абсолютному значению запирающее на- 
пряжение; 

по измерительным приборам устанавливают остальные значения 
напряжений, указанные в справочнике для конкретных типов ЭЛТ. 
Допускается одновременное включение всех напряжений. При этом 
электронный луч должен быть заперт. 

После установления рабочего режима трубки следует уменьшить 
напряжение на модуляторе до появления свечения на экране ЭЛТ и, 
изменяя напряжение на втором аноде, сфокусировать полученное 
изображение. 

Для получения указанных в справочнике параметра трубок необ- 
ходимо правильно выбрать соответствующие напряжения первого и 
второго анодов, корректирующего и экранирующего электродов. 

Астигматизм пятна на экране осциллографических ЭЛТ НЧ-диапа- 
зона устраняют изменением напряжения на соответствующем электро- 
де, а геометрические искажения - изменением напряжения на экрани- 
рующем электроде. Другие возможные искажения (аберрацию) пятна на 
экране трубок СВЧ-дианазона рекомендуется устранять перемещением 
магнитных шунтов фокусирующих катушек и их вращением вокруг оси. 

В ЭЛТ со шкалой беспараллаксного отсчета корректировку не- 
перпендикулярности линий разверток разноименных систем отклоне- 
ния, а также непараллельности линий разверток и линий шкалы 
производят с помощью корректирующих катушек постоянного тока, 
установленных в защитном экране. Размер и мёсто расположения 
катушек указаны на габаритном чертеже. 

Как правило, все напряжения осциллографических ЭЛТ указаны 
относительно среднего потенциала сигнальной отклоняющей системы, 
кроме напряжений модулятора, подогревателя и первого анода, ко- 
торые указаны относительно катода. 

Гашение обратного хода луча может осуществляться бланкирую- 
щими пластинами путем подачи на них импульсов напряжения. 

Трубки СВЧ-диапазона могут работать при симметричном и не- 
симметричном ‘питании сигнальной отклоняющей системы. Для пре- 
образования сигнала из несимметричного в симметричный необходимо 
использовать симметрирующий трансформатор. 

Для устранения отражения электромагнитной волны сигнала на 
выходе сигнальной отклоняющей системы необходимо подключать 
согласованные коаксиальные нагрузки с коэффициентом стоячей волны 
(КСВ) не более 1,2. 

При настройке трубок СВЧ-диапазона перед их эксплуатацией 
необходимо осуществлять тщательную юстировку и фокусировку 
электронного луча, для чего источники напряжения модулятора, сред- 
них точек систем отклонения, электродов смещения луча по вертикали и 
горизонтали, источники токов юстирующих и фокусирующих катушек 
должны иметь элементы, позволяющие производить их плавную регу- 
лировку. 


4* 


Часть Il 


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИЕМНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ 
ТРУБОК 


1. Монохромные индикаторные ЭЛТ 


67 МС 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для записи информации 
в системах преобразования разверток с внешним съемом. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 13 мм и углом отклонения луча 55°. Экран прямоугольный, 
плоский алюминированный, диагональю 6 см. Цвет сечения оран- 
жевый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 0,13 кг. 


$70 
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Выводы электродов: [, 4-модулятор; 5, б- подогреватель; 7-катод; 
А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Е ke ante рая 1... 1000 

ускорение, mic’, @... еее ни 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, -м/с?, (7)... we welds нано" 400 (40) 

длительность ударов, MC .......::........ 2 «ie 9 10 
Температура окружающей среды, K(°C): 

ВЕРХНЕЕ: ЗНАНИЕ 4.46468 6 Ses кан FR ее 358 (85) 

нижнее значение ....... еее еее. 213 (— 60) 
Е влажность воздуха при температуре 308 К 
о борода оо & che en” el wo на 98 
ово атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) ... 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?)... 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее ..... 33 x 44 
Яркость свечения экрана, кд/м’, не менее ....... 20 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более ... 0,5 
Разрешающая способность, лин., не менее ...... 600 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более ...... 6 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 

НОВ оао hE цы рамы 45... 15 
Напряжение модулятора, В, не более ......... 20 
Напряжение анода, В ........ еее... 9000 
Напряжение накала, В ...............204. Dt xe 0 
TOR сс, ow eee Owe ee EEE ES 0,095 ... 0,115 
Ток анода, мкА, He более ................ 3 

Ток утечки катод- подогреватель, мкА, не более .. 30 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более .... 10 
Емкость катод -все электроды, пФ, не более ..... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, He более.... 10 
Сопротивление внешнего проводящего покрытия, Ом, 

I OREO: “are 4 ue Ee Ge a oR RE к: 3000 
Время послесвечения ...... еее Длительное 
Время готовности, мин, не более ............ ] 
Минимальная наработка, 4, не менее ......... 600 
Срок хранения, лет, не менее .............. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее ............. 8 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не боле ......... l 
Разрешающая способность, лин., не MeHee ............ 500 
Напряжение модуляции, В. He GONE сх кекс 25 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


~ 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В ......... 6,3 Я ао 
Напряжение анода, В ......... 9000 8000... 10000 
Напряжение модулятора, В ...... - — 60... 0 
Ток анода, мкА ............. —- 3 
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6IM2C, 6/IM4C 


Монохромная электронно-лучевая трубка с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 13мм и углом отклонения 55°. Экран прямоугольный, 
плоский, алюминированный, диагональю 6 см. Цвет свечения — оран- 
жевый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 0,1 кг. 





Выводы электродов: [-уско- 
ряющий; 2-фокусирующий; 3— 
катод; 4, 7 модулятор; 5, б- по- 
догреватель, А-анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... ее ee 1... 1000 
ускорение, м/с?(9) ....... ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, M/C” (9) досье а 400 (40) 
‚ длительность ударов, мс ................ re 
Акустические шумы: 
диапазон частот, ГЦ... еее =| oe 
10 000 
уровень звукового давления, Wb... . 2... ew. 130 
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Температура окружающей среды, К (°С): 


ВЕЛИ ИЕ. лима зы 358 (85) 
нижнее значение ........ es 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 308 К 
jg Ok, “ar Pe er ot oe ee ee 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. ст.) ... 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294/198 (3) 


Основные данные 


6JIM2C 6JIM4C 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее. . 32 x 20 30 x 40 
Яркость свечения экрана, кд/м?, He менее... 20 100 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не 
OR? <6 i ee a ee os ba ae а а 0 0,5 
Неравномерность яркости экрана, %, не 
еее 20 20 
Детальный контраст, %, не менее ...... 20 — 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

B Еле 400 500 

БЕ MOORS 5 od he, SS риа 300 500 


Положение неотклоненного пятна OTHO- 
сительно геометрического центра экрана, мм, 


BE DOGG. соке Иена 8 8 

Напряжение модулятора запирающее (отри- 

ПАТеЛЬНОЕ. В «6 ay ae Qu ye аыева 14...6 20...6 

Напряжение электрода фокусирующего. В... 220... 320 250... 400 

Напряжение электрода ускоряющего, В .. 250... 450 350... 450 

Напряжение модулящии, В, не более .... 6,5 12 

Напряжение анода, В ............. 6 000 9000 

Напряжение накала, В ............. 1,36 1,36 

BOR НИЯ, Fis крона Be Вит... ОР и. O88 
0,33 

Ток анода, мкА, не более ........... ‘i 15 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, 

ВЕ DONE ооо сео SNE а 50 30 

Ток утечки в цепи модулятора, мкА, не 

О ооо EM SS Е. 2 

Ток утечки в цепи анода, мкА, He более.... 3 3 

Время послесвечения, с, не менее ...... 10 10 

Время готовности, мин, не более ...... | 1 

Минимальная наработка, 4, не менее .... 600 600 

Срок хранения, лет, не менее ........ 12 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
6JIM2C 6JIM4C 


Яркость свечения экрана, кд/м?, He менее... 10 30 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
В ЗН лол ES 400 500 
HG: RUBIO рокот 300 500 
Напряжение модуляции, В, не более .... 6,5 12 
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Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номинальный Предельно 
допустимый 
6JIM2C 6JIM4C 6ЛМ2С  6JIM4C 
Напряжение накала, В . 1,36 1,36 Вы | бе 
13 Be, 
Напряжение анода, В . 6000 _ 9000 5000... 5000... 
| 7000 10000 
Напряжение модулятора 
запирающее (отрицатель- 
НО Шор Bek РЕ. № ZU gn’ 50...0 60... 1 
Напряжение электрода 
ускоряющего, В ..... 300 400 oh.” | co И 
... 450 ... 450 
Напряжение электрода 
фокусирующего, В ... 220... BOO vis 0... 108 ase i 
320 400 400 500 


ЗЛМЗВ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм и углом отклонения 50°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 8 см. Цвет свечения желтый. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 0,4 кг. 

210 76 5 A 


7 29 


Выводы электродов: [, 7— 
подогреватель; 2-ускоря- 
ющий; 3-—фокусирующий: 
4—свободный; 5-—модуля- 
тор; б-катод; А-анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
waanesom ЧАСТОЕ =: еее 1... 1000 
ускорение, м/с?(9) ...... ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение. M/C” Ш 2 6 6 oa Re et eS A ows a ie its 400 (40) 
длительность ударов, MC .............4.-.- Sina 40 
Акустические шумы: 
диапазон, частот, ГЦ «.. 6. ete wee wea ные | 
10000 
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уровень звукового давления, дБ ............ 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 


ВЕРНО ЗНАЧЕНИЮ ока мена 358 (85) 
нижнее значение .;:...... ее еее. 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
И о рр 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.), . 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? ). . 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее ...... 64 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не мене ......... 50 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более ..... 0,08 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

М Е ар с ey о Ионы 0.6 

WA Краю сура Ри. ЕС 0,7 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, не боле’ .......... 5 
Напряжение модулятора запирающее  (отрицатель- 
BOG В ооо ооо 13 «ex 2d 
Напряжение электрода фокусирующего, В ....:... 0... 300 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более .... 400 
Напряжение модуляции, В, He более............ 26 
Напряжение анода, В.... --.--. и ое, . 4000 
Напряжение накала, В лова 6,3 
Ток анода, мкА, He более.......... Sa aaa О cat ae 50 
OR 0. 1 И Е 6 ae De ep BS ee с 

0,33 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более.... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более...... 5 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более...... ‚ 40 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более.... 12 
Емкость электрод ускоряющий-все электроды, пФ, не 
‚о Е О Cee ee ee x 1] 
Время послесвечения, с, не менее............. . 4 
Время готовности, мин, не более.............. 2 
Минимальная наработка, “HG Менее у... 600 
Срок хранения, лет, не менее........... Ро ы В 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее... ...:.... ‚.. 80 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более......... 0,1 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более......... 0,7 
Напряжение модуляции, В, не более........ ыы. | 


Номинальный и предельно-допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... р 7 ВЯ сок) 
Напряжение электрода фокусирую- 
PETG и eG 350 0... 700 
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Напряжение анода, B......... 4000 3800... 8000 
Напряжение модулятора запираю- 


WOK. Поло & ee: RE a a жа — — 125...0 
Напряжение электрода — ускоряю- | 

WHO. Волен ee EOS 400 300... 500 
Напряжение катод-подогреватель, В.. — — 135...0 
Сопротивление в цепи модулятора, 

WAGE 6 oS И ee Bd ~ 1,0 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации, формируемой функцио- 
нальным и растровым способами, в условиях внешней освещенности до 
70 000 лк. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 53 мм и углом отклонения 50°. Экран прямоугольный, 
плоский, диагональю 9Эсм и со светофильтром. Цвет свечения -зе- 
леный. Выводы гибкие, компаундированные. Масса трубки не более 
1,0 кг. 





Выводы электродов: /-моду- 


= лятор; 2 - катод; 3, 4- подогрева- 
тель; 5 свободный; 6 — ускоряю- 
Ё [? щий; 7-фокусирующий; А- 

9 анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц 
ускорение, м/с? (9) 

Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (9) 
длительность ударов, мс 

Акустические шумы: 
дианазон частот, Гц 
уровень звукового давления, дБ 

Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение 
нижнее значение 

Относительная влажность воздуха при температуре 

298 К (25° C), % 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) 

Повышенное давление воздуха или газа, Па 

PC) О А 


ОО ОО © @ © © @ @ @ ЗОО ЗОО *# 8 © 8 # ЗОВ 


*— © © © © © © © © # #8 © #8 © 


О | 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее 
Неравномерность яркости свечения экрана, % не более 
Ширина сфокусированной линии в пределах рабочей 
части экрана, мм, не более 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более 
Детальный контраст, отн. ед., не менее 
Коэффициент отражения экрана, %, не более .... 
Цветовые координаты: 


ООО ЗОО 8 © © © ЗОО 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
В, не более 
Напряжение электрода фокусирующего,. В 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более. ... 
Напряжение модуляции, В, не более 
Напряжение анода, В 

Напряжение накала, В 
Ток накала, А 
Ток анода, мкА, не более 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более. . . . 
Ток утечки катод-—модулятор, мкА, не более .... 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ... 
Время послесвечения 
Время готовности, мин, не более 
Минимальная наработка, ч, не менее 
Срок хранения, лет, не менее 


rr 


1... 600 
100 (10) 


150 (15) 
$2.15 


50... 10000 
130 


358 (85) 
213 (— 60) 


98 
665 (5) 


294/198 (3) 


38 x 73 
80 
20 


0,35 


5 
75 
3 


0,262 ... 0,268 
OTE 360 OF 47 


90 

О... 250 
300 

30 

8 000 

6,3 

O27 500,33 
50 

10 

5 

3 

3 
Короткое 
2 


1500 
12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/М?, не менее 


Ве ака 50 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В, не 


более 


© © © © 8 ee ООО ООО ООО ОИК ЗОО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ЗОО ЗОО ООО ЗОООООНИК, ООО ЗОО. ООО ООО ЗОО ЗОО ЗОО ЗОО ООО ЗОВИ ЗАК 


100 
ЗУ 


0, MK 


ет р 
1 


900 






200 
0 100 200 I, nKA 


Зависимость ширины линии b от 
тока анода I, при U, = 8 КВ: 


' ]-—внешняя освещенность 10000 лк; 2- 
внешняя освещенность 50 ... 70 лк 


< Модуляционная характеристика 
Unon, 8-60 = -4¥0 = -20 Та мох) 





Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
ный < Допустимый 

Напряжение накала, В........... 6,3 5.71. ;; 6,9 
Напряжение анода, В........... 8 000 7500... 9000 
Напряжение модулятора запирающее, В —50...0 —150...0 
Напряжение катод - подогреватель, В... - — 135...0 
Напряжение электрода фокусирующего, В 0... 250 0:;;,-4250 
Напряжение электрода ускоряющего, мкА - 0... 300 


TISIM3F 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча с записью темной 
строкой для отображения знакографической информации. 


900 2 р А 
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Выводы электродов: /, 
3, 5, 7-свободный; 2, 
8$ подогреватель; 4-— 
модулятор; б- катод; 
А-анод. 





Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм и углом отклонения 50°. Экран круглый; плоский, 
диаметром 11 см. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 0,4 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, ГЦ... еее. . 

yeropente! “M/c* С. a eee ee es 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с (9) ао Йена 

длительность ударов, MC ......... Е... 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее SMAGEHHE ко ера 

НИЖНЕС ЗНАЧЕНИЕ еее we eH 
Относительная maui воздуха при температуре 
298 К (25° С, ° о ира ао 
Пониженное ее давлёние, Па (мм рт. ст. ) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? ). 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не мен 
Детальный контраст, %, не менее ... 


Коэффициент отражения экрана, %, не менее ..... 


Неравномерность коэффициента отражения экрана, 


Не. болей . x poe gree о ара нянь И бе а 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более .... 


1... 200 
100 (10) 


150 (15) 
2... 15 


358 (85) 
213 (— 60) 


98 
1995 (15) 
147099 (1,5) 


95 
50 
25 


%, 


35 
0,3 


Положение неотклоненного пятна относительно гео- 


метрического центра экрана, мм, не более! . ;'. „ча. 


15 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 120... 70 
80 

20000 
6,3 

0,27. 
0,33 
_ 800 


Напряжение модуляции, В, не более........... 
Напряжение анода, В................ рей 
Напряжение накала, В...... еее. 


Ток накала А. еее оба а. 


Ток анода, мкА, He более........... а 


Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более. . . . 


Ток утечки катод- модулятор, мкА, He более..... 
Время готовности, мин, He более............. 
Время высвечивания, с, не менее............. 


Минимальная наработка, GW, Не МЕН ...... 


Срок хранения, лет, не менее ............6 6% 


Зависимость контрастности К от 
плотности тока /: 


1- теоретическая; 2 —- при испытании на дол- 
г ГовеЧНОСтЬ 





8 „мкА/Ен" 
6] 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Детальный контраст; %, не менее. ....... ее... 45 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более......... 0,36 


Номинальный и. предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В......... 6,3 5,7 35 O09 
Напряжение анода, B......... 20000 18000... 25000 
Напряжение ‘модулятора ’запираю- 


о О АК о a we wees -- — 200...0 


TISIM5B, 11ЛМЬИ, 11ЛМЬН, 
171ЛМС, 1171М5Ф 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитной фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29,5 мм и углом отклонения 55°. Экран прямоугольный, 
плоский, алюминированный, диагональю 11,0 см. Цвет свечения: 
ИЛМЪЗВ - голубой, ИЛМЗИ - зеленый, 11JIMSH - желто-зеленый, 
ИЛМ5С-оранжевый, 11 ЛМ5Ф - желтый. Выводы штырьковые. Масса 
трубки не более 0,5 кг. 


921 





Выводы электродов: /, 3, 5, 
7—модулятор; 2-катод; 4, б- 
6 подогреватель; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, lm ........... 2. ee eee 1... 200 
ускорение, м/с? (9).......... 00 cee eee 100 (10) 
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Многократные дерныю нагрузки: 


VERODOCHMG, МС" (i). льна алан 400 (40) 

длительность ударов, MC ...,.......... 2 ens, 30 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение... еее. 358 (85) 

НИЖНЕЕ ЗИ НИЕ орла клоны 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

OUR Dh м Ч ve Ok RO oe eR we e E 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ) . 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? у. . 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее....... 66 x 83 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
ПУ > Е ES RSS 50 
ею ое на дао 115 
р EAI RR SAS BS 15 
ВЕ раса ое маны ба 15 
VETS: ое сока 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более..... 0,001 
Разрешающая способность, лин., не менее........ 500 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более............ 8 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 40 
Напряжение модуляции, В, не более............ 18 
Напряжение анода, В... г. еее. 12 000 
Напряжение накала, В...... еее... 6,3 
TOS WANA CA ИИ О Зе ВИТ... 
0,33 
Ток утечки анод- модулятор, мкА, не более....... 10 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более.... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более...... 10 
Емкость катод- все электроды, пФ, не более....... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, He более.... 10 
Время послесвечения, с, не менее: 
PRO. ор оне ыы ое 
а оли ыы Среднее 
ЛО ооо пока OE OSA 15 
о ореола ть 4 
DETERS иде Sh Sea Ce ee Se eS 0,2 
Время готовности, мин, He более.............. 3 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
ПЕН: о реа aE Se Se Ee eR 1 500 
DIINO. ре Eek a A i WH SH 1 500 
PREMISE. озона EG we Ke ow EE 750° 
PTT мы у као OR Ae oe ee ee eS & Cw Bs 500 
о ee oth ceo а. 500 
Срок хранения, лет, не менее................ 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


ИВ, ука оли киа 35 
И и 80 
У OM OL RD aS Se Se we 9 


ESRI IC. И we ee Oe ES 6 


TUNE па ры а es le EO ва ’ “92 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не боле ......... 0,005 
Разрешающая способность, лин., не менее............ 400 
Напряжение модуляции, В, не более................ 23 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В......... 6,3 Ооо | 
Напряжение анода, В......... 12000 8000... 13000 
„Напряжение модулятора запираю- 
ICG Вела роще _ — 150...0 
Напряжение катод - подогреватель, В - — 125 
Ток анода. MEA. 6.6 se % apy % | _ 8 


11JIM6B 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 12,7 мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
плоский, алюминированный, диагональю 11 см. Цвет свечения желтый. 
Выводы штырьковые. Масса трубки не более 0,3 кг. 





Выводы электродов: /-ускоряющий; 2-фокусирующий; 3-катод; 4, 
7 модулятор; 5, б- подогреватель; А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Г... еее. 10... 80 
ускорение, м/с” (©) ...... зелень ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение; M/C" (9 „д... до ое 50 (5) 
длительность ударов, MC ................ p ee = 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение ....... уе . 343 (70) 
НИЖЕ ЗНАЧЕНИЕ серое они eS 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К (35° С), %..... а а OR ne a 98 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 196132 (2) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее....... Jo 1D 
Яркость свечения экрана, кд/м”, He менее......... 25 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более..... 0,4 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 

ческого центра экрана, MM, не более............ 12 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 35... 10 
Напряжение электрода фокусирующего, В........ 150... 450 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более.... 300 
Напряжение анода: В; 4.c44 66 bas bee ew и и 6000 
Напряжение накала, В (еее 1,35 

ОЕ Е ео ео. раз 025... 0 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более.... 50 

Ток утечки в цепи модулятора, мкА, не более...... 5 

Ток утечки в цепи анода, мкА, не более......... 3 

Время послесвечения, C 2.26 съ. р. 
Время готовности, мин, He более.............. ] 
Минимальная наработка, 4, не MeHee ........... 750 

Срок хранения, лет, не MEHCE . . 0. 2. eee ce ee es 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............. 18 
Напряжение модуляции, В, не более ................ 13 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В......... 1,35 | мил we deo 
Напряжение анода, В......... _` 5000 ....7000 
Напряжение модулятора запи- 
РАНЕЕ: В. 2 oc G4 2 G4 Ss RS — — 50...0 
Напряжение электрода ускоряюще- 
о D6 ek ee eae ARR OR OP Re — 250... 450 
Напряжение электрода фокусирующе- 


BO. ia ee ea ал — 0... 600. 
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131IM4B 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм и углом отклонения 56°. Экран круглый, плоский, 
диаметром 13 см. Цвет свечения — желтый. Выводы штырьковые. Масса 
трубки не более 0,6 кг. 


Выводы эле 





A 


2299 


ктродов: /, 4, 


б-— отсутствуют; 2, 8-по- 
догреватель; 


3-ускоряю- 
Fe: 


щий; 5-модулятор; 
катод; А-анод. 
Условия эксплуатации 

Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, ГЦ... еее 1... 1000 

ускорение, м/с? (g) ... 2.2... ee ee ee ee ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

Ускорение. MIC” 1) еее есча 400 (40) 

длительность ударов, MC .............. р Ae 
Акустические шумы: 

диапазон частот, ГЦ... еее. . 125... 10000 

уровень звукового давления, дБ .......... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

HEDAHCE ЭНаЧеНИЕ реа Se ма 358 (85) 

ЯН ЖНСС ЗВЕНЕ ig i Sig ec ne Se 213 (— 60) 
Относительная, о воздуха при температуре 
SUS KG” SA, Ws eats S55. ae we Re we a e's 98 
Пониженное о давление, Па (мм рт. ст. ) 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294 198 (3) 

‚ Основные данные 

Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее...... 108 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. ........ 80 
Яркость паразитного свечения, кд/м*, не более...... 0,08 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

ПЕН роли кои 5 0,4 

A RDA: 2 6354454 aes os OD wa  e ee we & SS 0,5 


Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана мм, не БОЛЕ осле 
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10 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 70... 25 


Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 400 
Напряжение модуляции, В, не более............ 30 
Напряжение анода, В............... Creer ne 12000 
Напряжение накала, В... i cee i ww ee wes 6,3 
Ток На. Ac ki A OS OS KE ow eS a SKS 0,54... 
0,66 
Ток анода, MKA, не.боле ........ eee ee 13 
Ток катода, мкА, не менее...............,. ск. Oe 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более.... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более...... 5 
Ток электрода ускоряющего, мкА, He более....... 100 
Емкость катод-все электроды, пФ, He более....... 8 
Емкость модулятор -все электроды, пФ, не более.... 10 
Емкость электрод ускоряющий - все электроды, пФ, не 
О Кр hte Gee he ate oa a oe eee рем 10 
Время послесвечения, с, He более.............. 4 
Время готовности, мин, He более.............. 2 
Минимальная наработка, 4, не менее ........... 2000 
Срок хранения, лет, не менее ................ 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее.,........... 47 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более......... 0,1 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более......... 0,5 
Напряжение модуляции, В, не более. ............... 38 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В......... 6,3 5,7... 6,9 
Напряжение анода, В......... 12000 8000... 12100 
Напряжение модулятора запираю- 
о: с © ata 3 — 200...0 
Напряжение электрода ускоряю- 
ПО: Вок ночи 400 800 
Напряжение катод - подогреватель, В - — 125...0 
Сопротивление в цепи модулято- 
Ва ОМ рее ое = OD wi eo 


13.1M6B, 13/1M6C, 13ЛМ6У 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 90°. Экран круглый, плоский, 
диаметром 13 см. Цвет свечения: 13ЛМ6В-голубой, 13ЛМ6С -оран- 
жевый, 13ЛМбУ - светло-зеленый. Выводы штырьковые. Масса трубки 
не более 0,67 кг. 
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Выводы электродов: /- 
отсутствует; 2-катод; 3, 
4-— подогреватель; 5-мо- 
дулятор; б-ускоряющий; 
7—фокусирующий; А- 
анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот. I 26 6 4 kha Se ьаа м ва 1... 1000 
ускорение, м/с? (g). 2... ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение; м/с" (@)....... еек ььь 400 (40) 
длительность ударов, мс... .. еее... 2 vie 10 
Температура окружающей среды, К (°C): 
верхнее значение............. tg sie hm eee 998 (8S) 
MMMHES ЗНАЧЕНИЕ. росе скезаина 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 308 К 
(50). Vas & e869 Ng! athe Sao Pe teas re ee ee 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. ст.).... 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 
13ЗЛмМ6в 13Л1ЛмМ6сС 13JIM6Y 


Диаметр рабочей части экрана, мм, 


НЕ Менее уе нека 108 108 108 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не 
MGHEE & 6a oc Geo ae RES Oe Oe 150 50 200 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, 
He БОЛЕЕ so se kok eo уе 0,15 0,15 0,1 
Ширина сфокусированной линии, MM, 
не более: 
BTUCHT DC обор BY Re Ss 0,4 0,3 0,25 
на краю...... ee oe ао - 03 — 0,3 


Положение неотклоненного пятна 
относительно геометрического цент- 
ра экрана, MM, не более........ 8 8 8 
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Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В 
Напряжение электрода фокусирую- 
TOTO, И wk he eR i 


Напряжение электрода ускоряющего, 
В небоЛее. ооо океана 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Напряжение анода, В.......... 
Напряжение канала, В......... 
Ток накала, А.............. 


Ток утечки катод- подогреватель, 
МКА, не боле ........... и 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, 
не более 
Емкость катод-все электроды, пФ, 
не более 
Емкость модулятор-все электроды, 
ПФ, не более............... 
Емкость электрод ускоряющий - все 
электроды, пФ, не более........ 
Время послесвечения, с, не менее... 
Время готовности, мин, не более... 
Минимальная наработка, 4, не менее 
Срок хранения, лет, не менее..... 


и в 


ОВО 8 © ЗОО © ЗОО © ee ЗОО ООО ОИК ЗАК ЗОО ЗОО ОИ 


10 


10 

4 

2 
2000 
12 


10 


10 
10 
ys 
200 
12 


10 


10 
0,01 
2 
500 
12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


I3JIM6B 13ЛмМ6Сс 13ЛмМ6У 

Яркость свечения экрана, кд/м”, не 

о и 105 30 120 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, 

He ОО so «bck de аси : 0,2 0,15 
Ширина сфокусированной линии, MM, 

не боле .............. зе ES -— 0,3 
Напряжение модуляции, В, не более. 25 ZS 25 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Напряжение накала, В,.......... 
Напряжение электрода фокусирующе- 
ара A ee we ew 
Напряжение анода, В........... 
Напряжение модулятора запирающее, 
| О р ИИ 


СВ О © ЗОВИ ООО ОИК ОИК ОИК ЗОО ЗОО ОИК ЗОО ЗОО ЗООВИК ООО ЗОВИ ЗОН ЗОО ЗОО ЗОО ВОИС 


Напряжение катод - подогреватель, В. 
Сопротивление в цепи модулятора, 
МОм, не более 


Номиналь- 
НЫЙ 


6,3 
—100... 


425 
14.000 


400 


ЗО 


Предельно 
допустимый 
5,7... 6,9 
—100... 

425 

12000 ... 16000 
—125...0 

300 ... 500 
—135... 100 
1,5 
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131M7B 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 30 MM и углом отклонения 56°. Экран круглый, плоский, 
диаметром 13 см. Цвет свечения белый. Выводы штырьковые. Масса 
трубки не более 0,6 кг. 


268 








Выводы электродов: /, 7- подогреватель; 2, 5-—ускоряющий; 3-моду- 
лятор; 4-—свободный; б-катод; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ... еее еее нь. 2 2s 1000 

ускорение, Mo" (бр e664 ev oe we ee eR we ww 100 (10) 
Многократные ау нагрузки: 

ускорение, м/с” (@):.:-... уу ee 350 (35) 

длительность ae И ee 1... 80 


Температура окружающей среды, К (°C): 


BEDAWOG ЗНАЧЕНИЕ: ; 5. chk SG hie RK начы 373 (100) 

НИЖНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. „еее 213 (—60) 
влажность воздуха при температуре 298 К 
ооо отлета ма 98 
ааа атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).... 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см”). . 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. ........ 108 
Яркость свечения экрана, кд/м, не менее........... 180 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, He более....... 0,05 
Ширина сфокусированной линии по полю экрана, мм, не 
о ОР и 0,5 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 10 
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Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 100... 40 


Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 300 
Напряжение модуляции, В, не более...... КЕ 30 
Напражение анода, В. уе EGS 12000 
Напряжение накала, Bc Еее елке на 6,3 
TOR VARGA. Fic 6.4% 4 ok OBESE RA оао Oe BHR 0,54 ... 0,66 
Ток анода, мкА, He более. ........ еее. | 25 
Ток утечки в цепи модулятора, мкА, не более........ 5. 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, He более...... 10 
Емкость электрод ускоряющий-все электроды, пФ, не 

BOUNCE око сб ира 10 
Время послесвечения, с, не менее. ............... 10 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 500 
Срок хранения, лет, не менее................. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .............. 130 
Яркость паразитного свечения, кд/м*, He более....... ие ЗАВ 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более........... 0,55 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 35 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 Dy «as 09 
Напряжение анода, В........... 12000 8 000... 14000 
Напряжение модулятора запирающее, 
Е р ee в ре — —125...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
re ee ee hs nt океана 300 200 ... 400 
Напряжение катод - подогреватель, В. — —135... 100 


13лМ8В, 1ЗЛМЁ8И, 13лМ8Н, 
13AMB8C, 13/IM8@ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 56°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 13см. Цвет свечения: 13ЛМ8В- голубой, 
13ЗЛМЁ8И - зеленый, 13ЗЛМ8Н - желто-зеленый, 13ЛМ8С- оранжевый, 
13ЛМ8Ф - желтый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 0,7 кг. 
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Konnayvor 





Выводы электродов: /, 3, 5, 7-—модулятор; 2-катод; 4, б-подогре- 
ватель; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, PEGG SoS eck, И 1... 200 

ускорение; M/c* (9g). ока на 100 (10) 
Многократные fa wre нагрузки: 

ускорение. M/C” (0) реек we ee 8 150 (15) 

длительность о NIG pais aa ee re Se ae Be Caren bs. 
Температура окружающей среды, К (°C): 

Вернее ЗНАЧЕНИЕ еее Be el ee 358 (85) 

нижнее значение......... as ae a 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
лоно оао рана 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ) . 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? ). . 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 110 

Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
POUR 5G ae eh ord Е ae 40 
POU ok cad: er о ро ware ee es 100 
Е о os AO eM EN, BR Be 15 
С проек И ie eee ae oR vk Sure 15 
ое ры 30 

_ Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более....... 0,001 


Разрешающая способность по полю экрана, лин, не менее. 1000 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 

ческого центра экрана, мм, не более.............. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 90... 40 


Напряжение модуляции, В, не более.............. 20 
Напряжение анода, B....... еее неее. 12000 
Напряжение накала, В....... 2... 2 ee ee ee 6,3 

POR BORA Pia) 5 ОЕ ОР Че EEG 0,27...0,33 


12 


. Ток утечки анод модулятор, мкА, He более......... 10 


Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 0,3 

Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более........ 10 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более..... 10 

Время послесвечения, с, не менее: 
а ee A Ow Se wh eR Aw 8 2 
о. ОР РО Ae eae ew a Среднее 
ра алии ва tS 
О ера а RE Reed 4 
LENE soo ee ee ee a a PS Ee 0,2 

° Время готовности, мин, не более. ............... 3 

Время готовности с применением дежурного режима, с, не 

ПОЛЕ рока о ое панк REG 10 

Минимальная наработка, 4, не менее: 
С ele eh A, Ach Е 1500 
Е Se kun fo. mikey ok око 2 000 
LOPES EU 6 co's 8-8 ce Sk BR ee, ae eo ба че ae ae 750 
О ооо Oe be PR. oe ee oe OS 500 
BSI РО EN Oa ee О BOB Kee Be eo 500 

Срок хранения, лет, не MeHeEe. ................. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее: 


О Pa EA ea RO RS 28 
PSE ореол CAA Re GOR SE OO EO 70 
BRIE en Ke aac а Е 9 
РЕ ite Sata рыла а ee eS See, eG ре 6 
Ир oh fie eh weg lt Ae Te hs te ge a Re we 12 
Яркость паразитного свечения, кд/м, He более........... 0,002 
Разрешающая способность, лин., не менее........ ИРИ 800 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ у. 


_ Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 Dh 52 OY 
Напряжение анода, В........... 12000 8000... 13000 
Напряжение модулятора запирающее, 
Be gs ke a Е — —150...0 
Напряжение катод - подогреватель, В. — —125...0 
TOR анода, MEAL (“рае — 6 


13JIM31B 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм и углом отклонения 56°. Экран круглый, плоский, 
диаметром 13 см. Цвет свечения желто-оранжевый. Выводы штырь- 
ковые. Масса трубки не более 0,6 кг. 
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298 






2 3 4 
8 79 
Выводы электродов: J, 4, 
б- отсутствуют; 2, 8-по- 
догреватель; 3-ускоряю- 
щий; 5-модулятор; 7- 
катод; А-анод. 
Условия эксплуатации 

Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, ГЦ... еее 1... 1000 

ускорение, MiG” (9) 6 i ha js аланы 100 (10) 
Многократные WN нагрузки: 

УСКОРЕНИЕ: МС" (9) олень риа 400 (40) 

длительность и MG 2 Ase Sn ae eed 2... 30 
Акустические шумы: 

диапазон частот, Гц... еее. 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ............. 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРОНЕ ЭНАНЕНИЕ оное а 358 (85) 

нижнее значение. ....... еее. 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 308 К 
ор А Se RR oe, ee ee HE ee a ES wh 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. та 1 995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см^) 294 198 (3) 

Основные данные 

Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 108 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее........... 60 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более........ 0,1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

см сие ПО a ek ERA RK ESS Se PA 0,5 

а ро RL BE 0,6 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более.............. - 10 
Напряжсние модулятора запирающее (отрицательное), В. 75... 25 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 250 
Напряжение модуляции, В, не более...... а ae 34 
Напряжение анода, В........ еее 4000 
Напряжение накала, В...... еее. 6,3 
NOS а: с. О и 0,54...0,66 
Ток электрода ускоряющего, мкА, не более......... 50 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, He более........ 5 
Ток анода, мкА, не менее. ...... 2.2... .0 0. ee eee 350 
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Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 


Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Емкость электрод ускоряющий-все электроды, пФ, не 

о И a os dah a a о ИН 10 
Время послесвечения, с, He MeHEe. ..... 2... ee eee 5 
Время готовности, мин, He более. ............... 2 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 2000 
Срок хранения, ЛЕГ. НЕ Менее, еее ее оо 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .............. 40 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более........... 0,2 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более........... 0,63 
Напряжение модуляции, В, не более................. 38 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 5.7... 69 
Напряжение анода, В........... 4000 3900... 7700 
Напряжение модулятора, В....... — —125...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
ее ао 250 750 
Напряжение катод- подогреватель, В. 0 —125...0 
Сопротивление в цепи модулятора, 
Е оо на ae Oe eS — LS 


13)1M56 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение —-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм и углом отклонения 56°. Экран круглый, плоский, 
диаметром 13 см. Цвет свечения зеленый. Выводы штырьковые. Масса 
трубки не более 0,8 кг. 


Выводы электродов: /, 4, б- отсутствуют; 2, 8—подогреватель; 3-—уско- 
ряющий; 5-—модулятор; 7-—катод; А-анод. 
293 


92 


D 56, 29 


#108 


ЕЕК 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ДИЗИаЗОН Чао в ТП ооо а 1... 200 
VorOmenHe. MIC” 19) и 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


VERODCUHC: MIC Ta) 6 ee SRE и .. 400 (40) 

длительность ударов, мс. ...... ее... ик» 20 
Одиночные ударные нагрузки: 

ускореные, д” (Пиры елена изовьаь 1500 (150) 

длительность ударов, мс. ..... ее... аа 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее ЗНАЧЕНИЕ „ея аа, 358 (85) 

нижнее значение... г.г: неее 213 (—60) 
а влажность воздуха при температуре.298 К 
OE ale Е т 98 
foe атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ), а 53 200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее......... 108 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее........... 60 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0,1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

Е: у Е 0,5 

ВЛЕВО аа eh as ce OR ое фа 0,6 
Положение неотклоненного, пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, He более.............. 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 70... 25 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 250 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 34 
Напряжение анода, В.,..-.... лее еее ь 4000 
Напряжение накала, В........ еее еее 6,3 
усе ЖА. И ИЕ РУ и ee SS 0,54...0,66 
Ток электрода ускоряющего, мкА............... 50 
TOR BHOUA, т: У РР RE 50... 200 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, He более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, ПФ, не более...... 10 
Емкость электрод ускоряющий-все электроды, пФ, не 
ВО 12 
Время послесвечения ....... еее. Среднее 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 1500 
Срок хранения, лет, не менее.................. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не MEHEE. 2 . 50 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более........... 0,2 
Ширина сфокусированной линии по полю экрана, мм, не более. . 0,7 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 38 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7... 6,9 
Напряжение анода, В........... 4000 3900... 8000 
Напряжение модулятора запирающее, 
а GOR Mae аа — —125...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
| 62 we a ae ee ae Ee eee 250 й' ,:.. 750 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 —135...0 
Сопротивление в цепи модулятора, 
ооо ооо ви — LS 


1491M1H 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 28 MM и’углом отклонения 54°. Экран прямоугольный, 
плоский, диагональю 14см. Цвет свечения желто-зеленый. Выводы 
штырьковые. Масса трубки не более 0,75 кг. 


47 





Выводы электродов: /, 5—моду- 
лятор; 2-катод; 3, 4-подогре- 
ватель; б-ускоряющий; 7-—фо- 
кусирующий; А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
RISO Те У №: ie ik ee A ee Oe ek ae 1... 200 
ускорение, м/с? (4)........ 00000 eee eee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


VORODCMNG, МС TO) segs sk ow ke Ou ere a we Sows 400 (40) 
длительность ударов, мс. ..... еее... И AD 
Температура окружающей среды, К (°С): 
с hs cf ke eR Se EEE ROARS ERS 358 (85) 
нижнее значение. ...... ee 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 298 К 
ot), ae И ее 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).... 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 60 x 100 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее........... 400 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более....... 0,04 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более....... 0,35 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 

ческого центра экрана, мм, He более.............. 8 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 80... 30 
Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 0... 400 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 400 
Напряжение модуляции, В, не более............ с wee 
Вапражение ввода: Be. оао ана 18 000 
Напряжение накала, В........ ee ee ee ee 6,3 

Ток накала, AT. OS ke wee ee ee 0.27 ...0,33 
Ток анода второго, мкА, He более. .............. 60 

Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более...... 30 

Ток утечки катод -модулятор, мкА, не более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ..... 10 
Время послесвечения, с, не менее. .... 2... 2... ee ee 3 

Время готовности, мин, не более. ............... Ps 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 500 
Срок хранения, лет, не менее............ а 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .............. 240 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........... 0,05 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более........... 0,4 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 30 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 o,f anc O8 
Напряжение электрода фокусирующе- 
POPE + POUR ака eS — 0... 400 
Напряжение анода, В........... 18 000 12000... 19000 
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Напряжение модулятора запирающее, 


Е ЕЕ —. —125...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 

Е и 400 300... 500 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 —125... 100 
Сопротивление в цепи модулятора, 

MOM. 6.6 ob BoE BAK 4 GE Se EA 1 U2 и, io 


169M2B, 169IM2U, 1631IM2H, 
16NM2C, 16лм2Ф._ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
плоский, алюминированный, диагональю 16 см. Цвет свечения: 
16 ЛМ2В - голубой, 16 ЛМ2И - зеленый, 16 ЛМ2Н - желто-зеленый, 
16ЛМ2С -— оранжевый; 16ЛМ2Ф - желтый. Выводы штырьковые. Macca 


трубки не более 1,2 кг. 





колпачок 





A 
4 2 15,47 
Выводы электродов: [, 3, 5, 
7—модулятор; 2-катод; 4, 6- 
6 подогреватель; А-—анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
дизпазон частот. ТЦ.’ косая eee ee |... 200 
ускорение, м/с” (9g)... .. 655246 fa ew se ee es 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


БГ 6a: oo. Ge A a ew, ee 150 (15) 

длительность ударов, мс................ faxed 
Акустические шумы: 

пианазон частот. ГИ; реет aS 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 150 
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Температура окружающей среды, К (°C): 
верхнее значение ......... ее... 358 (85) 
нижнее значение. 2 ww ww еее нь ... 213 (-60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
Со. Я 8 i gee ek eae EK ee BS RE | 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ) . 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? ). . 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее. ..... ых BER ВЮ 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее: 
о Ри и 40 
| о Е Зо ES, cet Se Si As th, Sed 100 
IOI 8 dew ow ERE и  A RS 15 
| os og! Е ES 15 
VON. ss a te ee oS oS ee OY ES ATE 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, He более....... 0,001 


Разрешающая способность по полю экрана, лин., не менее 850 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 90... 40 


Напряжение модуляции, В, не более. ............. 20 
FIgiiD@RCHAC ЗНОЩИ, В ek koa sik ee ERS KDE EO 12 000 
Напряжение накала, В..... ee ee 6,3 
DG 1 с. Е ОИК we CORES Be EAR OSS 0,27...0,33 
Ток утечки анод - модулятор, мкА, не более......... 10 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 0,3 
Ток утечки катод —модулятор, мкА, He более........ 10 
Емкость катод - все электроды, ПФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения, с, не менее: 
ЕВ ооо RS YS el у) 
Ps a ia о ее а A Re Ч ма Среднее 
В а ло Ро 
Pi es. РО О О 4 
POE oh. pc eS а Om ea ко 0,2 


Время готовности, мин, не Ooyiee...... 2.2... 2.2 we. 
Минимальная наработка, 4, He менее: 


Е В ооо 1 500 
LOI зо кро лотки ers 2000 
DIE О О О И oS 1000 
ЕЕ даа ака ва ое ee ee а 500 
ВП Шо аа 500 
Срок хранения, лет, не менее.................. 15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


ИАН де озоном 28 
Ва лы Be ee he GR ce we Oe ее 69 70 
НЕ, Sm hk ws о oe we SEE SS ee Са 9 
EIA, ae tele a we es WO Oe ини 6 
НЫЕ oe he oc ke A OR ODD Oe Pee ES 12 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более........... 0,005 
Разрешающая способность, лин., не менее. ............. 700. 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 25 
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Номинальный и предеЛьно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно. 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7 +... 6,9 
Напряжение анода, В........... 12000 11000... 13000 
Напряжение модулятора запирающее, 
а о а ака SS —150...0 
Напряжение катод - подогреватель, В. — —125...0 
Ток анода, мкА.............. — 15 


16лмАг 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча с записью темной 
строкой и внутренним стиранием изображения для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм и углом отклонения 50°. Экран прямоугольный, 
плоский, диагональю 16 см. Выводы штырьковые. Высоковольтный 
штуцер при наличии специального ввода (присоса) допускает эксплуата- 
цию в условиях пониженного атмосферного давления до 15 ммрт. ст. 
Масса трубки не более | кг. 


285 


100 





1 A 
Выводы электродов: J, 7-подо- 
греватель; 2, 3, 5-модулятор; 
4-—свободный; б-катод; А-анод 
6255 стирающей пленки; A, —93J1eKT- 
7 A, род стирающей пленки. 
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Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон. частот, Ги... у.е ee Гы 

ускорение, м/с? (g).. 2... еее нее. . 50 (5) 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BEDXHOC Значение „еее за es 358 (85) 

нижнее значение. ..... ее аа ке 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
И ое ооо о 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). . . 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см). . 196132 (2) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 80 x 100 

Контрастность, %, не менее............. ИЕ: | 

Внешняя освещенность, лк... еее. 80000... 
100000 

Ширина сфокусированной линии, мм, не более..... 0,4 

Положение неотклоненного пятна относительно гео- 

метрического центра экрана, мм, не более........ 8 

Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 

| О Е Е 120... 60 

Напряжение модуляции, В, не более............ 75 

Напряжение анода, В....... еее... 20000 

Напряжение накала, В...... еее ee eee 6,3 

о. осо. И С 0,47... 0,66 

Ток анода, мкА, не Goylee..............008. 800 

Сопротивление изоляции катод - подогреватель, МОм, 

м. =. И ИЕ I 

Сопротивление изоляции катод модулятор, МОм, He 

МОЕ: ре ори раю 10 

Сопротивление стирающей пленки, Ом.......... 80... 160 

Время послесвечения ........ еее еее Среднее 

Время готовности, мин, не более. ............. 2 

Время стирания, с, не более. ................ 15 

Минимальная наработка, ч, не менее........... 100 

Срок хранения, лет, He менее................ YZ 

А, % Параметры, изменяющиеся 


в течение минимальной наработки 


Контрастность, %, не 
менее «. 6 ioe wu es ока 25 
Сопротивление изоляции 
катод модулятор, МОм, 

HE менее.......... 10 





Зависимость контрастности К от 
2 
0 2 4 6 8B 10g,MkKnfen плотности заряда 4 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7... 6,9 
Напряжение анода, В........... 20000 21000 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ 120 200... 60 
Напряжение электрода стирающей . 
NUR: Bk 4ie a PWR Ke A eS — 90 
Напряжение катод - подогреватель, В. — —125...0 
Мощность, подводимая к стирающей 
пленке в течение времени стирания, Вт 50 50 
Мощность, подводимая к стирающей | 
пленке при постоянном нагреве, Bt. . 15 15 


16лмьв 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 12,7 MM и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
плоский, диагональю 16 см. Цвет свечения желтый. Выводы штырь- 
ковые. Масса трубки не более 0,55 кг. 


190 





6 4 


Выводы электродов: /-ускоря- 
ющий; 2-фокусирующий; 3--ка- 
Tog; 4, 7—модулятор; 5, б-подо- 
греватель; А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ЛИЗНаЗОм: sacToT) ГИ орон 10... 80 
УСКОрение, №10” (9) ослика we wend ee ew 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


VOROPCMUG MIC” {о se os aed теней 150 (15) 

длительность ударов, мо; si ee ee ee 2 248 AU 
Температура окружающей среды, К (°C): 

PCORHES ЗНАЧЕНИЕ олень 343 (70) 

НИЖНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. и ыы а рам аа 228 (—45) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
S08 РК Юре eh we eee ROR OE 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. ст. ) . 69825 (525) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? у: . 147099 (1,5) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее. ......... -98 x 120 - 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее........... 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0,4 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более....... 0,3 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 40... 10 
Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 150... 450 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более. ..... 300 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 16 
Напряжение. анода, В:. ...-- еее 9 000 

Ток утечки в цепи анода, мкА, не более............ 3 

ВРЕМЯ ДОСЛРОВОЧЕНИЯ кокон eS Длительное 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 1000 
Срок хранения, лет, не менее.............. а 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свсчения экрана, кд/м”, не менее. .............. 22 
Ширина сфокусированной линии по полю экрана, MM, He более. . 0,35 
Напряжение модуляции, В, не OOMee.. 2... ee ee ee 20 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 1.36 | Вр ВИ 18 
Напряжение анода, В........... — 8000... 11000 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ — 40... 10 
Напряжение электрода ускоряющего, 
Bg ae eee ва Ce EB нада 350 250... 450 
Напряжение электрода фокусирующе- 
РО ра ль ока — 0... 600 


16)1M6B. 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации в условиях высокой ‘внешней освещенности. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29,5 MM и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
плоский, алюминированный, диаметром 16 см. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 1,4 кг. 


921 WZ 





Выводы электродов: /, 3, 5, 
7—модулятор; 2-катод; 4, б- 
р. подогреватель; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ЛИЗПАЗОН. Часто. DW sac oe ee Rw ee ww He 1... 1000 
ускорение, м/с? `(9)....... ee ee ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


VORKOPCHHG, M/C” (GO) $6 «ce ca ne ee hee ewe 400 (40) 

длительность ударов, MC... ..... 2.2... eee Bice LY 
Акустические шумы: 

диапазон частот, ЕЦ. ke i se ee eee 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BEPKHCE ЗВачение: > 646Gb RR wR we RS 358 (85). 

нижнее значение. ........ еее еее. 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
р и ER ee К 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или.газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 
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Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 140 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .......... 100 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0,005 
Разрешающая способность вдоль длинной стороны раст- 

OA О. ME MOREE се ооо инок неа 850 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 90... 30 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 30 
Напряжение анода, В..... Gi Oca’ ae Sok ch Reh Е" 15000 
Напряжение накала, В....... еее 6,3 
Ток накала, А.......... о ea ye ak a 2 oka ek. Ae a SS 
Ток анода, мкА, He Gomee.... 2... ee 40 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более...... .. № 
Емкость катод — все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор -— все электроды, пФ, не более..... 10 
Время послесвечения, с, не менее. ............... 2 
Время готовности, мин, не более. .`.............. 2 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 1000 
Срок хранения, Лёт. HE менее ‚,. еее ee 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м*, не Менее. „ее. 70 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........... 0,05 
Разрешающая способность вдоль длинной стороны р лиН.., 

сое Е & $4 we Е ee 8 700 
Напряжение модуляции, В, не Gonmee..... 2... ee ee 35 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7... 6,9 
Напряжение анода, В........... 15000 14000... 16500 
Напряжение модулятора запирающее, 
В а а аа — —150...0 
Напряжение катод - подогреватель. В. — —125...0 
Ток аНодЯ. MEA доехал 40 50 


16NM7U, 16NM7U-1, 167М7иИ-2 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с комби- 
нированной фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации в условиях высокой осве- 
щенности. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
плоский диагональю 16 см; 16 ЛМ7И -с прозрачностью стекла 90%, 
16ЛМ7И-1-с контрастным стеклом прозрачностью 50... 65%, 
16 ЛМ7ТИ-2 с _‘приэкранным антибликовым светофильтром. Цвет све- 
чения зеленый. Выводы гибкие, НВ Масса трубки не 
более 1,5 кг. 
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250 


140 





Выводы электродов: [-модулятор; 2, 3- подогреватель; 4-катод; 
5-ускоряющий; б-первый анод; 7—второй анод; А-третий анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ДИаНЯЗОН WactoT, ТЫ. реке tee eee `’1|... 600 
ускорение. м” (9)... see ee sew eee aes 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


УСКОРЕНИЕ. M/E” @) 4-6. 3-4 «ae a Ow Rw wR ee Bone 150 (15) 

длительность ударов, MC... .......-.2. 2.222 oe easels 
Температура окружающей среды, К (°C): 

ВЕРНОЕ: ЗВОНИ осколка sas 958 (85) 

нижнее значение...... el bt ite ое 2. Gate! Sok we. Sd 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 308 К 

ig a OE OR OM ew Aleck we Soe Oe er 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)..... 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 88 x 109 
Яркость свечения линии, кд/м?, не менее: 
ПОЕТ. оо ооочень а 4000 
16ЛМ7И-1.......... ежи аня 1800 
В И Ее 360 
Яркость паразитного свечения, кд/м*, не более....... ys 
‚Неравномерность яркости свечения линии, %, не более. . 40 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре: 
| с О РО cs ot Se oe es ee 0,20 
В НЕ ох маи tee Ae tae Gee ld oh ew 0,20 
POUT? О eee we 8 pe: Ba AS we ee 0,25 
на краю: 
О О и Е 0.25 
GEV Eg cass Be A Sn BK. SR WE, 4 ESS 0,25 
2 iio esse eae Bde es Fw ER Gi SS 0,28 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более.............. 5 
Напряжение модулятора запирающее, В........... —5... 10 
Напряжение модуляции, В, не более.............. da 
Напряжение анода Mepporo,B................. 400 
Напряжение анода второго, В... ее... 1 600 
Напряжение анода третьего, В... еее 15000 
Напряжение накала, В...... ee 6,3 
AUR СН Е Е О И O27 inc OD 
TOR CUMDAIN, МЕРЫ, ee we CAREER ORO EE DES | 178 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, He более...... 100 
Ток фокусирующей катушки, MA............... 0... 60 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 25 
Емкость электрод ускоряющий-все электроды, пФ, не 
IES he teins а eee a GR See ais ar GS eA 20 
Емкость анод_- все электроды, ПФ, He более......... 18 
Время послесвеченияч. ...... еее. Среднее 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 1500 
Срок хранения, лет, не менее. .... 2... 2... 0... 12 


Ly, , Lh, , МКА 


ЕЛИ, IGN TUL ЛИ? 


600 
900 
400 
300 
200 
100 


Зависимость токов электродов 


д I,,, от напряжения Ha 
модуляторе И 





Ly, *4/m? Отрицательная модуляция Положительная модуляция 





Зависимость яркости свечения экрана L, от напряжения на модуляторе 
мод. 
|, 3 оптимальная фокусировка; 2, 4- без подфокусировки 


Отрицательная модуляция NOnOHUMeNGHAAR MOOYNAYLA 


i [И режет 

РЕ Е Е” 

ГМИ ЕЕЕЕ 

А a 
= 


рим 
029 
027 










Зависимость ширины линии р от напряжения на модуляторе И „д: 


1. 3-с подфокусировкой луча; 2—6e3 подфокусировки луча; 4-с фокусировкой при Им = 
= — 50 В; 5-с фокусировкой при U,,,, = — 30 В; 6—c фокусировкой при U,,,, = 0B 


89 | 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 


ры ЧА ООО ОН Ree Ee Se Se hs 2800 
а, Са dh cic de ahs es Mw Ne aie Se) ee ee Bc ae 1 250 
о ee ee OES SEERA Oe OS 250 
Напряжение модулятора запирающее, В........... —5... 20 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 80 
Ток спирали, мкА, He болеё...... еее... 200 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 





Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 6,0... 6,6 
Напряжение анода третьего, В..... 15000 14550... 15550 
Напряжение электрода ускоряющего, 
ооо аа 0,5 | 
Напряжение катод - подогреватель, В. —100...0 
Напряжение модулятора, В....... — —10... 75 


18лМЗН, 18JIM3C 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 56°. Экран круглый, сферической 
формы, алюминированный, диаметром 18см. Цвет свечения: 
18JIM3C — оранжевый; 18ЛМЗН - желто-зеленый. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 1,2 кг. 


293 





Выводы электродов: /-свободный; 2-катод; 3, 4- подогреватель; 
5—модулятор; б-ускоряющий; 7—фокусирующий; А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... еее... se. |... 200 


ускорение, м/с? (9)...... 0 0 eee ee ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: | 

ускорение, м/с? (9)....... ee ee 150 (15) 

длительность ударов, MC... .......2.2.2.2200- ee 
Температура окружающей среды, К (°C): 

верхнее значение............. beat оО Ее 358 (+85) 

НИЖНЕС ЗНАЧЕНИЕ ее кения _. 213 (-60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 308 К 
Соне ee aa oh ee hs ew ae Pe Oe a ee 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)..... 266 (2) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 297198 (3) 


Основные данные 
| 18JIM3C — 18ЛМЗН 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. 148 148 
Яркость свечения экрана, кд/м“, не менее... 50 40 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не 

а ео рам ааа 0.05 0,05 
Ширина сфокусированной линии по полю 
экрана, мм, не более............... 0,35 0,35 


Положение неотклоненного пятна OTHOCH- 
тельно геометрического центра экрана, мм, 


HO DONO О В Е 10 10 
Напряжение модулятора запирающее (отри- 
naremnoe), Bu еее нь fips meee р ee 
Напряжение электрода фокусирующего, В, He 
ВО ос оон —100... —100... 
425 425 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не 
Е о соо ae Ua wa ewe 400 400 
Напряжение модуляции, В, не более...... 20 20 
Напряжение анода, В.............. 14000 14000 
Напряжение накала, В.............. 6,3 6,3 
TOE WOSOHE, Ais oe ео зле Ko ES ODT вы O27 xs 
0,33 0,33 
Ток анода, мкА, He более............ 10 10 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не 
ера миа она 0,3 30 
- TOK утечки катод модулятор, мкА, не более. 5 5 
Емкость катод - все электроды, HD, не более. 8 8 
Емкость модулятор -все электроды, пФ, не 
Плоско 10 10 
Емкость электрод ускоряющий - все электро- 
ды, WD, не более... у... у... 10 10 
Время послесвечения, с, не менее........ 10 aS 
Время готовности, мин, He более........ 2 2 
Минимальная наработка, 4, не менее. .... 200 750 
Срок хранения, лет, не менее.......... 12 12 


91 


ап ’ B 
1BNIN3C, 1BNNSH 


—_ 
ON 





-40 т | < 
\\Y\ 
SS 
-20 оо | 
900 990 400 450 Ti = 


Зависимость запирающего Ha- 

пряжения И, от напряжения 

ускоряющего электрода И}, 

(заштрихованный участок ~ ра- 
бочий диапазон) 





Модуляционная характеристика 


при U, = 14000В и U,,, = 400 В Ouonst —90 -20 10 0 
Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
18JIM3C 18JIM3H 

Яркость свечения экрана, K/M*, не менее... 35 24 
Яркость паразитного свечения кд/м?, не более 0,1 0,1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не 

ВОО рос есле — 0,5 
Напряжение модуляции, В, не более...... 29 25 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7... 6,9 
Напряжение электрода фокусирующе- 
РЯ 3-0 ee FS Bical. Е — — 300 ... 1000 
Напряжение анода, В........... 14000 12000... 16000 
Напряжение модулятора запирающее, 

рае а он — —150...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 

о а ое 400 300... 500 
Напряжение катод - подогреватель, В — —135... 100 
Сопротивление в цепи модулятора, 

MOM 6 4.5 eee Re ES Se See Heb oe: ss ic — Oe 


181 М4В, 18NM4u, 18NM4H 
18N1M4C,18NM4® 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 


924» 


Конструктивное исполнение-—в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29,5 мм и углом отклонения 55°. Экран круглый, сфе- 
рической формы, алюминированный, диаметром 18 см. Цвет свечения: 
18 ЛМА4В - белый, 18ЛМАИ - зеленый, 18JIM4H — желто-зеленый, 
18JIM4C - оранжевый, 18ЛМ4Ф - желтый. Выводы штырьковые. Macca 
трубки не более 1,1 кг. 


370 


6 





Выводы электродов: /, 3, 5, 7-модулятор; 2-катод; 4, б-подогре- 
ватель; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон. частот, ГЦ... 6. ee ee ww амы, |... 200 

ускорение, м/с” (9)... 56 еее, 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (9)............... ‘ «se 150 (15) 

длительность ударов, MC... . 2... 2... eee eee fara Ue 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРХНЕЕ. ЗНАЧЕНИЕ усе we 358 (85) 

нижнее значение. ...... еее. 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
fie са by 96 6s bk Cee eS ORE eT at HERA 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 150 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
Г, РО О oo a ER ee Oe ee Е 40 
ТЕН Ata me wi gt a GSO ee wee ek 100 
LOTTI. sok ok es ee ESS Ce we 15 
ИНЬ Уоррен рати 15 
С weg Kw, 4 о oe eo RS 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более....... 0,001 
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Разрешающая способность по полю экрана, лин., He менее 1500 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана, MM, не более.............. И 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 40 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 20 
Папряжение вол. В kk ew es ненинаь нь 12000 
Напряжение накала, В........ еее eee 6,3 
пу WORE М О AO we ee SE ПТ wins 
: 0,33 
Ток анода, мкА, He Goylee.... 2... еее... 10 
Ток утечки анод - модулятор, мкА, He более......... 10 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более........ 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения, с, не менее: 
И оао оо оконная 2 
ое ых ва Среднее 
Е ааа Aton we en Se 15 
ROE oe hh we AD. око a RAE + 
В реа кое BO 0,2 
Время готовности, мин, не более. ............... 3 
Время готовности с применением дежурного режима, с, не 
TS ео ее в жа 10 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
МАИ . 6 bd bee hw eo we HS Peds Hoe! hoe oe eS 1500 
РЕ о ока ee 2000 
De Е 500 
ПН сорока ны 750 
р Ре ela ee A 500 
Срок хранения, лет, He MeHee. .. 2... ee ee 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


| 3 ee dh iy tet oe Rk we RO ee ee ee 28 
короны De en ee Ke 70 
в ль о oe eS ea ee OSSD 9 
Bm ee ae tale es ete, oe a AA ee Be ee 6 
POR ро ES Ee OR EE eA KR Se Ot eR RS 12 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не ВОВ сек 4 aw See 0,002 
Разрешающая способность по полю экрана, лин., He менее. ... 1200 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ Z3 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... я. aS 5.7... 69 
Напряжение анода, В........... 12000 8000... 13000 
Напряжение модулятора.запирающее, 
о Коли — —150...0 

Напряжение катод - подогреватель 
(отрицательное), В............ — 125 
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18.1IM5B 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой, электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 56°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 18 см. Цвет свечения желтый. Выводы штырьковые. 


Масса трубки не более 1,2 кг. 
21 А 
$ 67 


Выводы электродов: /, 5-модулятор; 2-катод; 3, 4- подогреватель; 
б-ускоряющий; 7-—фокусирующий; А-анод. 


29% 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... kc Eee ee ew elles 1... 200 
yexopetne, Wie" (9) еее Ha ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение. м/с” (9) 5 csc ew tie Be KR Pee wes 150 (15) 
длительность ударов, MC... .. 2... ее... А. 
Температура окружающей среды, К (°С): 
BEPXHES ЗНАЧЕНИЕ 2. овен 358 (85) 
нижнее значение.......... еее еее 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 308 К 
Во О ее Е 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)..... 1995. (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. ........ 148 

Яркость свечения экрана, кд/м“, не менее........... 300 

Яркость паразитного свечения. ..... ее. Не допус- 
кается 
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Ширина сфокусированной линии, MM, He более....... 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), `В 
Напряжение электрода фокусирующего, В. | 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более . 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Напряжение анода, В. 
Напряжение накала, В. 
Ток накала, А. 


я 


СИ ЗО #8 « 


Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более. ... 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более .. | 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более....... 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 
Емкость ускоряющий электрод-все электроды, пФ, не 
боле... oe 

Время послесвечения, с, не менее .. 

Время готовности, мин, не более....... 

Минимальная наработка, 4, не менее... 

Срок хранения, лет, не менее. ... 


О О © ЗОО © © # * #8 © # #8 « 


10 

TS aa do 
0... 400 
400 

20 
14000 
6,3 

WAT а 
0,33 

30 

5 

8 

10 


10 

4 

2 
2000 
12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, He менее........... 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более..... 
Напряжение модуляции, В, не более... 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 5.) ce De 
Напряжение анода, м 14.000 12000... 16000 
Напряжение модулятора запирающее, 
Вы — —150...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
Ва Ба аа 400 300... 500 
Напряжение катод— подогреватель, ры —135... 100 
Напряжение электрода Е aad 
10; Bias ee Fos bate Rae Se a "Ы — 300 ... 1000 


1алмен 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 


отображения знакографической информации. 


Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 28 мм и углом отклонения 56°. Экран круглый, сферической 


формы, диаметром 
штырьковые. Масса трубки не более 1,2 кг. 
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18 см. Цвет свечения — желто-зеленый. Выводы 


293 


/ 





Выводы электродов: [, 5-модулятор; 2-катод; 3, 4- подогреватель; 
б-ускоряющий; 7-фокусирующий; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ИИаНаЗОЙ: Wert; ЕЦ ok Sk ewe ge Soe Hw OS акк, 200 

ускорение, м/с? (9)...... еее. 60 (6) 
Многократные ные нагрузки: 

VOROPGHUG. МОЧА). Merle Vi a we GA ees 120 (12) 

длительность ieee. Meg oh oe ee RK eS ES |... 80 
Температура окружающей среды, К (°C): 

BOPXHCE: ЗНАЧЕНИЕ ее о we we ww 358 (85) 

нижнее значение. .. . 2... ee es 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

26 CN). Fe be Е eR F Row 

Пониженное атмосферное давление, Па (MM pT.CT.). . . 53 200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? ). 196 132 (2) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 148 
Яркость свечения экрана, кд/м", He менее........... 180 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

B ПЕ ооо к а ужа 0,45 

BY. BOAW 6 6 e666 we Soe % паренек 0,55 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, He более.............. 10 
Напряжение катода запирающее, В....... Mette ee eo 30... 70 
Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 0... 400 
Напряжение электрода ускоряющего, В........... 50 
Напряжение модуляции, В, не более............. 
Напряжение анода, В......1. wn bw eee eae 14000 
Напряжение накала, Bi... see Ce aw ws 6,3 
LOR ск 7s 6s 6S SS See SA EES OS Ce we eR ES | ee 

tie 0,33 

Ток луча. мкА. HE Более. : ааа. He 25 
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Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более .. 
Ток утечки в цепи катода, мкА, не более . ея 
Время послесвечения, с, не менее............ 
Время готовности, мин, не более . 

Минимальная наработка, 4, не менее .. 

Срок хранения, лет, не менее . 


00 


2 


ve nN ОО Nw 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м, не менее. ........... mee Tee 
Напряжение модуляции, В, He более. ................ 10 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. 3! gs Dal ean OP 
Напряжение а фокусирующе- 
го, В. £45 аа — 0... 600 
Напряжение анода, в. 14000 15000 
Напряжение электрода ускоряющего. 
ose 50 Е 1 
Напряжение катод подогреватель, В —135 —150...0 
Напряжение катода, В.......... — 0... 100 


18JIM35B 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 35 мм и углом отклонения 56°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 18 см. Цвет свечения - зеленый. Выводы штырь- 
ковые. Масса трубки не более 1,2 кг. 


ГВ | 


Выводы электродов: /, 4, б-свободные; 2, 8- подогреватель; 3- уско- 
ряющий; 5- модулятор; 7-катод; А-анод. 
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Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


WARIO TNCTOT,. БИ од соо окон |... 200 

УБОР, “M07 9 еек ааа 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с“ (9)......: Рома 400 (40) 

длительность ударов, MC. .... еее... 2‘, 0 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРХН@Е ЗНАЧЕНИЕ . д. ен знаы 358 (+85) 

нижнее значение. ...... еее. 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 298 К 
Е За По eae ee eh WR Se Oe we 4G, 4 


Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).... 7049 (53) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 
Lay , 8 [4, МКА 


Гете | 





250 550 40 950 690 Чрк,8 


Зависимость запирающего на- 

пряжения U,,, от напряжения 

ускоряющего электрода ЦИ), 

(заштрихованный участок - pa- 
бочий диапазон) 





Модуляционная характеристика 
при И, =4кВ и 0... = 250В Uno, 8 720 -10 0 


ye 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 148 

Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........... 70 

Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более....... 0,05 

Ширина сфокусированной линии, мм, не более....... 0,79 

Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 

ческого центра экрана, MM, не более. ............. 15 

Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 75... 25 

Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 250 

Напряжение модуляции, В, не более. ............. 38 

Напряжение анола, В... еее 4000 

Напражение накала, В... 6654556 04% @ нее 6,3 

Ток накала. А. оао оо ey ee 
0,33 © 

TOR SHORE, MER сое неее 50... 200 

Ток катода, MRA, HE МЕНЕЕ. „еее we ees 350 

Ток ускоряющего электрода, мкА, He более......... 50 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
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Ток утечки катод модулятор, мкА, He более..... 5 
Ток утечки в цепи ускоряющего электрода, мкА, не более 15 


Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ..... 10 
Емкость ea sates sata электроды, пФ, He 
более... д. к. и их. И 
Время послесвечения, °С, не MeHee.. 2... ee ee eS 
Время готовности, мин, He более. ............... 2 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 2500 
СВОЕ XDanGHHN, ЛЕГ, Не менее еее ee 10 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее. .............. 60 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более. .......... 0,1 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более........... 0,94 
Напряжение модуляции, В, He более................. 0,45 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 


НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. а оз ка и В Dat ce: Oe 
Напряжение анода, В. .. 4000 7700 
Напряжение модулятора. запирающее, В: — —1425...0 
Напряжение электрода ускоряющего, В.... 250 750 
Напряжение катод - подогреватель, В..... — =135....0 


23ЛМЗН, 2371МЗС 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 


$40 





Выводы электродов: / свободный; 2-катод; 3, 4-— подогреватель; 5- 
модулятор; б- ускоряющий; 7- фокусирующий; А-анод. 
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Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 28 мм и углом отклонения 56°. Экран круглый, сферической 
формы, алюминированный, диаметром 23 см. Цвет свечения: 
23JIM3H - желто-зеленый, 2ЛМЗС - оранжевый. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 2,6 кг. 


Условия эксплуатации ^ 


Вибрационные нагрузки: | 
200 


дианазон. WACTOT, ЕЦ: ея вара на ее аа 

ускорение. m/c? (9)... еее, 500 (50) 
Многократные урны нагрузки: 

Ускорение, М/С". реек 150 (15) 

длительность о М ха в ан р de 


Одиночные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9).:............ 


длительность удара, мс........... 


Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение 


нижнее значение. ........ aE oe в fee Se 


* 8 © © © © @ © © &© 8 @ © 8 8 


Относительная влажность воздуха при температуре 


OS KGOSC). О А dada dss 


Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. ст. ) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см”) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, He менее 
Яркость свечения экрана, кд/м, не менее . 

Яркость паразитного свечения, кд/м”, не 
OOS аа о ERE Oy Sew ee oe 89 
Ширина сфокусированной линии, MM, не 
GOI 6 Пека A Ee aS 
Напряжение модулятора запирающее (отри- 
ПАТОЛЬНОЕЕ 1D ато 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не 
РО дока ры Ея 
Напряжение модуляции, В, не более...... 
Напряжение электрода фокусирующего, В.. 


Напряжение анода, В.............. 
Напряжение накала, В.............. 
LOR Baka, ооо рева 


Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He 
ЕВ ilk Saale а ое 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не 
ОА рр ори йа UES 
Емкость ускоряющий электрод - все электро- 
ды, пФ, не Oonee.. . 2. we .... 
Время послесвечения, с, не менее........ 
Время готовности, мин, не более........ 
Минимальная наработка, 4, не менее. .... 
Срок хранения, лет, не менее.......... 


23JIM3H 


194 
40 


0,05 
0,45 

i bs Irae 
400 

20 
100... 
425 
14000 


O27 5 sx 
0,33 


30 


oN” 


1 500 (150) 
3 


358 (85) 
213 (—60) 


266 (2) 
294 198 (3) 


23JIM3C 


194 
50 


0,05 
0,45 
15...25 
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2U0MNSC,23NGH К 


№ 


sss EW . 
Е aid 


0 390 400 90 Uyy, B 


< А 





Зависимость запирающего на- 

пряжения И, от напряжения 

ускоряющего электрода И», 

(заштрихованный участок - pa- 
бочий диапазон) 





| Модуляционная характеристика 
од, 8-50 -20 -10 OO 1,(U 


мод) 
Нараметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м*, He менее........... 24 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более....... 0,1 0,1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более....... 0,5 0,6 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. i> 25 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксилуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 вы 
Напряжение электрода фокусирующе- 
ROE hc ce Se И eK Hw eRe ~~ 300... 1000 
Напряжение анода, В........... 14000 12000... 16000 
Напряжение модулятора запирающее, 
р а te eee Geo bes — —150...0 
Напряжение электрода‘ ускоряющего, 
а AP ea ae oe ax Bed, Gd 400 300 ... 500 
Напряжение катод - подогреватель, В 0 —135... 100 


230IM4B, 23ЛМАИ, 23ЛМАН, 
23Л1МА4С, 231ЛМ4АФ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение —в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 23 см. Цвет свечения: 23ЛМА4В - голубой: 23ЛМ4И 
зеленый; 2ЗЛМАН - желто-зеленый, 23ЛМ4С - оранжевый; 23J1M4® - 
желтый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 2 кг. | 
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Выводы электродов: /, 3, 5, 7-модулятор; 2-катод; 4, б-подогре- 
ватель; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, OES br BOY ое а |... 200 
VORODCHUE, M/C" (И) 6s a eo 4 Sa a pe ewe ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: | 


УСКОБЕНЫЕ, SUC” 19) осень 150 (15) 

длительность ударов, MC. ..........2.208. УТ 
Акустические шумы: 

ДИВИАЗОН, ЧАСТОТ, ГЫ: стечь ен 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 150 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее Значение уе нах 358 (85) 

НИЖНЕС Значение. хуи ь нием 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

я Зою м. Е ea ok et, ae 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ) . 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, а (кгс/см? ). . 294198 (3) 


Ovisvennsé данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. ........ 196 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее: 
SIEVE IS ао о OD 2 EK oe ee 40 
ПА лика а eh ee OTR, колея 100 
Е Е ee PE ee eo So tk Se Te ee 15 
OTL скрины SRE Ane PERT © Ye oe RE WER, Re le 
BOURNE ise. Sen a ho dn oO eS ED. ce ee 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м^, не ‚ более... .... 0.01 


Разрешающая способность по полю экрана, лин., не менее 1800 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана, MM, не более.............. 14 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 40 
Напряжение модуляции, В, не более... ........... 20 
НАПРЯЖЕНИЕ BRON. Bc ak ee a wae ee ee ката 12 000 
Напряжение HOKONA, By i ja ow RE aR we we 6,3 
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Ток накала № ое SE RSE ew ПЗ ах 


0,33 
Ток анода, мкА, не более. (....'. eee wes 20 
Ток утечки анод модулятор, мкА, не более......... 10 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 10 
Емкость катод все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения, с, не менее: 
DIMA Е Re eR We OE AS, eG HEB ps 
ор миа Среднее 
р Е ОР Re eR a 15 
Е и a Me 4 
DOA дд See ow eek Oe ee Re me Bee 0,2 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
Е: поел олива са 1500 
О cay he Tasik abe a Hae hs Bh cat oe on 2 000 
BODE ocd o54 0. a Ke we LEI a ES a hE 1 000 
ПЕ ира EE Ree Soe аа 500 
PLING нра ото 500 
Срок хранения, лет. НЕ МЕНее.. . 6 3.4 6a 6 eww ww 4d ww eS 15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


т oe ge Sek «4 eee ord ae 28 
м a 9g eS ke Oe ae ee 70 
SPO cia Se eatin ks ME Se Ah a ds Be OR ae ee Gs 9 
оон Bk A RK Brae BERR ee as 6 
ПН орон ом RR i ES iz 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более........... 0.002 
Разрешающая способность, лин., не менее. ............. 1450 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ oo 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7... 69 
Напряжение анода, В........... 12000 8 000... 13000 
Напряжение модулятора запирающее, 
В he 6 Be ek RH hh ee Ea 20 —150..,0 
Напряжение катод - подогреватель, В — —125...0 
TOR GHOUWA, MBA кем Bes — 20 


23Л1ЛМЬВ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 23 см. Цвет свечения голубой. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 2,6 кг. 
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Выводы электродов: 1, 
5-модулятор; 2-катод: 
3, 4- подогреватель; 6- 
ускоряющий; 7-фокуси- 
рующий; А - анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ПНаНОЗОН: ЧАСТО. ТИ ооо SOE Se ee 200 
ор MIG? (i) 6 2 Sc WS evece Sw Se wre be 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


VOKOPCHME, MIC AG) 6-6 awk KG HAG есь 150 (15) 
длительность ударов, MC. ............2204. 2 ica 
Температура окружающей среды, К (°C): | 
ВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ о ао SE Se eA SS 358 (85) 
нижнее значение. ‚еее. 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 308 К 
Ким Мб, И Ee ee at «as Е 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)..... 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее......... 194 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее. .......... 300 
Яркость варазитного свечения... еее неее Не допус- 
кается 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более....... 0,45 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более.............. 15 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 75... 25 
Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 0... 400 
Напряжение электрода ускоряющего, В, He более...... 400 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 20 
Напряжение анода. В. ооо неа и 14000 
Наиряжение накала, В раке даре 6,3 
TOR НОКАЛА А соленая Зин ZF ice OSS 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ ‚. 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения, с, не менее. ............... - 
Время готовности, мин, не более. ............... р. 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 2000 
Срок хранения, лет, не менее. ....;:... еее. 12 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м^, не менее. .......... 210 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не болёее....... 0,05 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более....... 0,5 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 25 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 о eg 
Напряжение электрода фокусирующе- 
De ARR. isk) eR ры БЫ а — —300... 1000 
Напряжение анода, В.......... 14000 12000... 16000 
Напряжение модулятора запирающее, 
РЕ а ancy Sd al AS Ae OM OS — —150...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
И Е Е Ее 400 300... 500 
Напряжение катод подогреватель, В 0 —135... 100 
Сопротивление в цепи модулятора, 
ааа за — Lio 


23ЛМ6В 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 
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колпачок 





А 
1 9 256 4 
Выводы электродов: 1, 7- подо- 
греватель; 2, 3, б- модулятор; 
7 4 экран; 5 катод; А- анод. 
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Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20 MM и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, алюминированный, двухслойный, диагональю 
23 см. Цвет свечения голубой. Выводы штырьковые. Масса трубки не 
более | кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
MATSON MACTOT, PU 6 6.45 «Se Ok oa woe OS 1... 1000 
т и ee oe OS 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


Ускорение, M/C” tg) ересь. 400 (40) 

длительность ударов, MC ............... 2 ove. 10 
Температура окружающей среды, К (°C): 

верхнее значение........ еее... 358 (85) 

НИЕ ЗНАЧЕНИЕ (еек ще eae 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

PO кам В ee Gs eS A ea A ee ee eke , 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. ст. ) : 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 147099 (1,5) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее. ......... 170 х. 125 
Яркость свечения экрана, кд/м-, не MEHEE. we ... 100 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более....... 0,001 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
CDS риоя ооо мА 1200 
со. Е О eS Re A 1000 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 6 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 80... 40 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 30 
Напряжение анода, В....... еее. .. 18000 
НАПРЯЖЕНИЕ HARA, Ворона ааа 6,3 
Ток накала; А........... Wigs gt dk Ree wow akc Se ея 0,27 ...0,33 
TOR BAOIA MRA cs ee oe о Е Se 50 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более........ 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, He более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Врейя TOCKCCBEGGHIA 2.4 cw Неа ew REG © I Длительное 
Время готовности, мин, не более. ............... 3 
Минимальная наработка, 4, не MeHee. ... 2... ee 1000 
Срок хранения, лет, не менее.................. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .............. 79 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
К а eve RS RR SS a we зал 960 
PG BAAN 6 es О ice eS: RU has Sah 800 
Напряжение модуляции, В, He более. . 2.2. ee 35 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 


НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.............. 6,3 к OF 
Напряжение анода, В.............. 18 000 17000... 
19 000 
Напряжение модулятора, В........... - —160...0 
Напряжение катод подогреватель, В..... — —125... 100 
TOK анода, МКА. ‚узора ww 2) nce. 0 > QU 


23ЛМ7В, 231ЛМ7Н 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической и телевизионной информации. 


188 159 





ВНЕШНЕЕ 9 99 
moKonpobodsuyee 
ПОКРЫТИЕ 






KonnavoK 


Выводы электродов: /-катод; 2, б- ускоряющий; 3, 4- подогреватель: 
5—модулятор: 7-—фокусирующий; А-анод. 
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Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 


горловины 20,5 мм и углом отклонения 90°. 
il формы, 


алюминированный, 
23 см. Цвет свечения: 


воды штырьковые. Масса трубки не более 1,1 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Vi. kb bitte a 
ускорение, м/с? (9).......... 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с” (9) оон, 
длительность ударов, мс 
Акустические шумы: 
диапазон частот, ГЦ. ........ 
уровень звукового давления, дБ. . 
Температура окружающей среды, К 
"Cy: 


верхнее значение........... 

нижнее значение 
Относительная влажность воздуха при 
температуре 308 К (35°C), % 
Пониженное атмосферное давление, 
ПМ РО, оо ое 
Повышенное давление воздуха или га- 
3a, Па (кгс/см”) 


ОО © © © ООО ЗОВИ ЗОО © ЗОО ЗК 


23JIM7B 


1... 200 
100 (10) 


150 (15) 
7 os. ho 


50... 10000 
150 

358 (85) 

213 (—60) 
98 

70000 (525) 
147 099 (1,5) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не 
менее 
Яркость свечения экрана, 
менее 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, 
не более 
Разрешающая способность, 
менее: 

ВЕНЕ +. 5 Med eo we 4 ан 

Ha краю 
Положение неотклоненного пятна OT- 
носительно геометрического центра 
экрана, мм, не более 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В 
Напряжение электрода фокусирующе- 
PO, ВЕ x. tg Cos ae Se RE 
Напряжение электрода ускоряющего, 
В. Не БОЛ: оке 
Напряжение модуляции, В, не более .. 
Напряжение анода, В........... 
Напряжение накала, В 


кд/м”, не 


лин., He 


© © © ЗК © ООО 8 ЗИК О 8 


'-_ © © © #© #© © #@© # #8 @ @ 


23JIM7B 


140 x 183 
60 


600 
500 


Экран прямоугольный, 
двухслойный, диагональю 
23JIM7B - голубой; 23JIM7H - желто-зеленый. Вы; 


23JIM7H 


| 23.200 
100 (10) 


400 (40) 
2..2. 


358 (85) 
213 (—60) 


98 
53200 (400) 
196132 (2) 


23JIM7H 


140 x 183 
15 
0,001 


600 
500 


3. чу 19 
0... 250 
300 


8 000 
12 
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Tow titana® Ave et! oe) 9... 0.058... 0.058... 


.. 0,073 ... 0,073 
Ток анода, мкА, не более........ 21 21 
Ток утечки  катод- подогреватель, 
MRA: we более. .... eee 75 75 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не 
ПО био Sn 5 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, He 
со. У Coin ek 6 es 5 5 
Емкость модулятор-все электроды, 
п. Be БОЛЕЕ... ek we RS OR OA 12 12 
Емкость между наружным покрытием 
и анодом, пФ, не более.......... —- 300 
Время послесвечения, с, не менее. ... Длительное 20 
Время готовности, мин, не более. ... 
Минимальная наработка, 4, не менее 1500 1000 
Срок хранения, лет, не менее...... 15. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


23JIM7B 23JIM7H 


Яркость свечения экрана, K/M*, He менее... 50 10 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не 
ВО 6 aw i$ ow ee OO SE ho 8 oe BO wR 0,03 0,001 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
B'HOHTPO's О ee ee 500 600 
НИИ еее ee we BES 500 500 
Напряжение модуляции, В, He более...... 15 17 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номинальный Предельно 
допустимый 
23JIM7B 23JIM7H 23JIM7B 23JIM7H 
Напряжение накала, В...... 12 12 1638 Fi" 3... 
ее ей 
Напряжение анода, В....... 9000 8000 6000... 6000... 
... 11000... 9000 
Напряжение модулятора, В... — — —100... —10 i 
wa ыы, 
Напряжение электрода ускоряю- 
Г Ба. А hee ee 300 300 250..: 25%... 
IY 344, 300 
Напряжение катод-подогрева- 
TOR Be es ee ee 2G we eS — — —100... — 
ice 
Напряжение электрода фокуси- 
РУО. В оао Ис OSes —100... —100... 
250 ... 250 ... 500 ... 500 
Ток анода, MKA.......... —- — 40.5 150 
Сопротивление в цепи модуля- 
това, МОМ осени —- oo —— я 
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23nIM93 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для визуального наб- 
людения информации в условиях освещенности экрана до 25000 лк с 
одновременным фотографированием изображения через оптическое 
OKHO. 

Конструктивное исполнение —B стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20 мм и углом отклонения 90°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 23 см. Цвет свечения желтый. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 3 кг. 


921 


506 м 


\_ 


в 195 


Р-н AN 


134 | 
144 


Выводы электродов: /, 7 подогреватель; 3—-MOyIATOp; 4- ускоряю- 
щий; 5-катод; А-анод. | 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ДИАПАЗОН ЧАСТО, ГИ a kd. oie kg a we OK ORR WAS Soe 008 
ускорение, M/C" (a)... ролевая 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, мА" GB) A ее елены х 350 (35) 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнеб` Значение‘. oe PA ea we 358 (85) 

нижнее значение. 2 ww. kk ee es 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 308 К 
СЫ RO eG ally els eS AON Е a we Se 4 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)..... 1995 (15) 


Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 196132 (2) 
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Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. ........ 195 . 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее..... . 1000 
Разрешающая способность по вертикальным КЛИНЬЯМ, 

лин., не менее: 


В ЦЕНЕ oe bw ee er en са рн 1 000 

на краю...... 800 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри. 
ческого центра экрана, мм, не более............ 14 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), в 10...50 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 40 
Напряжение анода, В, не более................. 15000 
Напряженяе накала, Be 4 aks pee Me на с OB 
ОЕ обо иене ПОТ 

0,66 

Ток луча, мкА, не более - ще сотне BOC 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не ‘более . п а 2 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, He более........ 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все ase et пФ, не более...... 10 
Время послесвечения .... он кем, JOOS 
Время готовности, мин, не бо Е рожь изя е 9 
Минимальная наработка. 4, не менее............. 300 
Срок хранения, лет, не менее......... еее. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м", не менее..... 800 
Разрешающая способность по вертикальным клиньям, лин., не 
менее: 


Е а 
на краю ..... т д иене. ВОЙ 
Напряжение модуляции, `В, не более . ое Е и 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5.6... 69 
Напряжение анода, В. у рае и ® ШВ 14000... 16000 
Напряжение модулятора, В. ила — —150... —1 
Напряжение катод- подогреватель, р. > —125...0 
Ток луча, мкА... se shades eas нала £00 100 


231M11C 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации и регистрации электри- 
ческих процессов. 

Конструктивное исполнение —~B стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, алюминированный, диагональю 23 см. Цвет свече- 
ния оранжевый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 1,1 кг. 
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Выводы электродов: /-катод; 
2, б- ускоряющий; 3, 4- подогре- 
ватель; 5—модулятор; 7-фоку- 
сирующий; А--анод.. 

Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ПИВА ОН ЧАСТОЕ. ГЦ ео RE |... 200 

ускорение, M/C? (9) o4.. 644.44 ewe ep ee es 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение; м/с” (GQ) унес Gra aw ee ees 400 (40) 


длительность ударов, MC... 2... 2.22. ee eee 
Температура окружающей среды, К (°С): 
BEPANCC: ЗНАЧЕНИЕ сока мова а 358 (85) 
НИЖНЕЕ ЗНаЧЕНИе , реечные 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
20 Ceo hel eee 4-6 Sew & be BBR ace ees OB Se8 Ba 
Пониженное тосеннаа давление, Па (мм рт. ст. ) . 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? Y. 147099 (1,5) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее.......... 140 x 183 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .......... 35 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более....... 0,001 
Разрешающая способность, лин., не менее. ......... 600 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более.............. 8 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
а ee ие т wee oe ale oe Ge Ba ee ee OO 52625 
Напряжение электрода ускоряющего, В, He более...... _ 300 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 15 
Напряжение анода, Bo. 244 ble De ee eS ee 10000 
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8-5039 


Han eKeRHe NAKAO; Beene bee Bo oo ee WOM RE em we 12 


TOR MARA RAT eG a ke eK ie ee oe Be 8 a os SB a5 
0,073 
TOM GRONG? WEA сора OR RR 50 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 5 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более........ 3 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 5 
Емкость модулятор — все электроды, пФ, не более...... 12 
Время послесвечения, с, не менее. . . 2... 1 ee ee 10 
Время готовности, мин, He более. 2 2. ee | 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 500 
Срок хранения, лет, не менее. ..... 2... . ee 12 


Парамет ры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее. .............. iD 
Разрешающая способность, лин., не MeHee. .......... ия 300 
Напряжение модуляции, В, не более........ Е 18 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 12 ЮВ... 102 
Напряжение анода, В........... 10000 8000... 11000 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
HOG) 38 es hw a dee nS eh a ES — 100... 1 
Напряжение электрода ускоряющего, 
Волос YS 300 250... 350 
Напряжение катод - подогреватель, В — 120 
Напряжение электрода лы 
Гб В океана ee eee и 0...250 —100... 350 


23ЛМ12Э 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для визуального наб- 
людения изображения в условиях освещенности экрана до 100000 лк с 
применением специальных светофильтров. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20 MM и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный. 
сферической формы, алюминированный. диагональю 23 см. Цвет све- 
чения желтый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 1,1 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ЖИЗОНЗОН частот. Есенов 1... 1000 
ускорение, M/c* (9)... ааа es 100 (10) 
Многократные ударные ied al 


ускорение, м/с“ (g) . oh ae ae Wk Se ee AWS 400 (40) 

длительность ударов, мне ке. ва И AV 
Температура окружающей среды, К (° С): 

Repxiiee УНАЧЕНИЕ ооо орка HAO 358 (85) 

нижнее значение. ........ еее 213 (—60) 
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Относительная влажность воздуха при температуре 

Dee Cle Gilg 8 we i ES a a ES be ee A a 

Пониженное атмосферное давление, Па (MM pT. ст. ) . 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? i . 147099 (1,5) 





Выводы электродов: /, 7 подогреватель: 2, 6 - модулятор посадочный: 
3 модулятор; 5- катод; 4- свободный; А-анод. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не МЕН 5.24 Fara Bx. « 125 x 170 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее. .......... 1 800 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, He более....... 0.05 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

В а ея 1200 

Ha MDA с Sea A ASSO OAD рана 1 000 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 1 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 110... 50 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 50 
PFA DAMCHHG Эно. IF cg 808 OL SK oe LER RAO ERE 15000 
Напряжение накала, В. кожен °. 6,3 
Ток накала, А......... nie cae ans a, PO: И OPS 0.27 25 

ге | 
POR ANONA MEA сео лана 250 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА. He более...... 30 
Ток утечки катод-- модулятор, мкА, He более........ 10 
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8” 


Емкость катод - все электроды, пФ, He более......... 10 


Емкость модулятор -— все электроды, пФ, не более...... 10. 
Время готовности, мин, не более. . . 2... 2. eee eee 2 

Минимальная наработка, 4, не менее............. 300 
Срок хранения, лет, HE МЕНЕЕ ‚ лье eee eee М 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м", не менее........... 1200 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

Стат ЕЕ 1 
на краю ..... 900. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 120... 40 

Напряжение модуляции, В, не более.............. 60 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 Sal caw Oho 
Напряжение анода. В. ков res, OD 13500... 16500 
Напряжение 1 модулятора, в. (а — —160...0 
Напряжение катод подогреватель. В — —125... 100 


23ЛМлЛЗБ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для наблюдения изо- 
бражения с болышим числом элементов и регистрации электрических 
сигналов. 





4 38 286 


Выводы электродов: /, 7-по- 

догреватель; 2, 3, б-модуля- 

тор; 4- свободный; 5- катод: 
7 А-анод. 
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Конструктивное исполнение- в стеклянной оболочке с диаметром 


горловины 20мм и углом отклонения 90°. 


Экран прямоугольный, 


сферической формы, алюминированный, диагональю 23 см. Цвет све- 
чения белый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 2 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц. |... 2000 
ускорение, м/с? (9). 100 (10) 
Многократные ударные о | 
ускорение, м/с“ (9). 400 (40) 
длительность ударов, мс. Я оч 19 
Линейное ускорение, м/с? (4). 100 (10) 
Акустические шумы: 
диапазон частот, Гц. Sa 50... 10000 
уровень звукового давления, ab . 150 
Температура окружающей че, К ( ©: 
верхнее значение в 358 (85) 
нижнее значение . 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха. при. температуре 
308 К. (355), Yo. «.- 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. er. ). 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? ) 147 099 (1,5) 
Основные данные 
Размер рабочей части экрана, MM, не менее. 125 x 170 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее . 120 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 0,001 
Разрешающая способность вдоль длинной стороны растра 
по вертикальным клиньям, лин., не менее . 1200 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет гри- 
ческого центра экрана, мм, не более . 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). в 70...20 
Напряжение модуляции, В, не более . ыы 20 
Напряжениё анода, В, не более . 15000 
Напряжение накала, В. 6,3 
Ток накала, А. 0.27. 
. 0,33 
Ток анода, мкА, не более . 40 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, He более . 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более . 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более. 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 10 
Время готовности, мин, не более. : 2 
Минимальная наработка, 4, не менее . 1500 
Срок хранения, лет. не менее .` 15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее . 
Яркость паразитного свечения, кд/м*, не более . 


Разрешающая способность вдоль длинной м. растра по 


вертикальным клиньям, лин., не менее . 
Напряжение модуляции. В. не более . 


100 
0,002 


25 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 ть 
Напряжение анода, В........... 15000 13500... 16500 
Напряжение модуляции, В....... — —160...0 
Напряжение катод -подогреватель, В — —125... 100 
ТОК ВВОДА, Ais ioe ee Pe ee ees - 150 


23FIM14Y 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
одновременного наблюдения электронного и оптического изображений, 
в том числе цветного. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 23 см. 
Цвет свечения желто-зеленый. Выводы штырьковые. Масса трубки не 
более 3,0 кг. 






NONNMAYOK 


976 
Выводы электродов: /, 8- подо- 
греватель; 2, б-модулятор; 
3-ускоряющий; 4-фокусирую- 
щий; 5-—свободный; 7-катод: 
А-—анод. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


ДИАПАЗОН wacrorT, ГЦ оао wa we 10... 600 

И Е Пес A 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

УСКОБЕНИЕ, Ме AG) ооо ра оо а 150 (15) 

длительность ударов, MC... .. 2... 2. ee ee ee 2... 10 
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Температура окружающей среды, К (°C): 


верхнее значение............ В. 358 (85) 
нижнее значение. ..... еее као 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 308 К 
М а и Se oe 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)..... 1993 GD) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 234198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 200 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .......... 700 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0,05 
Ширина сфокусированной‘линии, мм, He более....... 0,6 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 80... 30 
Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 0... 400 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 400 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 24 
Напряжение анода, В; уе секас. 15000 
Напряжение накала, В.......,.. еее еее. 6.3 
О HAR Aes De go) seis Ber ре ле лба O27 ics 
0,33 
Ток анодя, мкА, не БОЛЕЕ диана 80 
Ток утечки в цепи модулятора, мкА, не более........ 5 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды; пФ, не более...... 10 
Емкость электрод ускоряющий- все электроды, пФ, не 
ВО поить BATE RE ES AS Se ba ES 10 
Время послесвечения, с, не GosIee. 2... 0,3 
Время готовности, мин, не более. ............... 3 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 1000 
Срок хранения, лет, не МЕНЕЕ. ое реза ь 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не мене ............. 420 
Напряжение модуляции, В, не более. . 2.2... ee 32 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 Э,7... 0,9 
Напряжение электрода фокусирующе- 
POC TE ee 8 unas Behe he a ER Hee — 0... 500 
Напряжение анода, В........... 15000 10000... 17000 
Напряжение модулятора, В....... ус hi. 0 
ee | 
Напряжение электрода ускоряющего, 
Е ee ee 400 300 ... 500 
Напряжение катод - подогреватель, В —125... —135...0 
. 0 
Сопротивление в цепи модулятора, 
МО. Не БОЛЕ, ооо 4 me wre a's 1,5 — 
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23F1IM159 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 19мм и’углом отклонения 90°. Экран прямоугольный. 
алюминированный, диагональю 23 см. Цвет свечения желтый. Выводы 
штырьковые. Масса трубки не более | кг. 


258 | 159 


201 





RIS 





Выводы электродов: /-модулятор; 2-катод; 3, 4- подогреватель: 
5-—подфокусирующий; 6 ускоряющий;: 7-фокусирующий; А-—анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ. ......... arg he Stra ВР Ков ae 
. 1000 

ускорение, M/c? (9)..... о ое я 150 (15) 
Многократные ударные Нат ВуЗкИ: 

ускорение, M/C’ (9). ео ee ae к. hie eae aoe ба 400 (40) 
Температура окружающей среды, К ( “ 

верхнее значение ......... ge he peas Se “Oot ae ge Aha 358 (85) 

НИЗЕНОС ЗНАЧЕНИЕ, ось Sk me eH ew we 213 (—60) 
Относи' гельная влажность воздуха при температуре 298 К 
Be Ве И РЕ “wo A cee г 3S 
Hoineeaiibe атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) . Е 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не более.......... 170х 125 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее..... 1 500 
Разрешающая способность в а" прямоугольника 

128 x 83 MM, лин., не менее..... 800 


Положение неотклоненного пятна относительно геоме гри- 
ческого центра экрана, MM, не более . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), в 90...50 


iZ. > 


Напряжение электрода фокусирующего, В, He более.... 0... 500 
Напряжение электрода ускоряющего, В........... 50 
Напряжение электрода подфокусировки, В.......... 250... 400 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 500 
Напряжение анода, В уу wok eee e nad ee « T6000 
Напражение накала: Волос OE ey BS 
TOR MARAE Fs) sh oe RK Bete ew BA EKG Se ee « BP ИИ 
| . 0,105 
Ток анода, мкА, не более..... Газы. OO 
Ток утечки катод — подогреватель, мкА, не боле...... 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, He более........ 5 
Время послесвечения ..... Je fe i Sy ade Seas Ge ok ee 
Время готовности, мин, He более . ча ] 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 400 
Срок хранения, лет, не менее.................. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............... 800 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 60 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 36 «5s 69 
Напряжение анода, В. оз gests: ЗЫ 14400... 17600 
Напряжение электрода `подфокусиров- 
ки, В. baie — 200... 500 
Напряжение электрода ускоряющего, 
Е |. 450... 550 
Напряжение катод - подогреватель, В о — — 100 
Напряжение электрода фокусирующе- 
PO, В ооо тасаск Bec Уре 


23ЛМ16Б 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения буквенно-цифровой и графической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 19мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, алюминированный, диагональю 23 см. Цвет све- 
чения белый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более | кг. 


12] 





Выводы электродов: /, 5—модулятор; 2-катод; 3, 4- подогреватель; 
б_ускоряющий; 7-фокусирующий; А- анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
WMGHASON SACTO ГИ, ель оон 1... 2000 
ускорение, м/с? (9)..... еее. . 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, WUC" (9). лосьонов 400 (40) 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ударов, мс. еее. | 
Одиночные ударные нагрузки: 

КОИ: MIC IO) ok a we BG RE OE RN RS 1 500 (150) 

длительность ударов, MC. ............... le. 3 
Температура окружающей среды, К (°C): 

ВЕРХНЕЕ: GHATOBEG иные ео нижние ни 358 (85) 

НИЖНОе ЗНАЧЕНИЕ >... сну чо ука 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

О: В GO а а бе Манна а 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). . . 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 196132 (2) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее........... 183 x 140 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее......... а. МВ 
Яркость паразитного свечения, ‘кд/М?, не более..... 0,05 


Разрешающая способность по полю экрана, лин., не менее 600 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана, MM, не более......... 6 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), в 60... 30 
Напряжение электрода фокусирующего, В, не более.... 300 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 100 
Напряжение модуляции, В, не более.......... ip a, 
Напряжение анода, В......... РЕ 
Напряжение накала, В..... нь ии г. = HE 
ТОК НАЛ А, As ела не ee гея. ПО 
. 0,073 
Ток анода, мкА, не более....... о - М 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, не боле... ... 75 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более...... Ба т 
Емкость модулятор — все И пФ, не более...... 12 
Время послесвечения ... оон 2.5 5 нь 2s « `ОеННОВ 
Время готовности, мин, He более . er ree ae 
Минимальная наработка, 4, He менее............. 1000 
Срок хранения, лет, не менее....... рае на EE 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не мене ............. 175 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 30 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В......... 12 10:8... 192 
Напряжение анода, В. Se eS 11 000 9000 ... 13000 
Напряжение модулятора. запирающее, 
ея ВЕ — —140...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
А киа а а ee ae а en - ПИ 80... 140 
Напряжение электрода фокусирующе- 
TO). Bac eh ae ees ee ee ee —100... 500 


2371M17B 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с элек- 
тромагнитными фокусировкой и отклонением луча для наблюдения 
радиолокационных сигналов с одновременной их фоторегистрацией 
через оптическое окно. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 мм и углом отклонения 90°. Экран круглый, сфери- 
ческой формы, диаметром 23 см. Цвет свечения голубой. Выводы 
штырьковые. Масса трубки не более 3,8 кг. 
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520 


1 528 4 





5 Г] ВВ 





Выводы электродов: /, 7- подогреватель; 2, 3, 6- модулятор: 4- уско- 
ряющий; 5-катод; А-анод. 
Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


АЗОН MACTOT, ГП она donk ye wal Ee we |... 1000 

yoropenue. M/C" 19) 66 > ow ee fe Bh we es 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

УСКОРЕНИЕ, М (0) ook bk ee ee Oe ee OO 400 (40) 

длительность ударов, мс............... tek: КВ 
Акустические шумы: 

MMANASON. ЧАСТО ГИ ое уже ee. Е 

. 10000 

Уровень звукового давления, дБ............. 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРНОЕ: SHOMOHUS ке скс ROSS 358 (85) 

нижнее значение. -......... ен о 213 (—60) 
ВЕ влажность воздуха при температуре 298 К 
р а р ПЕ 98 
те атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)..... 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см”). . 294198 (3) 


Основные данные 


"Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. ........ 195 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее........... 100 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0,001 
Разрешающая способность, лин., He менее: 

В НТО a. sks, 8 Rice ра За & BS 1 000 

ПЕ TA sw. ore ee eo! ee 800 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, He более.............. 14 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90...30 
Напряжение модуляции, В, не более. ..........’... 30 
напряжение анода, Вр ооо еек 15 000 
Напряжение накала, В. еее ка чая 6,3 
сс О ре ss ал 

0,33 

TOK анода, MRA, Не более; „гении х 100 
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Ток утечки анод - все электроды, мкА, He более....... 10 


Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более...... 30 

Ток утечки катод модулятор, мкА, не более........ 10 
Емкость`катод - все электроды, пФ, не более......... 190 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 

Время послесвечения....... ин ......... Длительное 
Время готовности, мин, не более................:. 2 
Минимальная наработка, ч, не менее............. 500 

DOK ЗВаНЕНИХ. ПОТ, HE МНЕ. 2c kee eee S Gee Bee FL 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .............. 70 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........... 0,002 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
SB HOBTOC ооо ока те О 
HA О ола ое аа ия" ОО 
Напряжение модуляции, В, не более................. 40 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7 +... 6,9 
Напряжение анода, В........... 15000 14000... 16000 
Напряжение модулятора, В... — —160...0 
Ток анода, мкА, He более........ 100 100 


23Л1ЛМ18Э-В 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для буквенно-цифровой 
информации визуального наблюдения в условиях освещенности экрана 
до 25000 лк с одновременным фотографированием изображения через 
оптическое окно. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29,5 мм и углом отклонения 55°. Экран круглый, сфери- 
ческой формы, диаметром 23 см. Цвет свечения желтый. Выводы 
штырьковые. Масса трубки не более 3,8 кг. 


4 2 19.4,7 





Выводы электродов: J, 3, 5, 
’— модулятор; 2-катод; 4, б- 
подогреватель; А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ, еее нья 1... 1000 
ускорение, м/с? (9)...... еее. 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 
УСКОРОНИЕ. M/C" (0). ein wale OA we ES 400 (40) 


длительность ударов, MC... ........2.200- 2... 10 
Акустические шумы: 

ДИВПАЗОН ЧАСТОТ, GW. 244-4 45 6 eee ина 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 150 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕБХИСЕ ЗНАЧЕНИЕ 4.6.5.6. 4 were ее A Ew 358 (85) 

нижнее значение. . wh. tt tw 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

BOG BGO 9 20. eho We bas ow SS Shae и ие 
Пониженное не давление, Па (мм рт. ст. ) . 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? a . 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. ........ 195 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее... ......- 700 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более....... 0,05 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

О a he Cae Ode eee ols S 1 200 

В саске ковре 1000 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 14 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 30 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 40. 
Напряжение анода, В...... еее не 15000 
ЭАИРУЖЕНИЕ BARANG. В елси ры 6,3 
фк Е о со о, НЫЕ И че ат... 

0,33 
Ток утечки анод _- все электроды, мкА, He более....... 10 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
[,кд/м? Зависимость яркости свечения 

1500 экрана L, от тока анода I, 


Зависимость яркости свечения 
экрана L, со стороны оптиче- 
ского OKHa ‘OT тока анода Г, 





0 100 200 In, KA 0 100 14, мкА 


Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более........ 10 


Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения уе. нее ране Среднее 
Время готовности, мин, не более..... ож и | 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 1000 
Срок хранения, лет, Bo менее, „сена а» re ke 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее............... 550 
Яркость паразитного свечения, кд/м*, не более........... 0,1 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
НИ сео FE Oe ES ее я 950 
ря ос ера 750 
Напряжение модуляции, В, не более...... big h, Glcp Ae nat 9 Hoe ie. 45 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... y ete US 5,7 ¢..'6,9 
Напряжение анода, В........... 15000 13500... 16500 
Напряжение модулятора, В. — —150...0 
Напряжение катод -— подогреватель, Ва —125...0 
Ток анода средний, мкА, не более... — 200 
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‚ Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения буквенно-цифровой, графической и телевизионной ин- 
формации. 

Конструктивное исполнение- в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 23 см. Цвет свечения белый. Выводы 
гибкие. Масса трубки не более 1,2 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ........... ee к BOG 

ускорение, м/с” (9) . 6 oe ete ee eee es 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

WORODCHMG, МСП оно 400 (40) 

длительность ударов, мс................ Zee EU 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение ее ен ‚. 358 (85) 

нижнее значение............. ve ate a ws Le: 6-60} 


Относительная влажность воздуха при температуре 
ка м. РН р А 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ) . 0,00013 (197 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? Ne . 229 851 (2,3) 
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250 


206 


17 6 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее . 

Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее . 

Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 
Разрешающая способность, лин., не менее . 

Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более . 

Напряжение модулятора запирающее (отрицательное) 


Напряжение электрода `фокусирующего, в. 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не болес . 
Напряжение модуляции. В, не более . 
Напряжение анода, В, не более .. 

Напряжение накала, В, не более . 


Ток накала. А.. 


Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод модулятор, MKA, не более... 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более. 
Емкость модулятор — все электроды, пФ, не более. 
Время готовности, мин, не более . — 
Минимальная наработка, * 
Срок хранения, лет. не менее . 


— ускоряющий; 


Основные данные 





Выводы электродов: /, &- подо- 
6 - модулятор; 
4- фокусирую- 
5-—свободный; 7-катод; 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м", не менее . 
Напряжение модуляции, В, не более . 
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155 
30 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
ный = допустимый 
Напряжение накала, В.......... 12 8... 132 
Напряжение анода, В........... 11000 9000... 13000 
Напряжение модулятора запирающее, 
Воина — 100 —140...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
а я еек 100 80... 140 


Е о о a Pde Be: i oe ь а | —100... 500 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
визуального наблюдения электрических процессов и телевизионных 
сигналов в условиях повышенной внешней освещенности. 


$20,5 
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a Выводы электродов: /[-модулятор; 
2-—катод; 3, 4- подогреватель; 5-под- 
фокусирующий; б-экранирующий; 7- 
фокусирующий; А-анод. 


> 
<>» 
< 
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Конструктивное исполнение -B стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 MM и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, алюминированный, диагональю 23 см. Цвет свече- 
ния желтый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 1,2 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... еее... Е OOU 
ускорение; м/с” (9)... еее 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


УСКОРЕНИЕ, мо AOD ice. ee HW Won ee a Rw а 400 (40) 

длительность ударов, мс................ Ave 1D 
Акустические шумы: 

дмапазон частот, 14. рые ыы 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BODKHCS SHAWHEE роса 358 (85) 

нижнее значение. ........ еее ниь. 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

296 О Ves какоето 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ) . 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? ). 147 099 (1,5) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее. ......... 170 x 125 
Яркость свечения экрана, кд/м”, He менее........... 1500 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
В о RE ee ES ee ce 950 
НО ok i ns ke we ae es a Bk ато 600 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более. ............. 12 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 50 
Напряжение электрода ускоряющего, В, He более...... 500 _ 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 50 
ПОР ЖЕНИЕ GONE, В, оон 16 000 
Напряжение накала, В. кл ео я 6,3 
VOR MARANA ооо беоне лены O27 ss 
0,33 
Ток анода, мкА, He более......... еее. 250 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 5 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 1] 
Время послесвечения........ еее... ... Среднее 
Время готовности, мин, не более. ............... у, 
Минимальная наработка, ч, не менее. ............ 500 
Срок хранения, лет, HO МЕНЕЕ... (оон 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .............. 800 
Напряжение модуляции, В, не более..... he 6 ara once, & ee: Boe 8 60 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 Зы Я 
Напряжение анода, В........... 16000 14400... 17600 
Напряжение электрода ускоряющего, 
CAO ак 500 450... 550 
Напряжение катод- подогреватель, В — —100...0 
Ток анода, мкА, He более........ 275 300 


23ЛМЗАВ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро-. 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение-—в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 37 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической. 
формы, диаметром 23 см. Цвет свечения желто-оранжевый. Выводы 
штырьковые. Масса трубки не более 2,6 кг. 


447 





Выводы электродов: /, 4, б-свободные; 2, 8 подогреватель; 3- уско- 
ряющий; 5- модулятор; 7-катод; А-анод. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


ДИЯВЯЗОН. ЧАСТО, ТЦ chs he ee ew ws |... 200 

ускорение, м/с? (g). 0.2... ee ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

УСКОЛЕНИЮ. MIC” (0, 6 ke OR EEE oe PRED 400 (40) 

длительность ударов, мс................ 260% ||. 
Температура окружающей среды, К (°С): 

БРОНЕ ЗМОЧЕНИЕ ооо 358 (85) 

НИЖНОЕ ЭВАЧЕНИЕ 5... eee es 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

В В а о ae 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). . . 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) - 
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Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее......... 194 
Яркость свечения экрана, кд/м“, не менее........... 60 
Яркость паразитного свечения, кд/м*, He более....... 0,05 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

В р рр eS, Bw EE ES 1,0 

НВ: DA: ор ore Sus Oe a ae We SG ел [eZ 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 70... 25 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 250 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 38 
Напряжение анода, В............ ODA виа аа 4000 
Напряжение накала, В. ооо коньков 6,3 

Ву сс. О ИО 0,27... 
| 0,33 

Ток анода, мкА, не более. ........ et tt wt 50 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
‘Ток утечки катод модулятор, мкА, He более........ 5 
Ток электрода ускоряющего, мкА, не более......... 50 
Ток утечки в цепи электрода ускоряющего, мкА, не более 15 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Емкость электрод ускоряющий - все электроды, пФ, не 
ВО 6 ob) ok 8 CR ORAM © ODE ORE © EER kd 10 
Время послесвечения, с, не менее. . . 2... ee ee 5 
Время готовности, мин, He OosIee. ............... 2 
Минимальная наработка, ч, не менее. ............ 2500 
Срок хранения, лет, не менее. ..... ee ee ee 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .............. 36 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более........... 0,1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более........... 1,25 
L,, KA Модуляционная характеристика при 
‘ОЧ. =4кВ и Ц, ., = 250 В 





РР 


900 





Зависимость запирающего напряжения 

600 U,., OT напряжения ускоряющего 
электрода U,,, (заштрихованный учас- 

ток рабочий диапазон) 





400 Tran , В 


a ЯВ Oe 
ee AZ 


РИ 
ES 
-40 Ja ИН 
од, 8-80-20 № 0 29 350 499 59 E50 Uy, B 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 


НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.............. 6,3 Del one OD 
Напряжение анода, В.............. 4000 7700 
Напряжение модулятора, В........... — —125...0 
Напряжение электрода ускоряющего, В.... 250 750 
Напряжение катод - подогреватель, В..... 0 = JI35.4.2°0 


2501M1B 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 25 см. Цвет свечения белый. Выводы 
штырьковые. Масса трубки не более 2,0 кг. 





64 2 Выводы электродов: /, 3, 5—cBo- 
бодные; 2— модулятор; 4- катод; 
6, 7 подогреватель; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
дианазоя частот: EW ok eh cc ew CESS Oe ьа 1... 80 
ускорение, м/с? (g). 2... 0.0 ee 50. (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, М/С” (9) 0k ck we ee a ae ee ews 150 (15) 

длительность ударов, мс... te es 2... 10 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BODM#ICE ЗНАЧЕНИЕ „олова 343 (70) 

HICSS ЗНАЧЕНИЕ: оч ae ce Bw 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

о оо кое 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 
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Основные данные. 


Размер рабочей части экрана, MM, HOMCHOG, 2.44% e ess 128% 195 
Яркость свечения экрана, кд/см”, He менее.......... 50 
Яркость паразитного свечения. ............. ... Отсутст- 
вует 
Разрешающая способность вдоль длинной ее раст- 
РЯ, ЛИН. Be МЕНЕ. оковы 700 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 15 
Детальный контраст, %, не менее. .... 30 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 30 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 25 
Напряжение анода, B...................... 10000 
Напряжение накала, В....... we ee ee es 8,3 
BOR TON, Нео сер ag} eee a ee ee) BE 
0,66 
Ток анода, мкА, не более.... pick Me ced oe 
Ток утечки анод - модулятор, мкА, не более. ........ 10 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более........ 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор — все ОН пФ, не более...... 10 
Время послесвечения, с.... И ae oe eee 
Время готовности, мин, He более. .......... (ox tree, 2 
Минимальная наработка, 4, He MeHee. ............ 1 500 
Срок хранения, лет, He MeHee.................. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Разрешающая способность вдоль длинной стороны а JIMH.., 
не менее........... а р ро SS Eek be ee ee Bee 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
ный допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 a ass OP 
Напряжение анода, В........... 10000 9000... 11000 
Напряжение модулятора запирающее, 
Напряжение катод - подогреватель, В — 100 _ 


25лмдавВ, 25лмМ2И, 25лМ2Н, 
25NM2C, 25ЛМ2Ф 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 MM и углом отклонения 70°. Экран ‘прямоугольный, 
сферической формы, алюминированный, диагональю 25 см. Цвет свече- 
ния: 25ЛМ2В- голубой, 25ЛМ?РИ - зеленый, 25JIM2H - желто-зеленый, 
25JIM2C - оранжевый, 25ЛМ2Ф - желтый. Выводы штырьковые. Масса 
трубки не более 2 кг. 
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Выводы электродов: /, 3, 5, 
7 модулятор; 2-катод; 4, 6б- 
подогреватель; A -анод. 


> 
— 
ых 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ДИЗПаЗоОН “scToT, Це уе на 1... 200 
Ускорение, M/C" (0). ~ kis ou oe HE wwe ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


УСКОВЕНИЮ. MIC” (9) еек, 150 (15) 

длительность ударов, мс................ ие = 
Акустические шумы: 

ДИаНАЗОН SacToT, ГИ „еее ина 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 150 
Температура окружающей среды, К (С): 

ПЕРВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 5 ux bk ew ee SA ee ew 358 (85) 

WHOS о и 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
Ue MASS Gy Oe ei oe a a Oe bE wad 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм pt.cT.). . . 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 155 х 210 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
ВЕ CEE ею д ote, оне в 40 
ИЕ 6 ike a es eed Pa ро веб 100 
PONDER. s 53s wae оон 15 
ОН fab ke Ee ete | ee ek Se Be 15 
POPE: оао NS ew EE OE Be eH PRS 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0.001 
Разрешающая способность, лин., не менее.......... 1000 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 15 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 40 
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Напряжение модуляции, В, не OosIee. . 2... ee 20 


Напряжение анода; В. еее океана 12000 
НАПРЯЖЕНИЕ НАЖАЛА. В: уро оа неона 6,3 
А сс си, О ПЕ OE OR Rw ПР р. 
| 0,33 
TOK анода, HE DONCE гр ооо 25 
Ток утечки анод - модулятор, мкА, He более......... 10 | 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 | 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения, с: 
РС RA Se EY SES A ED 2 
VEN оо ль ара So he oo eee Среднее 
ОЕ оо порн < ва 
а Siig aah а а Е ие ат Be оф 4 
DOOD he & SOW Se MER SS SO DERM Se S 0,2 
Время готовности, мин, He более. ............... 3 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
УЕ. И EES Oe RSE wES 1 500 
Е а. a SR wh Ge 1 500 
SOILS: 056. eS Ae lec he oe Oe EO ae SRE 750 
PI: ie ot Sta AN Se Be Se a ee SO a 500 


RI xa a ee thik es KO eee ek ae ble окна 500 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее: 


ПВ ооо леч ES ERD 28 
о А О ро 70 
Ре я О Е eS, REG ROOD. YS BEES 15 
BOUIN a8 BG ee la be a A ea a a ee 15 
COIN et ey ee ke SBE Ew a eS Se EOE SB 30 
Разрешающая способность, лин., не менее.............. 800 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 25 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 

НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 Е Ie 0 

Напряжение анода, В........... 12000 11000... 13000 
Напряжение модулятора, В....... — 150 —150...0 
Напряжение катод- подогреватель, В — —125...0 


Ток анода, мкА, не более....:... 25 — 


25ЛМЗН 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
диагональю 25 см. Цвет свечения желто-зеленый. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 2 кг. 
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Выводы электродов: /, 3, 5, 7-свободные; 2—модулятор; 4— катод; 6, 
8$ — подогреватель; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
днпазон, частот, Tit «i645 4 a6 3 Woe а acu ee 
ускорение, м/с? (g). 2... ee ee . 40 (4) 
Многократные ударные нагрузки: 


VOROPCHMG., M/C" UB). dean a we aca es ee ER 350 (35) 
Температура окружающей среды, К (°C): 

BeDNHCS ЗНАЧЕНИЕ 6c. jk oo vs BAe ee ь 343 (70) 

нижнее значение . kk ee ew ee 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
Е Е ооо ав 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ) 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см”) . 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее. .......... 195 x 138 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее........... 25 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0,001 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 30 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 25 
Напряжение анода, B...... еее. 10000 
Напряжение накала, В. еек ew A 6,3 

Ток утечки анод - модулятор, мкА, He более......... 10 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 

Ток утечки катод- модулятор, мкА, He более........ 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор — все электроды, пФ, не более...... 10 


Время послесвечения, с, не менее. ............... 20 


Время готовности, мин, He более. ............... 3 
Минимальная наработка, 4, не MeHee. ... 2... 2 1... 1 000 
Срок хранения, лет, не MeHee.............-2--. 8 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее... ......... cage >. 
Разрешающая способность, лин., не менее. ............. 600 
Напряжение модуляции, В, не более. ......... ne oe ee 3 25 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В...:..... . 6,3 5,67 «4.8.93 
Напряжение анода, В........... 10000 9000... 11000 
Напряжение модулятора, В. - —150...0 
Напряжение KaTO- ‘подогреватель, В — —125...0 


З1ТЛМЗБ, З1ТЛМЗН, 31ЛМЗС 


Монохрсмная электронно-лучевая трубка с электростатической 
фскусировкой и электромагнитным отклонением луча для визуального 
наблюдения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 28 MM и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, алюминированный, диаметром 31см. Цвет свечения: 
31JIM36 - белый, 31JIM3H - желто-зеленый, 32ЛМЗС - оранжевый. Вы- 
воды штырьковые. Масса трубки не более 5 кг. 


32 A 


270 
| 420 


Выводы электродов: /[-свободный; 2-катод; 3, 4- подогреватель: 
5- модулятор; б-ускоряющий; 7- фокусирующий: А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ДИАНаЗОН Частот, TW... ee we ww wed 1... 200 

ускорение, м/с? (9)...... cep he, 40 Bi Me Mie cane eae 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (9)............ аа 150 (15) 

длительность ударов, мс...... р be: 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРНЕЕ Зорка 358 (85) 

нижнее значение. ..... еее еее 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 298 К 
Ор eh eek fi en ea eR Ee ИЕ 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)..... 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее......... 254 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 

РИ Sek Ak CGY BR EERE ES 140 

PUTING IER a 1 SL Sr BO Oe ER OOS AE eee ws 40 

PATON os OER EE ECE OS 50 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, He более....... 0,05 
Ширина сфокусированной линии, мм, He более....... 0,6 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более.............. 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 75... 25 
Напряжение электрода фокусирующего, В........... —100... 

425 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 400 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 20 
Напряжение анода, В... ео ьни а 14000 
Напряжение накала, В.............. О 6,3 
TOS Ч. св, Sige BS we ol ek KDE eR eG 0.27... 
0,33 

Ток анода, мкА, He более......... еее ee 5 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, He более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, He более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, He более...... 10 
Емкость электрод ускоряющий- все электроды, пФ, не 
И И Е ew EK 10 
Время послесвечения, с, не менее: 

т Е OK, Oo de Om 0,1 

о а аль oo. 5 ae Mid Bae ee AS 15 

р beta а ES Kew Re 10 
Время готовности, мин, He Ooslee. . 2... ee у. 
Минимальная наработка, 4, не менее: 

К 3x GS Gadd wee OE Ee ow ee ee SS 1 000 

К с 6 Gh ie Ei We Gh Ao Mis He ES ae 750 

ро SS BL RF 200 
Срок хранения, лет. не менее. 6c ee ie ew eS OES 12 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


те о о eae 108 
НЯ Гозо ао оао 24 
т. и 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........... 0,1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более........... 0,8 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 25 
[д, МКА 


(од , В 








aan 
и ам 


500 550 400450 Ury, B 





Зависимость напряжения моду- 


ляции О). OT напряжения ус- Unoy,B -20 -10 0 

коряющего электрода U,., (за- 

штрихованный участок - рабо- Модуляционная характеристика 
чий диапазон) halt) 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7 os» 0,9 
Напряжение электрода фокусирующе- 
Е а le Be OR: ее —- — 300 ... 1000 
Напряжение анода, В........... 14000 12000... 16000 
Напряжение модулятора, В....... — —150...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
betaine ead, Ghee Be оси аа 400 300 ... 500 
Напряжение катод - подогреватель, В — —135... 100 


SIJIM4B, 31ЛМАИ, З1ЛМАН, 
З1ЛМАС, 311М4Ф 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение-—в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 31 см. Цвет свечения: 31 ЛМ4В- голубой, 31ЛМА4И - 
зеленый, 31ЛМАН - желто-зеленый, 31ЛМА4С - оранжевый; 32ЛМ4Ф- 
желтый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 4,15 кг. 
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Выводы электродов: /, 3, 5, 7- модулятор; 2-катод; 4, 6— подо- 
греватель; А -анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГП уе | pas 
1000 
ускорение; м/о” (0). is bse bho ba ewe ea рана 100 (10) 


Многократные ия нагрузки: 


УСКОРЕНИЕ, M/C” (9). 6 ee bw 6 Seek AO OS 150 (15) 
длительность ударов, мс... ale «gs eR a ee we fcxa ae 
Температура окружающей среды, К (°C): 
BODSHCC SHUAQYCHHS се оон из Rw 358 (85) 
НИЖНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ „ааа ана 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 298 К 
ра а ee cee ck aoa: ee ре 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. ст.)..... 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 260 
Яркость свечения экрана, кд/м, не менее: 
ОВ ое оч пани RS Gy ot eH EE 40 
Orda О oh eR a oe Be Ee Ee 8 ee eS 100 
ЕЕ fbn Ca vig oe We AOR A oe SEAN Bee Мы. 15 
Е бора Cae Ge ah ete ee Oe ae BG 15 
SEAL 2 oa ee ew Ae oe a eB ae ee 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более....... 0,001 
Разрешающая способность, лин., не менее.......... 2000 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более........... ПИ & 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 40 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 
Напряжение анода, В; ees wh eS see Sila еныя 12 000 


14] 


Напряжение накала, В....... ee ee ee 6,3 


TOR Ноа. Ac ооо ae ee eS ee ee OF sac 
0,33 
Ток анода, мкА, He более........ еее. 30 
Ток утечки анод - модулятор, мкА, не более......... 10 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более........ 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения, с: 
И Е Sa Saks Se Se ао 2 
о ее Среднее 
Seas EE: 5 kG Re ре 15 
о oi ee ee Ra oe ek Boe Oe ERE 4 
SLAIN Sa «ee gS оо Se EM Baw bes 0,2 
Время готовности, мин, не более. ............... 3 


Минимальная наработка, 4, не менее: 


о he Е Е 1500 
О о роты 2000 
NMED foc er о а ат Ts ae ae has A nc de 1 000 
ARIE Gos SE aa nk is Ok ee ae we ee ae ee 500 
Е о Gb Chea ee oe oa on ae yee eae ee 500 
Срок хранения, лет, не MCHee. . . . 2... ee ee 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее: 


о О Me A “ke SR SE Se ae BS 28 

Si OE. роет 70 

ЕВА лек ооо HS 9 

Е ok eee OS es Se RS ES ES 6 

Fh NR tee BA Re Sa eS ae a oe OE CH a eS 12 
Яркость паразитного свечения, кд/м*, He более. .......... 0.002 
Разрешающая способность, лин., не менее. ............. 1450 
Напряжение модуляции, В, не Oomee... 2... ee 25 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....:..... 6,3 2 eS 
Напряжение анода, В........... 12000 8000... 13000 
Напряжение модулятора, В....... ~~ —150...0 
Напряжение катод - подогреватель, В — — 125 
Ток анода, MKA.............. 30 — 


31ЛМЬВ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 31 см. Цвет свечения голубой. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 5 кг. | 
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420 






A 
o 2 Tt д 
4 56 7 
Выводы электродов: /, 5-модулятор; 2-катод; 3, 4- подогреватель; 


6 ускоряющий; 7- фокусирующий; А-анод. | 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


лизиазон частот, ГЫ, oie ооо кая 1... 200 

ускорение, M/C” (9) ки eo ee wT we 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

WORONCHNG, MIC” оке 150 (15) 

длительность ударе», мс... еее ука 2 vax 20 
Температура окружающей среды, К (°С): 

КОРКНЕЕ ЗИАЧЕНИЕ корень аа 358 (85) 

нижнее значение. ..,:. кресле као 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 308 К 

КЕ В Me Е we ESE REE Eee BHR Ee RES 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM pT.cT.)..... 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 254 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее........... 300 
Яркость паразитного свечения. ... 2... ee ee Отсутст- 
вует 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более....... 0,6 


Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более.............. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 75... 25 


Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 0... 400 
Напряжение электрода ускоряющего. В, не более...... 400 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 20 


Напряжение аноля, Boks i ee ER SE REE EOS 14000 


TOW HONG М. wos oe PEERS WE CESS ow bw 0,27 ..: 

0,33 
Ток анода, мкА, не более. ...... еее. 25 | 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 | 
Время послесвечения, с, не менее............... 4 | 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 2000 
Срок хранения, лет, не менее.................. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана; кд/м?, не менее. .............. 210 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более........... 0,05 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более........... 0,7 
Напряжение модуляции, В, не более. . 2... ee 25 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 Э,7....6,9 
Напряжение электрода фокусирую- 
В ра орех рами — —300... 1000 
Напряжение анода, В........... 14000 12000... 16 000 
Напряжение модулятора, В....... — —150...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
| ee ee ee ee ee eee 400 300 ... 500 
Напряжение катод-подогреватель, В 0 —135... 100 
Сопротивление в цепи модулятора, 
MOM ic 28 ооо & Ko we eB 1,5 1,5 


31JIM6U 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с комбини- 
рованной фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения цифро-буквенной и графической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 31 см. Цвет свечения зеленый. Выводы 
штырьковые. Масса трубки не более 3,2 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... еее нь 1... 2000 
ускорение. м/с” (4)... лоне ани 100 (10) 

Многократные ударные нагрузки: 

УСКОРЕНИЕ. “MIC” (9. се, иона 400 (40) 
длительность ударов, MC. ............00- р >. 
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Одиночные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с? (9)...... еее... 750 (75) - 
длительность удара, мс................ 2 ia 
Линейное ускорение, м/с? (g).. 2... 2... ee ee 100 (10) 
Акустические шумы: 
дианазон частот, ГЦ. ео 50... 10000 
уровень звукового давления, дБ........... 150 
’ Температура окружающей среды, К (°С): 
BEPAHGS ЗНОЧЕНИЕ ..« 6444 4 ON Rae wR w OS 358 (85) 
нижнее значение .. wk tt ee es 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
ры OS), О ER ERS eR OS tes 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200(400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294198 (3) 





52 67 . 

a Выводы электродов: J, 5—моду- 
лятор; 2-катод; 3, 4- подогрева- 
тель; б-ускоряющий; 7-—фоку- 

4 15 сирующий; А-анод. 

Основные данные 

Размер рабочей части экрана, MM, не менее.......... 257 х 195 
Яркость свечения экрана, кд/м, He менее.......... 100 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более....... 0,005 
Разрешающая способность, лин., не менее.......... 1200 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более............. 13 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 70... 20 
Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 0... 600 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 200 
Напряжение модуляции, В, не более............. 30 
Напряжение анода, В уверенна 15000 
Напряжение накала, В, ks ee ee ee we eR RS 6,3 


10-5039 Se 


OM OS М oi sc ke HW ER. BRR Bre ORD, eB de oe cd OFT <x 


0,33 

Ток анода, мкА, не Gonmee. . 2... 2 еее еее. 60 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время готовности, мин, не более... ... ee 2 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 2000 
Срок хранения, лет, не менее. ...... ее... he 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. ее. 70 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более........... 0.05 
Разрешающая способность, лин., не менее. ............. 1000 
Напряжение модуляции, В, не SOI ce oS a tothe aia Gre we а 35 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7-+..-6,9 
Напряжение анода, В........... 15 000 14500... 16000 
Напряжение модулятора, В....... —35 —150...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
| в 200 180... 220 
Напряжение электрода фокусирую- 
ть ой 6 axis & a eS EER ES 0... 600 0... 600 
Ток анода, мкА, He более........ 60 100 


311 МЛЗБ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с элек- 
тростатической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча 
для отображения буквенно-цифровой и графической информации. 

Конструктивное исполнение—в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 MM и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 32 см, с антибликовой защитой. Цвет 
свечения оранжевый. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 
4 кг. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, в. Е Е 1... 500 

ускорение, м/с? (g) er ae a ee ees ae ee 50 (5) 
Многократные ри нагрузки: 

ускорение, м/с” (9)... ee eis 150 (15) 

‚длительность ин Ма 29s & eae ON eX Ук» 40 
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Акустические шумы: 


диапазон частот, ГИ... ..... еее еее. 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BOPXNCE ЗИЗЧЕНИЕ......... еее eed 343 (70) 

нижнее значение.......... и... .. 213(—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
298 К. (257°С Yorn 6 cute co & Be eo ete be 8 CIAG SS 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200(400) 


282 283 





Выводы электродов: /, 5-—моду- 
лятор; 2-катод; 3, 4- подогре- 
ватель; б-ускоряющий; 7-фо- 
кусирующий; А-анод. 





Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 160 x 200 
Яркость свечения линии, кд/м”, He менее......... 150 
Неравномерность яркости свечения экрана, Yo, не более 25 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более. .... 0,3 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более...... 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 

i, ib ihe i Se ETA we dy Be ee OPE ри ра WO .... 20 
Напряжение электрода фокусирующего, В........ 0... 700 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более.... 400 
Напряжение модуляции, В, не более............ 35 
Напряжение анода. В.................... 15000 
Напряжение накала, B..... 2.2... ee ee 12 
"TOM ИК. Ak ci bk ke Re ee OP ан 0,058 ... 0,138 
Ток утечки KaTOR-—nmonorpeBaTesb, мкА, He более.... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более...... 10 
Емкость катод - все электроды, FD, не более....... 10 
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Емкость модулятор - все ie alain, пФ, не более 10 


Время послесвечения .... року бора ке ER OPOTROS 
Время готовности, мин, не более . Denia a Ws et ee ee A 
Минимальная наработка, WHC MORCE 2.5. 4 6. ve ee Re 1 500 
Срок хранения, лет, не менее................ 15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м, не MeHee............... 110 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более........... 0,35 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... ise 32 11,4... 12,6 
Напряжение анода, В........... 15 000 14500... 15 500 
Напряжение катод-подогреватель, В — —100...0 
Ток анода импульсный при среднем 
токе не более 20 мкА, не более..... — 50 


31JIM32B 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитной фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 35 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 31 см. Цвет свечения желто-оранжевый. Выводы 
штырьковые. Масса трубки не более 6 кг. 


996 





Выводы электродов: /... 4-свободные; 2, 8— подогреватель; 3-уско- 
ряющий; 5-модулятор; 7-—катод; А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


НИАНАЗОН: ЧАСТОТ, ГИ кре ow Bae AN 1... 200 
ускорение; м/с? (g). 0 уе, вн а 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с” (9)..:... еее 150 (15) 
длительность ударов, мс................ p Sern be 
Температура окружающей среды, К (°C): 
верхнее Значение ооочень х> аз» 280185) 
нижнее значение. ..... она 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
ЙЕ О ea ee ee sO ee 98 


Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200(400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. .... 254 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее....... 60 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более 0,05 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более 1,35 
Положение неотклоненного пятна относительно 


геометрического центра экрана, MM, He более.... 25 

Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 

В ее SS EE OK, Bom ae la 90. sie 23 

Напряжение электрода ускоряющего, В, He более 250 

Напряжение модуляции, В, не более.......... 38 

Напряжение анода, В...... ее... 4000 

Напряжение накала, В... .. еее. 6,3 

TOK HANAIG, 1, сес So eS RO Oy aus 
0,33 

TOR QHO7A, MEA д oe PS eR EER wR 50... 200 

Tok утечки KaTOA—noyorpeBatesb, мкА, не более 30 

Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более.... 5 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более..... 8 


Емкость модулятор -все электроды, пФ, не более 10 
Емкость электрод ускоряющий - все электроды, пФ, 


Be SER oi 6 И а EES 10 
Время mocslecBeyeHHa,C. 2... еее... 4... 15 
Время готовности, мин, He более............ z= 
Минимальная наработка, 4, He менее......... 1000 
Срок хранения, лет, не менее... ку я 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .............. 35 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более........... 0.1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более........... 1,35 
Напряжение модуляции, В, не GOoMee..... 2... ee ee ee 38 


и, В 


-40 wae 
250 550 9 50 650 Uy, B 


Модуляционная характеристика 

14(ОИ„) при напряжении анода 4кВ 

и напряжении ускоряющего электрода 
250 В 


Зависимость запирающего напряжения 

‚ ОТ напряжения ускоряющего 

электрода U,,, (заштрихованный учас- 
ток рабочий диапазон) 





-60 






Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
ный допустимый 
Напряжение накала, В.,........ 6,3 ++ 1 OY 
Напряжение анода, В........... 4000 4000... 7700 
Напряжение модулятора, В....... — —125...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
| 250 250... 750 
Напряжение катод-подогреватель, В — —135...0 
ТОК BATONS, MEN 64 4 ep aes es — 350 
Сопротивление в цепи модулятора при 
напряжении на электроде ускоряющем, 
а ея — А Pe: 


35AIM1IC 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с комбини- 
рованной ры и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 35см. Цвет свечения оранжевый. 
Выводы штырьковые. Масса трубки не более 5 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ДИАПАЗОН ЧаСТОТ, ГП kkk Se еж 10... 200 
ускорение, м/с? (4)....... eee ee eee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 
УСКООЕНИЕ, MIC" G7). nb eer аьы я 400 (40) 
длительность ударов, мс..............,. Zw || 
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Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение...........,.....,,,, 358 (85) 
нижнее 3HAYCHHE. «2. у.е. , 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
р. ко OY Е О 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294198 (3) 





A 
6 2 4 
/ Выводы электродов: /, 7- подо- 
7 ыы! греватель; 2-модулятор; 3, 95, 
™~ б—свободные; —4-фокусирую- 
щий; катод; А-анод. 
Основные данные 
Размер рабочей части экрана, MM, не менее.,....... 217 x 288 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее...,.,..... 22 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, He более....... 0,001 
Разрешающая способность, лин., не менее......,.., 1 200 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более............ 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 30 
Напряжение электрода фокусирующего, В, He более..,. 250 
Напряжение модуляции, В, не более,............ 40 
Напряжение анода, В........ th ew нь 14000 
Напряжение накала, В..,...... 2.0.20 ere ene 6,3 
TOR с М. И О ЗИ ВЕ est 
0,33 
Tie НО Мер орон a Bes 55 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более......... 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более,......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения...,..... ууу ee ee Длитель- 
ное 
Время готовности, мин, не более................ ] 
Минимальная наработка. 4, не менее, .,,......... 1000 
Срок хранения, лет, не менее...............,.. 12 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м, не менее........... 6 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 95... 25 
Разрешающая способность, лин., не менее.......... 1000 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 Dot xan OS 
Напряжение анода, В........... 14000 12000... 16000 
Напряжение модулятора, В....... — —135...0 
Напряжение катод-подогреватель, В — —135...0 
Напряжение электрода фокусирующе- 
се. Е Е И 250 —100... 500 
TOK GHOMA, MEA ео ское -— 100 


3S5AM2B, 35M2U, 3531M2H, 
35IM2C, 35ЛМ2Ф 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 


450 





4 1557 р 
Выводы электродов: J, 3, 5, 
’— модулятор; 2-катод; 4, 6- 
в 2 подогреватель; А-анод. 
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Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 35 см. Цвет свечения: 35ЛМ2В -голу- 
бой, 35ЛМ?2И -зеленый, 35JIM2H - желто-зеленый, 35ЛМ2С- оранже- 
вый, 35JIM2@ - желтый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 
5 Кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот ГЦ; «4. ee ew сина 1... 200 

ускорение, м/с” (9)... 2 ee ee ь. 100 (10) 
Многократные рые нагрузки: 

Ускорение, М/С GO) © еее due oko eae 150 (15) 

длительность а NAD ese ack he Ee eR зан £2 


Акустические шумы: 


MMSNAION частот, Грека 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 150 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРХНЕЕ ЗНЧОНИЕ: ии GS A 358 (85) 

нижнее значение. ..... ее... .... 213(-—60) 


и влажность воздуха ри температуре 
ПЕ О © оо ра аа ле 
Пониженное и давление Па (мм рт.ст.) 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 220 x 290 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее: 
SOUL 2. косо ооо а eS ae о 40 
ВЫ ое мое аа 100 
ОН особо а ее 15 
а м иона са 15 
О 58 в ROS ое OE GOES в 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0,001 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
ВНЕ оо роль 1500 
HA. Ооо Sem eRe ee WR 1 200 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, He более.............. 21 
Напряжение модулятора.запирающее (отрицательное), В 90... 40 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 30 
Напряжение анода, В...... 2.2.2.2... ee ee ee 12 000 
Напряжение накала, В..... ee ee 6,3 
Ток накала, А.......... Pee ee ты В ee 0,27 = 
0,33 
ТОК анорексии aE 60 
Ток утечки анод- модулятор, мкА, не более......... 10 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более........ 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения, с, не менее: 
SILC 4G ae ele MORASS EOE Ot ESR eS 2 
DOULA ола р ee ole a Fe eo Среднее 
с < О Е a 15 


153 


ро Fe hee EES e Se oS 


БАЛА МЕ ain ak ass ae pe ера ен а 0,2 
Время готовности, мин, He более.......,........ 3 
Минимальная наработка, 4, не менее: 

SAE О a ae oe RS И ee SS 1 500 

ре а ржа 2000 

Е ко ма ee 750 

с св О GOR Mode de! de ee Re Se hd 500 

Е ei Se Sik промо 500 
Срок хранения, лет, не менее.......,...,....... 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


Кр СР: О р Бойе 28 
соот лее 9 
к. Ра а о EK 70 
SOI Е О ORR EE ES ww 6 
SEM eS be aw Se Be be eR ee ee BOO ae eS IZ 
Яркость паразитного свечения, кд/м?,. не менее........., 0,005 
Разрешающая способность, лин., не более: 
кис РЕ О & Re ele Rie ke CE SD HEE REE BS 1 300 
Me ROB ооо oe ok Oe alin BS ew RD 950 
Напряжение модуляции, В, He более................. 35 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 Экс бя 
Напряжение анода, В.......... 12000 11000... 13000 
Напряжение модулятора, В...,.., — —150...0 
Напряжение катод-подогреватель, В — —125...0 


Ток анода, MKA.............. 60 60 


36лмг2и 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения буквенно-цифровой и графической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29мм и углом отклонения 110°. Экран прямоугольный, 
широкоформатный, сферической формы, алюминированный, диаго- 
налью 36,5 см. Цвет свечения зеленый, Выводы штырьковые, Macca 
трубки не более 5,5 кг. 
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Выводы электродов: /, 8 -—подо- 
греватель; 2, б-модулятор; 3-— 
ускоряющий; 4-—фокусирующий; 
18 5 4 5 свободный: 7-катод; А-—анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ЛИАНАЗОЙ NACTOT, 1M ооо ети |... 500 
ускорение, м” (9)... -ьььань.. 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


УСКОЛение, М Фрекен eS 150 (15) 

длительность ударов, мс................ 2 ке 20 
Акустические шумы: 

диапазон частот, Ти. 205 ee ba wee а 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВРОКНОЕ ЗИАЧЕНИЕ, ее ооо AES 343 (70) 

HIOKHOE ЗНАЧЕНИЕ cg csc 8 SO SWS ее 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
S08: 0590-8 een ee BES ie SR ьыа 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200(400) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не более.......... 150 x 300 

Яркость свечения линии, кд/м”, He менее........... 100 

Яркость паразитного CBeYCHHA... 2.2... 2. ee ee Отсутст- 
вует 
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Неравномерность яркости свечения экрана, %, не более 30 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

НЕ ро Oe ea 8a ek KS 0,3 

HE SPIO: ато Ket ey BO 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более............. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 60... 25 


Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 0... 600 
Напряжение модуляции, В, не более............. 35 
Напряжение анода, В....... ee ee еее. 14000 
Напряжение накала, В, 6466 6 ebb ee ee 6,3 
WOR оу Beate + еже а ea See 
0,33 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 50 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более........ 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 7 
Емкость модулятор — все электроды, пФ, не более...... 10 
Времи, послесвечения уу нана ня Среднее 
Время готовности, мин, не более. . . 2... ee ee ee 2 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 1500 
Срок хранения, лет, не менее............. at eae 15 


В, мм 






им | | 
= 
ow A 


№ 15 20 25 80 I,,HKA 


05 
ag 





Модуляционная характеристика 


Jl мод 





< Зависимость разрешающей способно- 
(нд, 8 -20 -10 0 сти (ширины линии Б) от тока анода [, 


san, В Ly, кд/м? 


022228 
ВЕБЕРА 





200 300 400 500 600 Uyy, В 0 § 10 15 20 Iy,nKA 


Зависимость запирающего Ha- Зависимость яркости свечения 
пряжения U,,, от напряжения экрана L, от тока анода Г, 
ускоряющего электрода U,,, 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м?, не менее. .............. 80 
Ширина сфокусированной линии, не более.............. 0,4 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6:3. « 6,2... 6,4 
Напряжение анода, В........... 14000 12600... 15400 
Напряжение электрода ускоряющего, 

Е O e 600 540 ... 660 
Напряжение катод-подогреватель, В 0 —100... 100 
Среднее значение тока анода, мкА, не 
ол veo. oe set ae cele Ето 2 18 32 


43NM1B, 4ЗЛМЛИ, 43J1M1H, 
43SIM1C, 43J/1IM1@ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 


908 912 


99% 





Выводы электродов: /, 3, 5, 
7—модулятор; 2-катод; 4, 6- 
6 подогреватель; А-анод. 
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Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 MM и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, алюминированный, диагональю 424 мм. Цвет 
свечения: 43ЛМ1В - голубой, 43ЛМ1И - зеленый, 43JIM1H - желто-зеле- 
ный, 43ЛМ!С - оранжевый, 43ЛМ1Ф- желтый. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 8 кг. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц ...... ее... E vce 200 

ускорение, м/с? (g}. 2... ee ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с“ (9}..... Rip Bee, Рае BE Re 150 (15) 

длительность ударов, мс................ Live № 
Акустические шумы: 

диапазон частот, ГЦ... ее еее 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 150 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение ..........-.......... 358 (85) 

нижнее значение. ........ еее. 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
SK. 9S We ee See Pte eke eS eee es 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200(400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не более.......... 213. х 362 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
СОН г ЗИ 40 
ор ори аки 100 
с: ОЕ EA 15 
„71| 1 6 6 Sw ek As oe & & OS а ake ahha: 15 
ee ЕР 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более....... 0,01 
Разрешающая способность, JIMH., не менее: | 
И Е os ee oe PRR SG WS Hele RO EH 2 000 
WE SME ооо оон ee EA 1500 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более............. 26 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 40 
Напряжение модуляции, В, не более............. 35 
Напряжение анода, В......... еее. 12000 
Напряжение накала, В......... ee ee ee 6.3 
POR MORE №, И А 0,27... 
0.33 
Ток анода. мкА... ct wee wee 95 
Ток утечки анод - модулятор, мкА, не более......... 10 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, He более........ 10 
Емкость катод -— все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения, с, не менее: 
Е рено иле оао ео 2 
О" Среднее 
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a Вль 


ИП о 4.3 308 eA es Pe COS EES ES Ee ee A 15 


AIIM орк ASDA OER RE aS 4 
BIE 5. ar Se eee eG ORE SS OLS ES 0,2 
Время готовности, мин, He более. ............... 3 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
ПО Theisen чи oh ae eR, Ge te ws dass oe ок 1 500 
MR и ко 1 500 
и ee eS 1 000 
UIE fio ie Pw heh a, ааа 500 
BED asa aie ack EEE RE Ve ee OE лы 500 
Срок хранения, лет, He менее.................. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


ПЕ Волос Bk ша 28 
о ле ооо ети 70 
Ее eee Кл аль ae OSS oh DA ES к а 9 
4SJIMIC. рее. hs eee ee ee Se eee 6 
RINNE 5a igs Se А OO Be a ee a eS ь 2. 
Яркость паразитного свечения. кд/м”, He более..... нь See 0,005 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
р о de we el Se oe a ЕЕ 1 600 
ВО RON be a aan oe EE Ee ee eS 1 200 
Напряжение модуляции, В, не более. . 2... ee 40 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 57...69 
Напряжение анода, В........... 12000 11000... 13000 
Напряжение модулятора, В....... —- —150...0 
Напряжение катод - подогреватель, В — —125...0 
Ток ЗНОДА: МИА еее 95 95 


43лМЗВ, 43ЛМЗИ, 43NnM3H 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения телевизионной, знакографической и радиолокационной 
информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 30 MM и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 43 см. Цвет свечения: 43 ЛМЗВ -бе- 
лый, 43ЗЛМЗИ - зеленый, 43JIM3H - желто-зеленый. Выводы штырько- 
вые. Масса трубки не более 7 кг. 
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460 





Выводы электродов: /-катод; 
2- модулятор; 3—подфокуси- 
рующий, 4, 5-подогреватель; 
б—ускоряющий; 7-фокусирую- 
щий; А-—анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГИ еее wa eS 1... 600 

ускорение, м/с? (gy). ее. ин... 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

Ускорение, M/C" (9) <5 6s 4 eb eae wk a eR SEO 150 (15) 

длительность ударов, MC. ..........---04 pee be 
Акустические шумы: 

диапазон частот, ЕЦ. из ee sw ee ee, 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение... ео ыы вы 358 (85) 

нижнее значение. ....... еее. 213(—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
р. GOO В. Е 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 12000(90) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 362 x 273 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
ППВ реак реак ка 60 
И, О ate ee 8 RRS ORY 280 
ЕЕ i a Sp. ола ами Ур HOR 80 
Неравномерность яркости, %, He более.......... 15 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более..... 0,2 
` Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более...... 15 


160 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 


Dk a pr he 6a te БР очи KS 73 4.530 
Напряжение электрода фокусирующего, В, He более 1200... 1400 
Напряжение модуляции, В, не более............ Pa 
Напряжение анода, В екон 12000 
Напряжение Hakala, В. ооо ии 6,3 

POR НЕА 2. оао RS 0,27... 0,33 
ROR IT. SAR ЕО Ро 10 

Ток катода, мкА, не OoyIee. .. 2... ee 100 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более.... 30 

Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более...... 5 

Ток электрода ускоряющего, мкА, не более....... 100 
Емкость катод - все электроды, пФ, He более....... 5 


Емкость модулятор -все электроды, пФ, не более 15 
Время послесвечения, с, не менее: 


В: о ооо вон Е 

Е, есь а азы мия 102 

АЗ, кана ра @ Бе вы Is 
Время готовности, мин, He более. . . 2... ee 2 
Минимальная наработка, 4, He менее........... 1 500 
Срок хранения, лет, не менее. ............... 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


Со Е РИ И 50 
ПОНИ а иона оон 240 
AOE AE sein иг GI A С Gi ee Be: Ae a aS ща 65 


ва VK 
Suny) Е 
466 


U,=5,7B 
4 





Urn, 8 -94 -90 -26 -22 


Зависимость яркости свечения Зависимость яркости свечения 

линии L, от напряжения на линии [., от напряжения на моду- 

модуляторе U,,,, при различных ляторе U,,,., при различных на- 

напряжениях на аноде для ЭЛТ пряжениях накала И, (43JIM3H) 
43JIM3H 


11-5039 161 


16 14, KA 


Зависимость яркости свечения 
линии L, от тока анода [, при 
различных скоростях разверт- 
ки для ЭЛТ 43ЛМЗИ(1-в= 
= 2 мм/мкс; 2 — v= 3 MM/MKC), 
43JIM3H (3 — в = 2 мм/мкс), 4 — 
v = 3 мм/мкс), 43JIM3B (5-в= 
= 3 мм/мкс) 


Ly, кд/м? 





Ung, B ~¥0 -35 -30 -25 


Зависимость яркости свечения 
линии L, от напряжения Ha мо- 
дуляторе О „.„ при различных на- 
пряжениях накала U, (43ЛМЗИ) 
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м 


д, В -45 -40 -55 -30 


Зависимость яркости свечения 
линии [., от напряжения на моду- 
ляторе U,. при различных Ha- 


мод 


пряжениях U 4, На ускоряющем 
электроде (43 ЛМЗИ) 





0 4 6 12 Ig, MRA 


Зависимость ширины линии р OT 
тока анода Г, 





В -М -35 -Й 


Зависимость яркости свечения 
линии [, OT напряжения на 
модуляторе О„„ при различных 
напряжениях U д на аноде 
(43ЗЛМЗИ) 







ия | ИРИ 

















ИИ 2 

a 120 
DTS ДИ 

ГИГ я 

60 

90 

0 

д, “36 79? 78 7-й ... YB 35 30 25 2 15 

Зависимость яркости свечения Зависимость яркости свечения 
линии [., от напряжения на моду- линии [, oT напряжения на 
ляторе И„,„ при различных Ha- модуляторе U,,,. при различных 
пряжениях на аноде для ЭЛТ напряжениях на ускоряющем 

43JIM3B электроде Ол, (43JIM3H) 

In, кд/м? 

Ly, кд/м? 
ит] | VV = 
Е, 
neon LL | 





ДИ 
Ш 
рис ИИ 





0 
Unon, 8 -W -36 -32 -28 -24 д, 8-58 -9% -90 -26 -22 -16 
Зависимость яркости свечения Зависимость яркости свечения 
линии L, от напряжения на линии [., от напряжения на моду- 
модуляторе U,,,, при различных ляторе U,,,, при различных на- 
напряжениях U, на ускоряю- пряжениях накала U, (43ЛМЗВ) 


щем электродь (43ЛМЗВ) 


11* 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 60...00 
Напряжение анода, В........... 12000 11400... 13200 
Напряжение электрода ускоряющего, 
А: ар ары sp Mea а Е ЕЕ СЕ а Фены а 1 500 1425... 1575 
Напряжение катод -подогреватель, В — —150... 125 


451 МВ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36,5 мм и углом отклонения 90°. Экран круглый, сферичес- 
кой формы, диаметром 45 см. Цвет свечения желто-оранжевый. Выво- 
ды штырьковые. Масса трубки не более 12 кг. 





Выводы электродов: /, 4, б-свободные; 2, 8- подогреватель; 3- уско- 
ряющий; 5-модулятор; 7-катод; А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диавазон частот. ГИ орон. ae 
ускорение: M/C” (9 ob ok ce ho hee ERNE 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


200 


VOROPCHEG, МС”). 6 on ee oe EKER SSS 150 (15) 

длительность ударов, мс................ И 5D 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕОХНЕО: GHATCHNC. ое без а 358 (85) 

нижнее значение... еее. о 213(—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
ро Oe ee м ее eh а 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294198 (3) 


И, MKA 


YIMMIB 





д ¥50 50 65D Uy. B 


Зависимость запирающего напряжения 

„п OT напряжения ускоряющего 

электрода (,., (заштрихованный учас- 
ток рабочий диапазон) 





Модуляционная характеристика 
д, В ~W -20 0 : ГАЙ ы ы 


мод) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 400 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее........... 50 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0,05 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

В роса мыь 0,8 

BA MOO) 6. ot ee к аа OO DEAE 1,5 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, He более............ 30 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 30 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 500 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 38 
Напряжение анода, В......... аа ая 12000 
Напряжение накала, В...... еее 6,3 
ИГ: м. с" М. og ee Ee ed He de Se ETS Оаху. 

0,33 

Ток ноля, MEAS 6630 CRS KES ESE PCE ORS ES 5 
Ток утечки электрода ускоряющего, мкА, He более..... 30 
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Ток утечки катод- подогреватель, мкА, He более...... 30 


Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Емкость электрод ускоряющий- все электроды, пФ, не 

TING ль а ee а ot ee PAK & wk HA 10 
Время послесвечения, C... 2... 2. ee 4... 15 
Время готовности, мин, не Ooyiee. ............... 2 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 2500 
Срок хранения, лет, не менее. .... 2... 2. eee ee 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .............. 35 
Яркость паразитного свечения, кд/м", He более........... 0.1 
Ширина сфокусированной линии в центре экрана, мм, не более 1 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 и: 
Напряжение анода, В........... 12000 10000... 16000 
Напряжение модулятора, В....... — —150...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
В оз ь Е ee НА 500 250... 750 
Напряжение катод - подогреватель, В — —135...0 


45ЛМ2У 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36,5 мм и углом отклонения 90°. Экран круглый, сферичес- 
кой формы, диаметром 45 см. Цвет свечения зеленый. Выводы штырь- 
ковые. Масса трубки не более 12 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... еее. 1... 200 
ускорение; м/с” (@)..... ee ee ee eee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


УСКОЛЕНИЕ, MIC” [еси нони 150 (15) 

длительность ударов, мс................ Ор ee 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение ........ еее. 358 (85) 

HV MICE ЗНАЧЕНИЕ рокера рат 213(—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
ре SR A 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200(400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294198 (3) 
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Выводы электродов: /, 4, б-свободные; 2, 8- подогреватель; 3- уско- 


ряющий; 5-— модулятор; 7-катод; А-анод. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее . 

Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее . 

Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 
Разрешающая способность, лин., не менее. .... 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более . 

Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), `В 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более... 
Напряжение модуляции, В, не более . 

Напряжение анода, В. 
Напряжение накала, В. 
Ток накала, А... 


Ток анода, мкА. ежа 

Ток утечки электрода ускоряющего, ‘мкА. не более . 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более. ... 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более . 
Емкость катод — все электроды, пФ, не более . 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 
Емкость электрод aie lies alg электроды, 
более . та во 
Время послесвечения, с, не менее а pecans 
Время готовности, мин, не более..... 
Минимальная наработка, 4, не менее... 
Срок хранения, лет, не менее . 


пФ. не 


0,01 


1 500 
i 
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Параметры, изменяющиеся. в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м", не менее... 2. ee ee ee ee 140 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........... 0,5 
Разрешающая способность, лин., не MeHee............. 1200 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 iil wee oe 
Напряжение анода, в. Cts av-d-o ВТО 12000 ... 16000 
Напряжение модулятора, В. д. < —150...0 
Напряжение В ускоряющего, 
В ..... 400... 500 300... 700 
Напряжение катод- ‘подогреватель. B 0 —135...0 


45ЛМЗН 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 90°. Экран круглый, сферической 
формы, алюминированный, однослойный, диаметром 45 см. Цвет све- 
чения желто-зеленый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 
12-кг. 


999 





Выводы электродов: /, 3, 4, б—свободные; 2, 8-подогреватель; 5—Mo- 
дулятор; /-катод; А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


дианазон, частот. ГЦ. оке нина 5... 1000 

ускорение, м/с? (9)..... ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: | 

ускорение, мс” (@) « a+ cee eb os eee ee 350 (35) 

длительность ударов, мс............... 1... 80 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВОРХНее Значение «6 с: зола чань oe a SOS) 

нижнее значение......... а О Зов Ио 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
DOG We Gey оао оао 
Пониженное атмосферное давление Па (мм рт.ст.) 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 400 
Яркость свечения экрана, кд/м*, He менее........... <, 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более....... 0,05 
Разрешающая способность в центре, лин., не менее. .... 2000 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, He более............. 25 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 30 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 20 
Напряжение анода, В, океане ная 14000 
Напряжение накала, В. ; и уе. ee аьньы 6,3 
а с М ВЕ BS OP RS O27 oe 
0,33 
TOR QRONA, МИА коса пера OR ew we eS sere 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, He более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более........ у = 9 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Время послесвечения, с, не менее. ..... 2... 2. ee 10 
Время готовности, мин, не более. ............... 3 
Минимальная наработка, 4, не MeHee...........2.. 750 
Срок хранения, лет, не MeHee.............2.22.4. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее. ............. 1S 
Напряжение модуляции, В, He OoOIee. . . 2... eee ee ee fide 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 = by SE 
Напряжение анода, В........... 14000 12000... 16000 
Напряжение модулятора, В....... — —150...0 
Напряжение катод - подогреватель, В — —135... 100 
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45ЛМЬВ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36,5 мм и углом отклонения 90°. Экран круглый, сферичес- 
кой формы, диаметром 45 см. Цвет свечения желтый. Выводы штырь- 
ковые. Масса трубки не более 12 кг. 


5 9 Y 





Выводы электродов: /, б-свободные; 2, 8- подогреватель; 3- управ- 
ляющий; 4—фокусирующий; 5- модулятор; 7-катод; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
MMAMASON частот, ГЦ: eee eee es 1... 200 
ускорение, м/с? (9)........ ee . 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: | 


VORODCMRC, Ека 150 (15) 

длительность ударов, MC......... ое и. | 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BGDAHOG ЗНАЧЕНЫЕ пы ew eR ee ew RS 358 (85) 

НЕКИЕ ЗНАЧЕНИЕ... ke ee ws 213(— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

Re Е © Об, sare: ee ee Gee A SR eRe eo | 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294 198 (3) 
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Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее........ 400 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее.......... 300 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0,05 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более....... 0,8 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более............. 30 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 80... 30 
Напряжение электрода ускоряющего, В, He более...... 400 
Напряжение модуляции, В, не более. .... ыы а ТО 20 
PIQUOSMEMME SHOT. В: ое ра ани 16000 
Напряжение накала, В....... и ar ee eer ee _ 6,3 
о ооо р срока O2T eax 
0,33 
Ток анода, MRA, He более 2. ee a als 25 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Емкость электрод ускоряющий - все электроды, пФ, не 
и Е 66-8 Sie ere) EF eS 10 
Время послесвечения, с, не более. . 2. 2. ee 4. 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 2500 
Срок хранения, лет, не менее.................. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. ............. 180 

Ширина сфокусированной линии, MM, He более........... ] 

Напряжение модуляции, В, не более. ..... еее... 26 
L, МКА Модуляционная характеристика 1, (U,,,,) 


Зависимость запирающего напряжения U,, 
от напряжения ускоряющего электрода и, 
(заштрихованный участок — рабочий диапазон) 


Osan ’ B 


ВР ——__eomge| | 
-60 < АА 
< 
4 о ва ОСИ EET TA 
Ung, 8 -40 -20 0 250 39 450 550 650 Uy, В 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 37 eve OP 
Напряжение электрода фокусирующе- 
ОВ аа Ва — —100... 600 
Напряжение анода, В........... 16000 14000... 18000 
Напряжение модулятора, В....... — —150...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
3 а See wey wid Gee aa ee Sere 400 300 ... 500 
Напряжение катод - подогреватель, В 0 —135... 100 


45ЛМ6В 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
магнитными фокусировкой и отклонением луча для отображения знако- 
графической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм и углом отклонения 90°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 45 см. Цвет свечения белый. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 12 кг. 





Выводы электродов: /, 4, б-свободные; 2, 8- подогреватель; 3- уско- 
ряющий; 5-модулятор: 7-катод; А-анод. 


P72 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, Гц ии. 

ускорение, м/с? (g)......... 04. 
Многократные ударные eee 

ускорение, м/с“ (g) . 

длительность ударов, мс... 
Температура окружающей ред, к | © 

верхнее значение 

нижнее значение у 
м влажность воздуха. при температуре 
SUS Е № yb, oS so: 2 ye Oh a: 
Пониженное о давление, Па (мм рт. ст. У 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения экрана, кд/м“, не менее . 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 


1... 200 
50 (5) 


150 (15) 
ор. | 


358 (85) 
213 (—60) 


98 
53 200 (400) 
294 198 (3) 


400 
110 
0,1 

0,35 


Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана, мм, не более . 


2 


Напряжение модулятора запирающее acpienaperntine): B 90... 30 


Напряжение электрода ускоряющего, В, He более. 
Напряжение модуляции, В, не более. . 
Напряжение анода, В. 

Напряжение накала, В. 

Ток накала, А... 


Ток анода, мкА. 


500 

30 
14000 
6,3 

af 
0,33 


Ток утечки в цепи электрода ускоряющего, мед, не Сылва 30 


Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более . 

Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более .. 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более . 

Емкость модулятор — все электроды, пФ, не более. . 
Емкость электрод ускоряющий- все электроды, пФ, 
CORE. & ack ee 4 о 

Время послесвечения, с, не менее .. 

Время готовности, мин, не более... 

Минимальная наработка, 4, не менее . 

Срок хранения, лет, не менее . 


не 


2 
2500 
12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее . 


Ширина сфокусированной линии, мм, не более. ..... 


Напряжение модуляции, В, не более . 


77 
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Uron 8 -20 0 


Osan , B 


-80 
YSNMEB Е" 
OLLIE 


250 300 450 59 бк, B 


= 


LLL 












-60 





-40 


Зависимость запирающего напряжения U,,, 
от напряжения ускоряющего электрода U,., 
(заштрихованный участок - рабочий диапазон) 


Модуляционная характеристика J ,(U,,,,) 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы — 


Напряжение накала, В.. 
Напряжение анода, В... 
Напряжение модулятора, 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Shi ca ha 6,3 re © 
sks te a Gm аа 14000 12000 ... 16000 
eae kG oe — —150...0 


Напряжение электрода ускоряющего, 


ее 400... 500 300... 700 


Напряжение катод - подогреватель, В 0 —135...0 


45ЛМ7Д 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 


отображения знаковой и 


радиолокационной информации. 


Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, алюминированный, диаметром 45 см. Цвет свечения зеленый. 
Выводы гибкие. Масса трубки не более 12 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ... ие... 1... 600 

ускорение, м/с? (9)....... ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

эскореные, M/C” (1) 5. aod oie eA a a eh ee ete 150 (15) 

длительность ударов, мс................ д учь 40 
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Акустические шумы: 


ПИКЕ ЧТО. ГИ ока BO 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение .. зи... ole ана aise ва 358 (85) 

МИСС ЗНаЧеЕМИе. „уе ныть в ES 213(—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
TS АК ® И. ea we ee HR Ae SR 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. )... 26600(200) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294 198 (3) 
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D400 





Выводы электродов: /-модулятор; 2, 4- подогреватель; 3-катод; 
5-анод первый; б-анод второй; 7-фокусирующий; [-анод третий. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. ........ 400 
Яркость свечения, экрана, кд/м?, не менее. ......... 70 
Яркость паразитного свечения, кд/М?, не более....... 0,5 
Ширина фокусированной линии, мм, не более: : 

Фо у. ЕЕ Е 0,3 

т. Е wk we 0,35 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более.............. 2 Be 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 80... 30 
Напряжение электрода фокусирующего, В, не более: 


DIMI pC SRNENA 6 ok io be we Se NE Oe eS re Ee ewe 300 ... 700 

HO К ЭНДИ. kc ae ee ee be ea eae oF 765 
Напряжение модуляции, В, He более............. 30 
Напряжение анода Mepporo,B................4. 1000 
Напряжение анода второго, B...............4. 2000 
Напряжение анода TpeTpero,B..............0.4. 14000 
Напряжение вакала, В..... cee 6,3 
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WOR FOR Pin Oe se ce BG ee eS AHA HERES KEES 0.27 ... 0.7 


TOS ори: “MEA оао ева Кг: 190 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 100 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 10 
Емкость катод -— все электроды, пФ, не более......... 15 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 15 
Емкость электрод фокусирующий - все электроды, пФ, не 
р ane wo, ина a 15 
Время послесвечения, с, не менее. .............. 10 
Время готовности, мин, не более............... 2 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 1000 
Срок хранения, лет, це менее, еее. нана 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 


В и м ЕЕ eds Е а 0,35 

т. т Е р 0,4 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В..... 100 
Напряжение модуляции, В, не более. ............... -. 40 


YINM74 






КР cen ВИН 





90 р 
я НОВИН (7 ЗН a 
р В a ae ЗЕ 
20 
В ~FO -20 -10 0 YOO 440 480 920 А, им 
Зависимость тока анода (/) и Спектр излучения экрана 5) (A) 
тока катода (2) от напряжения 
на  модуляторе U,,, при 


U,, =1кВи U,, = 28 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 6,0... 6.6 
Напряжение анода первого, В..... 1000 800... 2000 
Напряжение анода второго, В..... 2000 1800... 2500 
Напряжение анода третьего, В..... 14000 12000... 15500 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ ~ О... 125 
Напряжение катод - подогреватель, В — + 100 
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45ЛМЭУ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической и аналоговой информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 37 MM и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 44,7 см. Цвет свечения - светло-зеленый. Выводы 
гибкие, компаундированные. Масса трубки не более 11 кг. 
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Выводы электродов: /, 14- подогреватель; 2-—катод; 5-- ускоряющий; 
7—подфокусирующий; 9-фокусирующий; [/-модулятор: А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
повназон: частот. ГИ, оон |... 500 
ускорение, м/с* (0): .'; тенора ини 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение. Mic” (0... Ес ee ee йы 150 (15) 
длительность ударов, мс. ............... 2..2 
Акустические шумы: 
диапазон частот; ГИ, ен и 50... 10000 
‚ уровень звукового давления, дБ........... 130 


12-5039 vs 


Температура окружающей среды, К (°C): | 
ВНЕ ЗВОНИ. еек 243 (70) 


НИЖНЕЕ: Значение ‚оке 213(—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
сфер ых и Е 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 53200 (400) 

Основные данные 

Диаметр рабочей части экрана, мм. не более....... 400 
Яркость свечения, кд/м”, не менее: 

BBO 3.6 ka 6 ee DS wR A ES RR OR 240 

я 3. 6% a5 ke ae are Re Ae ae 180 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более..... 0,3 


Неравномерность яркости свечения экрана, %, не более 15 
Положение неотклоненного пятна относительно ‘ 
геометрического центра экрана, MM, не более...... 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 

В 


И Е ЕЕ ... 40 
Напряжение электрода фокусирующего, В........ 3000... 5000 
Напряжение электрода подфокусирующего, В...... 30... 500 
Напряжение модуляции, В, не более............ 35 
Напряжение: инода, В, к......... у ee 18 000 
Напряжение накала, В....... еее. 6,3 
LOR БАИЯ: Пек Re OCS ae we 8) Deel nes VS 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более. ... 20 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более...... 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, He более....... 22 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ... 32 
Время послесвечения ...... ee ee ee Короткое 
Время готовности, мин, не более.............. l 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 2000 
Срок хранения, лет, не менее................ 15 

Ly, кд/м" Ly, кд/м? 






Г №. 
TP 
ГГ % 


9 10 v,,,, ММС 


зап ’” 


4IMMGY 








0 9 Я 10 “160 Ly, WKA 


Зависимость яркости свечения 

линии L, от тока анода I, 

(заштрихованный участок - pa- 
бочий диапазон) 
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Зависимость яркости свечения 

линии |, от скорости записи U,,, 

(заштрихованный участок- ра- 
бочий диапазон) 


Зависимость тока анода [, OT 

напряжения на модуляторе И 

(заштрихованный участок — pa- 
бочий диапазон) 





Uo » 8-40-90 -20-10 0 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не мене ............ 170 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более ........ 0,35 
Напряжение модуляции, В, не более .............. 45 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В...... 6,3 Г ак 6 
Напряжение анода, В....... 18 000 17000... 20000 
Напряжение модулятора, В... — —150... —10 
Напряжение электрода ускоряю- 
оао hs 4 Kh oe oe Eo ed 500 450 ... 550 
Напряжение — катод-подогрева- | 
1b, алекс — — 135... 100 
Напряжение электрода фокуси- 
РУЮЩЕГО. В она 3000... 5000 2500... 5100 
Напряжение электрода подфоку- 
CHOVIOMIETO, Вирусы 39... 200 25... 600 


47ЛМлВ 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
регистрации электрических процессов путем визуального наблюдения. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 28 мм. Экран прямоугольный, сферической формы, алюми- 
нированный, диагональю 483 мм. Цвет свечения желтый. Выводы 
штырьковые. Масса трубки не более 10 кг. 


12° Me 


442 





Выводы электродов: J, 8-подо- 
греватель; 2, б-модулятор; 3-— 
ускоряющий; 4-—фокусирующий; 
7—катод: А-анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, (Ги. роет кана 50 
УСНОРЕНИЕ $00" (9) ое 25 (2,5) 
Температура окружающей среды, К (°С): 
ВЕРХНЕЕ ЭНЯЧЕНИЯ с, роль 358 (85) 
НУНС: ЗНЗЧЕНИЕ i WL ке ое ор аа 213 (- 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
DOS NA): ew. so 4k РЕ ES RS 98 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не бое уу, 306 x 384 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее........ 100 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более..... 0,5 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

ИНЕТЕ ОЕ с, fh aos аа 550 

WA Краю. Е, а ен a 500 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
Г Е СТ АР И Pat AAR SS 80... 30 
Напряжение электрода фокусирующего, В........ 0... 400 
Напряжение модуляции, В, He более........... 25 
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Напряжение .anona, B.. . Ру: . ee RARE 3 16000 


Напряжение ибкала,. В... ,. ое сео ча 6,3 

Ток някала, Аз... И ЕЕ 0,27... 0,33 
Ток утечки катод- подогреватель, мкА, не более... SO 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более ..... 5 

Время послесвечения, с, не менее............ . 4 

Время готовности, мин, не более............. 2 
Минимальная наработка, 4, He менее........... 1000 

Срок хранения, лет, не менее............... 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............ 60 
Напряжение модуляции, В, не более............... 32 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно . 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 ay) 3440 
Напряжение анода, В......... 14000 12000... 16000 
Напряжение модулятора, В..... — — 150 ...0 
Напряжение электрода ускоряю- 
о С м 375 200... 550 
Напряжение катод - подогрева- 
TONG. И к eRe ORS -— — 300... 125 
Напряжение электрода фокусирую- 
ВОС. ооо лата ран — — 550... 1100 


60JIM16, 60/1M1B 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 57°. Экран круглый, плоский, 
алюминированный, диаметром 60 см. Цвет свечения: 60 ЛМТБ - белый, 
60ЛМ1В - желто-зеленый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 
30 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, [Tm ................ |... 200 

ускорение, м/с? (9)....... ее... 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

‘ускорение, мд^., (0) i... oie wee 8 ae ee es ws 150 (15) 

длительность ударов, мс............... А 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение‘. „|. а. неро Peace 6 te 358 (85) 

нижнее значение... еее ен а 213 (— 60) 
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Относительная влажность воздуха при температуре 
РЗ. le 0 ee: eck & a em ke Sw р 
Пониженное атмосферное давление, Па 


ПО ео ро аа ль 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 
т oS ie eae  E Ge 196 132 (2) 


12 361 5 A 





Выводы электродов: /, /4 -подогреватель; 2-катод; 3, 6, 11- 
модулятор; 5-анод первый; 9—фокусирующий; /2-вырезывающий; 
[3 —ускоряющий; А-анод второй. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее .... 520 
Яркость свечения экрана, кд/м“, не менее: 

ВЫ, ооо ола ев 100 

СТ УЗ ce ee nee a) Be ES RS Se ee a 50 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, He более... 0,05 
Ширина сфокусированной линии, не более: 

НЕ реа ое ее 0,3 

BERANE: Е a Glew, Om eA а aa YS 0,45 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более ..... 25 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
BOOK EE ЕЕ ОИ И 90... 30 
Напряжение электрода фокусирующего, В...... 300... 1500 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более 500 
Напряжение модуляции, В, не более......... 30 
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Напряжение анода, В, He более............ 15000 





Напряжение накала, В....... еек 6,3 
Напряжение электрода вырезывающего, В, 
от к, Е Е RES Sw ee ee 500 
ТОК Ва. А рока ка ем 9,21.... 9.33 
Ток анода, мкА, He более................ 50 
Ток спирали, мкА, He более.............. 200 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, 
He ООП ооо кан ее GS Se 20 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, He более.... 10 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более.... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, 
RO Oe oie И ak eae ve Ил 10 
Время послесвечения, с, не менее: 
СЗТ, И О 5 oe we ee eS 0,1 
В goatee me A oie A a. ао Bo Ste aE 10 
Время готовности, мин, He более........... 2 
Минимальная наработка, 4, не менее ......... 1500 
Срок хранения, лет, не менее............. 12 
[у ^д/м? L3, кд/м? 
900 
500 
400 
200 900 
200 
100 
100 
0 00 200 3001 , KA DQ 10 204,94А 
Зависимость яркости свечения Зависимость яркости свечения: 
экрана L, от тока анода I, экрана [. от тока луча анода Г, 
4, KA 


GONMIE, ОДМУВ 


Модуляционная характеристика 


А мод ) 





Uno, 8 -40 -80 -20-10 @ 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


OFLA AES или ааа а ан 70 

ТВ: за ооо 35 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........ 0,1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

в Центре..... И Тр 0,45 

На оо барьеры 0,7 
Напряжение модуляции, В, не более ............... 40 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номинальный Предельно 
допустимый 
Напряжение накала, В........ 6,3 9,7 «nn 6:9 
Напряжение анода, В......... 15000 14000... 18000 
Напряжение модулятора, В..... — —100... 0 
Напряжение электрода ускоряюще- 
О В въ 500 300 .. 600 
Напряжение катод-подогрева- 
ТОЛЬ: (OF kana а рак К а 0 — 135... 125 
Напряжение электрода фокусирую- 
Е. ое ие ед — 200... 2500 


61JIM2U, 61лЛМ2Э 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 28,5 мм и углом отклонения 100°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, алюминированный, диагональю 61 см. Цвет све- 
чения: 61ЛМ2И -зеленый, 61ЛМ2Э- желтый. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 15 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Tm.............24. |1... 200 
ускорение; м/с” (g).. 6.6 6.56 be . 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9)....... biol sok, We Bo ode 150 (15) 
‘длительность ударов, MC.............. р AO 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение .....:.... et tes 358 (85) 
ЩИЖНОе Значение... ль нения. 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температу- 
И ОЕ ое саме 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм 
| № eo Pha eS Oe И 53 200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 
ЕЕ С Вых пеар 147 099 (1,5) 
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> Выводы лент одов: J, 8-—подо- 
греватель; 2, б-модулятор; 3-— 
ускоряющий; 4-фокусирующий; 


¥ 5-— 
A анод. 


Основные данные 


Размер -рабочей части экрана, мм, не менее 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не более 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

в центре 

на краю 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
BP YF. Di) hee СО И еее ЧР 
Напряжение электрода фокусирующего, В, не более .. 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более ... 
Напряжение модуляции, В, не более 
Напряжение анода, В, не более 
Напряжение накала, В 
Ток накала, А 
Ток анода, мкА 
Ток утечки анод-модулятор, мкА, не более 
Ток утечки катод-—подогреватель, мкА, не более .... 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более 
Время послесвечения 


О В ООО ОК ОИК ОВОС ЗОО ООО ООО ООО ООО ЗОО ООО ООО ЗОО ОИК ЗОО ОИК, ЗОО ЗОО ЗОО ЗОО ООО ЗОО ЗС 


ae | 


oe © 8 © © 8 eel 


О ey 


*_ © 8© 8 @ @ 


свободный: 7- 


катод: А- 


481 х 375 
400 


1000 
800 


30 


Короткое 
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Время готовности, мин, He более............. 2 
Минимальная наработка, ч, не менее........... 2000 
Срок хранения, лет, не менее............... 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............ 32 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
В оскол рева oe eee RES 800 
Мо: РР a Be TE EEE RK ERE 640 
Напряжение модуляции, В, He более............... 45 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номинальный Предельно 
допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 59 can OY 
Напряжение анода, В......... 14000 13000... 16000 
Напряжение модулятора, B..... — 100 —150...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
Bo Sciam, ао Зла bas ay ый 400 200 ... 800 
Напряжение электрода фокусирую- 


GTO, орка ра ака 0 — 500 ... 100 


61лмзи 


Монохромная электронно-лучевая индикаторная трубка с электро- 
статической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения знакографической информации. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 37,5 мм, углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, алюминированный, диагональю 60 см. Цвет све- 
чения зеленый. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 15 кг. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц... еее. |... 80 
ускорение, M/e* (Gg) ие. ила eee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
VERONORMR: МА 4) aise ok we Rye ew RH eS 150 (15) 
длительность ударов, мс.............. ince =. 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение...... ОЕ 358 (85) 
нижнее значение........ 2... ee 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
S06 Ie Е eh SOR Е ре 98 
Пониженное атмосферное давление, Па 
ПМ паек ея фа 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 
(OPC). О аа 196 132 (2) 


186 


996 


940 











Выводы электродов: /, б-модулятор; 2, 3-—подогреватель; 4- катод; 
5—ускоряющий; 7, 8—свободные; 9-фокусирующий; А-анод. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее....... 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........ 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более..... 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
тт О Е 
НЯ КРЮ bs ee dk ооо 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, не боле ......... 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
Напряжение электрода фокусирующего, В, не более .. 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более ... 
Напряжение модуляции, В, не более........... 
Напряжение анода, В....... еее... 
Напряжение накала, B...... еее еее. 
ао. И a ee ee ee EA AR A Rw 


280 x 510 
120 
30 


0,5 
0,6 


20 


100 ... 30 
400 ... 600 
50 

50 

15 000 


025... 0.4 
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Ток анода, мкА, не боле ..............22.4- 180 


SO CUMDAT, RO ооо а она а 100 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, He более.... 100 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более...... 10 
Время готовности, мин, не более............. и. 

Минимальная наработка, 4, не менее........... 750 
Срок хранения, лет, не менее............... 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее........ ips ache ie 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более: 

BF Е и Е ри лоу 0,6 

НА КРАН од аи оу 0,7 

Напряжение модуляции, В, не более ............... 55 
/, МКА р. мм 


МИ НН 08 





0 100 200 


Urn 8 90 0 0 Iy, НА 
Модуляционные характеристики: Зависимость ширины линии б от 
!-ток катода; 2- ток анода тока анода I A При скорости 


записи 2,5 мм/мкс 
5, % 


РУЛИ 


Спектральная характеристика 
экрана S$) (A) 





400 450 300 590 600 650 А, ви 
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Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В......:..... 6,3 6,0... 6,6 
‚ Напряжение анода, кВ............ 15 ЧА В 
Напряжение модулятора, В......... — — 200'...0 
Напряжение катод-подогреватель, В... +100 150 


Черно-белые кинескопы 


27КЛБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатическими 
фокусировкой и отклонением луча для отображения телевизионной и 
знакографической информации в миниатюрных видеоконтрольных 
устройствах. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 23 MM и углом отклонения 55°. Экран прямоугольный, 
белого цвета свечения, диагональю 2 см. Выводы штырьковые. Macca 
прибора не более 0,035 кг. 


96 





Выводы электродов: /-анод; 3, 
4-—пластины отклоняющие, вре- 
> менные; “5, б-пластины откло- 
няющие сигнальные; 7-—фокуси- 
напоить рующий; 8, 9-подогреватель; 
10-катод; 11-модулятор; 2, 
8 11 7 ‘зд 12—свободные. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


дйапазон частот, DA... дз, еее АК! 

ускорение; ме? (4): еде ae we 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (9)........ ee 150 (15) 

длительность ударов, мс.............. 5 ....10 
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Акустические лшумы: 


диапазои частот, Гид, Аи... .. 50... 10000 
уровень звукового давления, дБ......... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 
Берне чение... еек 343 (70) 
нижнее значение. ..... ee 213 (+60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К{35°С), %, не боле ................ 98 
Пониженное атмосферное давление, Па 
AM с OT ne eA oS OES Fw CAS OER SS 53 200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 
(CON) Е 294 198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее ....... 8х 16 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........ 10 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, 

He BONG окр океана 20 
Число градаций яркости, отн.ед., не менее....... 8 
Удельная разрешающая способность, лин/мм, 

а ie A и OR ew eR ae a5 14 
Время послесвечёния . 2 ww ee ee ee Среднее 
Время готовности, мин, не более............. 0,5 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не менее...... 40 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более....... 2 
Чувствительность к отклонению сигнальной системы, 

MM/B. М МЕНЕЕ, ое oe ee eke 0,13 
Чувствительность к отклонению временной системы, | 

ММВ. Ве: МЕНЕЕ: „ых ирония ааа 0,13 
Нелинейность отклонения, %, не более......... 10 
Напряжение. модулятора запирающее (отрицательное), 

ee One а ме me alle hae ad tele м oe: Ee, 
Напряжение электрода фокусирующего, В, не более .. 215 .. 265 
Напряжение модуляции, В, не более........... 20 
Напряжение анода, В, не более.............. 60 
Напряжение накала, В....... еее. 6,3 

SOR HORANA М О Е a EE EE SOS S 0,68 ... 0,1 
Ток утечки катод-—подогреватель, мкА, He более .... 30 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более...... 5 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более...... 5 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 10 


Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более,,........ еее ее. 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более....... еее нее. р 
Емкость между одним из электродов сигнальной откло- 
няющей системы и всеми остальными электродами, пФ, 

ВО. БОЕ ое ори ри 7 
Емкость между одним из электродов временной откло- 
няющей системы и всеми остальными электродами, пФ, 


НЕ: ООВ т ара я 10 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 2000 
Срок. ЯРАНЕНИЯ, HOT eee CaS ad ow ьь 15 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............ 8 
Удельная разрешающая способность, лин/мм, не менее ..`. 14 
Напряжение модуляции, В, не более ............... 24 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 


НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В............ 6,3 5.41.09 
Напряжение катода (отрицательное), В 950 915... 980 
Напряжение анода, В............. 60 58,2 ...61,8 
Напряжение катод-подогреватель, В... — — 125 ...0 
Напряжение электрода фокусирующего, 

5, 6 cn ace de ра ER Re ка 230 AAD «00 BOD 
Ток катода средний, MKA.......... 15 15 


4ЛКЗБ - 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром. 
горловины 13мм и углом отклонения 55°. Экран плоский, прямо- 
угольный, алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 4 см. 
Выводы штырьковые. Масса прибора не более 0,031 кг. 





Выводы электродов: /-анод; 2-— 
свободный; 3-фокусирующий; 
4, 7—модулятор; 5, б-катод; 
А-анод. 





Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц...... Mand) оо а |... 80 

ускоренйе, м/с” (9)... ен. а _ 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: | 

убкорение; м/с” (9)... ce ee METERS 150 (15) 
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Относительная влажность воздуха при температуре 


308 К (35740), %, це более... а... ..... 98 
Пониженное атмосферное давление, Па 

(MVE BR TESS. обра OR ale ck eae еее ss 69 825 (525) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 
О Е CS 196 132 (2) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 9х 26 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........ 80 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, не более 25 
Число градаций яркости, отн.ед., не менее ....... 7 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

В. ПОТ ге. В. НЕ, 300 

В Е о ин поза ля 250 
Время послесвечения........ еее еее. Среднее 
Время готовности, мин, не более............. 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не менее ..... 40 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, не более.......... 5 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
Е сс НИЕ 40... 10 
Напряжение электрода фокусирующего, В, не более... 400... 600 
Напряжение модуляции, В, не более........... 10 
Напряжение анода, В, не более.............. 3000 
Напряжение вакала, В. (>... ее we 0,65 
о а 0.16’... 0.22 
Ток утечки анод-модулятор. MKA, не более ...... 10 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более ..... 6 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более ..... 5 
Емкость модулятор-все электроды, пФ, не более ... 10 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 1000 
COOK ЗОНЕ, ПЕ go 5 рае синева 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее......... сы М 
Напряжение модуляции, В, не более. .............. 12 


Номинальный и предельно допустимый. 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В........ 0,65 0,64 ... 0,7 
Напряжение анода, В......... 3000 2700... 3300 
Напряжение модулятора, В..... — —50...0 
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БЛКЛР 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электромагнитными 
фокусировкой и отклонением луча для отображения телевизионной и 
знакографической информации. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 22мм и углом отклонения 55°. Экран круглый, плоский, 
синего цвета свечения, диаметром 5 см. Выводы гибкие. Масса прибора 
не более 0,15 кг. 


190 270 





1 


Выводы электролов: J, 9- подо- 
греватель; 4 -модулятор; б-ка- 
TOA; А-—анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ... еее я 1... 200 
ускорение, м/с? (9):..... еее. 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9)... еее нее. 400 (40) 
длительность ударов, MC..............4.. й xen LO 
Температура окружающей среды, К (°C): 
верхнее значение . 2 6 ee евеиньи. 358 (85) 
НИЖНее SHAYCHHE „дс. кое а 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
305 K (30°C), №, Ве бОЛЕ6 ‚еее. 98 
Пониженное атмосферное давление, Па 
CE I О ОВ И Ge he we и" 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 
а И 294 198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее...... 45 
Яркость свечения пятна, кд/м”, не мене ........ 700 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, 

Be. GOS Е Е 15 
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Разрешающая способность (диаметр пятна). мкм, He 
менее: 


в центре... hea а ео 70 

по углам ..... В д оо Зое М аа: О 
Время послесвечения .... (eb eS bale .... Среднее 
“Время готовности, мин, не более....... 0,3 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более....... 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
В, Не ООВ осо as а в оо, ee, © 
Напряжение модуляции. В, не более... 0..0... 6 
Напряжение анода, В, не более .............. 10000 
Напряжение накала, В :.......... Са 
Ток накала, А...... сажа cam 9.27 42. 933 
Ток утечки катод-—подогреватель, мкА, не боле ... 30 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более...... 5 
Емкость катод-—все остальные электроды, пФ, не 
о о hw a4 8 2 eS ee ИО 
Емкость модулятор — все остальные ‚Электролы, пФ, 
HG: ПОЛЕ осы. Е ee 
Минимальная наработка, ч, не менее. .......... 750 
Срок хранения, weT..................... 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения пятна, кд/м?, не менее.... .. 100 
Разрешающая способность (диаметр name) B центре, мкм, 
He GOING креатина ee ee ee ee ee ee 30 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 


НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В ........... 6,3 Я о-в 
Напряжение анода, В ........... 10000 9000 ...11 000 
Напряжение модулятора, В. .. oo — 125... 10 
Напряжение катод-— подогреватель, в. — — 125 4.0 


6SIK3B 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 13мм и углом отклонения 55°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого свечения, диагональю 6 см. Выводы штырь- 
ковые. Масса прибора не более 0,07 кг. 
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#90 








Выводы электродов: /, 8-подо- 
греватель; 2- модулятор: 4-фо- 
8 кусирующий; 7-катод; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Ив ока 
ускорение, м/с? (9)...... 000 ee ee 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, m/c’ Ug) iw озера 
длительность ударов, мс................ 
Температура окружающей среды, К (°С): 
ворхнНес Значение . еее 
HUMES ЗНАЧЕНИЕ „ера вы 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 K (35°C), 3%, не боле уе сне we SS 
Пониженное атмосферное давление, Па ‘ 
В SE В Se ee Е 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 
(GEM od os eb ee een oes SH ae oo eee RS 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее....... 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........ 
Число градаций яркости, отн. ед.., не менее. ...... 
Яркость паразитного свечения, кд/м? ‚ не более..... 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

О ооо роет я 

В Е Е о оао 
Время послесвечения....... еее. 
Время готовности, мин, He более............. 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не менее...... 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более.......... 


13* 


20... 200 
75 (7,3) 
120 (12) 

. 80 
358 (85) 
213 (— 60) 
98 
1995 (15) 
196 132 (2) 
42,5 % 45,5 
40 
8 
0,05 
400 
300 
Среднее 
2 
40 
5 
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Напряжение модулятора запирающее А: 


В He OOS... i: xs р. "pen te 
Напряжение электрода фокусирующего. `В, не более .. 350 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более ... 300 
Напряжение модуляции, В, He более........... 5 
Напряжение анода, В, не более.............. 6000 

2 cel eins tet о ай. 
Ток накала, А’. неа пу. eed vee О 
Ток утечки анод модулятор, kA, не Gonee...... 3 

Ток утечки катод-подогреватель, мкА, He более.... 75 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более...... 5 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 500 
Срок хранения. Sess be os woe ke ewe eda cad № 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м, не менее. ............ 30 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
B: ЦТО: ооо окон OD 
HO. “NOAM дрон BA oe kOe фл в: OU 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 1,35 V2) ,.. 45 
Напряжение анода, B.......... 6000 5000 ... 7000 
Напряжение модулятора, В....... — 0... —50 
Напряжение электрода ускоряюще- 
PO, Bass tk aha Saavwawv ee нека 220 200 ... 400 
Напряжение катод - подогреватель, В. — —125...0 
Напряжение электрода фокусирующе- 
9. Пора теток О 0... 400 


6JIK5B, 6JIKSB-1 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электромагнитными 
фокусировкой и отклонением луча для отображения телевизионной и 
знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 13мм и углом отклонения 55°. Экран прямоугольный, 
плоский, алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 6 см. 
Выводы штырьковые. Масса прибора не более 0,09 кг. 


196 








Выводы электродов: /-ускоря- 
ющий; 2-фокусирующий; 3 - ка- 
тод; 4, 7—модулятор; 5, б-подо- 
греватель; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц 
ускорение, м/с? (4) 


М ногократные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с? (4) 
длительность ударов, мс 
Акустические шумы: 


диапазон частот. Гц 


уровень звукового давления. 


Температура окружающей среды, К (°C): 


верхнее значение 
нижнее значение 


ОО ey 


Относительная влажность воздуха при температу- 


ре 308 К (35°C), %, не более 


Пониженное атмосферное давление, Па, 


(мм рт. ст.) 


ОО ЗОО ОИК ЗОВИ ЗОВИ ООО ЗОО ЗАО ООО ООО ЗОВИ ЗОО ЗОО ЗОО ООО ЗОО ООО ЗОО ЗОВИ ЗОО ЗОО ЗОО ОИК ЗО 


Повышенное давление воздуха или газа, Па 


(кгс/см?) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее 


Неравномерность яркости свечения экрана, %, 


не более 


О a | 


ee eee ee ea 1... 1000 
ah ae Oe. Gable ah ey By et a we ake es 100 (10) 
a A sae barat ass he dk SME Bes tae Ae whe ta ad 400 (40) 
sie de a Was Bee es a 2... 10 
О de Bota os, te ta аа 50... 10000 
WH 6 a-s 4 & 4% 3 130 
358 (85) 
213 (— 60) 
oe die oe Gok cae A ce te 98 
1995 (15) 
294 198 (3) 
а а 30 x 40 
ла мова 40 
25 
ое 8 


197 


Разрешающая способность, лин., не менее: 


ВН iG eed 6 kK a 8 ee ee eee eo Я 

HO. WOM cs bo oe ee le eee ew BOM 
Время послесвечения .... ПЕ 6 
Время готовности, мин, не более..... Ligue oo 
Контраст крупных деталей, отн.ед., He MeHee .... 40 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, He более..... 8 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
HOC) Мое оо бокам ee ЕО 
Напряжение электрода фокусирующего, В...... 220... 320 
Напряжение электрода ускоряющего, В....... 250... 450 
Напряжение модуляции, В, He более......... 6,5 
Напряжение анода, В.................. 5000... 7000 
бы 
Ток накала, А.... оо ФР cae SS 
Ток утечки анод- модулятор, `мкА, не более . 5 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более... 50 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, He более.... 3 
Минимальная наработка, 4, не менее......... 600 
Срок хранения, лет окос ee we ee we 19 


Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............ 30 
Разрешающая способность, лин., не более: 
eee eae бо ори oe 
по углам..... ee ee ee ee ИИ 
Напряжение модуляции, В. не более... ............ 6,5 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 1,36 L 22 vce to 
Напряжение анода, В. ..... 6000 5000 ... 7000 
Напряжение модулятора, в. io —50...0 
Напряжение электрода ускоряюще- 
го, В. bra he heh eee ты ЗИ 250 ... 450 
Напряжение _ электрода фокусирую- 
Mere. ооо Ш 100... 400 
Ток накала, А 6 ssh acs can se Of O27 04 B38 


ЗЛКЗБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 13мм и углом отклонения 55°. Экран прямоугольный, 
плоский, алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 8 см. 
Выводы штырьковые. Масса прибора не более 0,12 кг. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Ty ...........2...2... 
ускорение, м/с” @).... еее ew o> 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9)...... еее... 
длительность ударов, мс.............. 
Температура окружающей среды, К (°С): 
ВЕРХНЕЕ Значение еее 
нижнее значение ....... ее. . 
Относительная влажность воздуха при температу- 
pe 308 K (35°C), Yo, He Более .. 4 pi waa wee ev RS 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм 
DEAT ЕР Е ООО т De Se ES ee Hee 8 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее...... 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, 
Ве ВЫ рае соот ры 
Число градаций яркости, отн.ед., не менее ..... 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более... 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
о РЕ AER 
MO SEAM, о сонно ча 
Время послесвечения....... еее еее. 
Время готовности, мин, не более........... 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не менее .... 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более ..... 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
OG, И OK de Slaw Wade ae & Bee мень 
Напряжение электрода фокусирующего, В...... 


|... 80 
50 (5) 

150 (15) 
5... 10 


343 (70) 
213 (— 60) 


98 
69825 (525) 


44 x 62 
120 


25 
8 
0,2 


450 

400 
Среднее 
3 


100 
12 


= 


a 


Выводы электродов: /-ускоря- 
ющий; 2-—фокусирующий; 3-ка- 
тод; 4, 7 модулятор; 5, б-подо- 
греватель; А-анод. 
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Напряжение электрода ускоряющего, В, He более . 400 


Напряжение модуляции, В, He более......... 12 
Напряжение анода, В, не более............ 8000 
Напряжение накала, В... еее. 1,36 

TOK тс Pe oes ee: be A RS ee SS O27 +5035 
Ток утечки анод-модулятор, MKA, He более..... 3 

Ток утечки катод-подогреватель,` мкА, He более . . 30 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более.... 5 

Емкость катод-все электроды, пФ, не более.... 8 


Емкость модулятор-все электроды, пФ, не более. 20 
Емкость анод-внешнее токопроводящее покрытие, 


InP, Е ПО a a Fa eS Ee раке 400 
Минимальная наработка, 4, не MeHee......... 2000 
СРОК ХОЯНеНиЯ, ЛОТ. ; океанов we 4 


Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее............ 80 
Напряжение модуляции, В, не более... 2... 15 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 1,36 Ань 9 
Напряжение анода, В......... 8000 7000 ... 9000 
Напряжение модулятора, В..... — —50...0 
Напряжение электрода ускоряюще- 
1 В Е Е 400 350... 450 
Напряжение электрода фокусирую- 
о > Е 250... 300 0... 400 
Ток анода, мкА ............ WW sas. 12 Be 


11ЛК1Б, 11ЛК2Б 


Электронно-лучевой . черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 13мм и углом отклонения 55°. Экран прямоугольный, 
плоский, алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 11 см. 
Выводы гибкие. Масса прибора не более 0,35 кг. 


Условия эксплуатации 


ПЛК1Б LIJIK26 
Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ....... 50 0.5... 2500 
ускорение, м/с? (4)........ 40 (4) 120 (12) 
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Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (9)........ -— 
длительность ударов, MC .... — 

Температура окружающей среды, 


К °С): 
верхнее значение......... 343 (70) 
нижнее значение......... 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха 

при температуре 308 К (35°C), %, 

а we x 8 eR we OR Se eH 98 
Пониженное атмосферное давление, 

Па (MM PILOT.) 6 sok we Rw Sek es — 
Повышенное давление воздуха или 

газа, Па (кгс/см^). ее... 196 132 (2) 


350 (35) 
Т.., 80 


373 (100) 
213 (— 60) 
98 


53200 (400) 


147 099 (1,5) 





6 
Выводы электродов: /- ycKops- А 
ющий; 2—фокусирующий; 3-ка- 
TOA; 4- модулятор; 5, б-подо- 
греватель; A -анод. 
Основные данные 
ИЛКБ ПИЛК2Б 
Режим А/Режим Б 

Размер рабочей части экрана, 
MM, HE МЕНЕЕ gs 54 4 2 ee as 84 x 66 84 x 66 
Яркость свечения экрана, кд/м”, 
He MOREE ооо окне 8 260 100/260 
Число градаций яркости, OTH. ед., 
HE “MCHEG. коек re 8 8 
Разрешающая способность, JIHH., 
не менее: 

B ЦЕНТр@ . cc is be ee we 550 450/550 

В УПА et ee Re RS 450 350/450 
Время послесвечения....... Среднее Среднее 
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Время готовности, мин, не 


ПОП: кои wh Е. 0,5 
Контраст крупных деталей, OTH. 
ед., не менее ............ 150 100 


Положение неотклоненного пят- 
на относительно геометрического 


центра экрана, мм, не более .. 16 12 
Напряжение модулятора запираю- 

щее (отрицательное), В...... №5... 35 Е: 
Напряжение электрода фокуси- 

рующего, В... Еее а. 0... 500 150... 350/150 ... 500 
Напряжение электрода ускоряю- 

mero, В, не более......... 300 300 © 
Напряжение модуляции, В, не 

DONG ооо накя 16 15/15 
Напряжение анода, В, не более . 9000 6000/9000 
Напряжение накала, В...... Lo 1,35 

‘DOR накала. Pi хака Г... ОТО... 0,31 
Ток утечки в цепи анода, мкА, 

Не GOT ры колы 3 3 

Ток утечки катод-—подогреватель, 

мкА, не более........... i 45 

Ток утечки катод-модулятор, 

мкА, не боле 6.4%... bw. 5 5 
Минимальная наработка, 4, не 

MGHEC 5: 5 x 6 8S ead ae Gi 1000 1200 
Срок хранения, лет........ 2 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
LIJIKIB LIJIK26 

Яркость свечения экрана, кд/м?, не 
р к ae 200 80 
Разрешающая способность, лин., не более: 

SCNT. ie ok 4 Se Ss eee os — 400 

NO: WHA 6 по ER — 300 
Напряжение модуляции, В, не более... 18 16 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно допустимый 


ee LIJIKIB ИЛК2Б 
Напряжение накала, B.... 1,35 lee eau de о. ИЕ 
Напряжение анода, В..... 6000 ... 7000 ... 5600 ... 

9000 11 000 11 000 

Напряжение электрода ускоря- 
ЕТО, Bose < caaeae des 300 200 ... 400 200... 400 
Напряжение электрода фокуси- 
ВУЮЩЕГО, Be. cde ek es 400 О ... 500 0... 600 
Ток анода, мкА ........ — О = Пари 


202 


11ЛКА4Б, 11ЛКЬБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 13мм и углом отклонения 55°. Экран прямоугольный, 
плоский, алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 11 см. 
Выводы в 11ЛК4Б штырьковые, в 11 ЛК5Б гибкие. Масса прибора не 
более 0,35 кг. 


150 180 





Вывохы электродов: /-ускоря- 
ющий; 2-—фокусирующий; 3-ка- 
топ; 4-— модулятор; 5, б-подо- 
греватель; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон НАСТОТ. ТП 6s 0% <6 4 a 2 eee ке |... 2000 
ускорение, M/C? (9)...... ее... 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, M/c* (9)....... нь... 400 (40) 
Bev 


длительность ударов, MC .......... ны 
Акустические шумы: 


ДИВНаЗОН wacrorT, ТИ рокера ws 5... 10000 
уровень звукового давления, дБ......... 140 — 
Температура окружающей среды, К (°С): 
ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ сес 358 (85) 
нижнее значение ........ еее еее. 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 № (GSC), %. He боле. «ww ws Se Re ee es 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст): 
PINE ОА РО ИИ 53 200 (400) 
EIJIRSB ok acess ee UR ee ES ek ON ee 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 
р О О Se Se > a eR eR 294 198 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее..... 66 x 83 
Яркость свечения экрана (в зависимости от aHOJHO- | 
го напряжения), кд/м”, He менее............ 80... 200 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, 
ИЕ СУ М м eS eet Ee в. | ЗВ” 
Число градаций яркости, отн.ед., не менее ..... 8 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
Г 2:66 see ee Ss Se eRe we eS 450 ... 550 
По ap gg: Ba прак 350... 450 
Время послесвечения ...... еее еее. Среднее 
Время готовности. мин. не более ........... 0,5 
Детальный контраст, отн.ед., не менее ....... 20 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более..... 12 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
HOO)... В, не ОбОЛее . еее ка 40... 15 
Напряжение электрода фокусирующего, В...... 300 ... 600 
Напряжение электрода ускоряющего, В, He более . 400 
Напряжение модуляции, В, не более......... 20 
Напряжение анода, В...... еее... 6000 ... 9000 
Напряжение накала, В... ... еее. 1,36 
WOR ВАЛА, Pin кре ие жа 9.27 „9 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более .. 20 
Ток утечки катод-модулятор, MKA, He более.... 5 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более.... 8 
Емкость модулятор-все электроды, пФ, не более . 20 
Минимальная наработка, 4, не менее ......... 2000 
СРОК XPGQHEBUE, ЛОТ: ера рая ашан 15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения экрана (в зависимости от анодно- 
го напряжения), кд/м”, не менее.............. 60... 150 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
скин, 62 6 И 400 ... 500 
TO? Se on, Gres i eo ee eee Sa a eS 300 ... 400 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номинальный Предельно 


допустимый 
Напряжение накала, В........ 1,36 9 
Напряжение анода, В......... 6000... 9000 5400... 10000 
Напряжение модулятора, В..... — — 80 
Напряжение электрода ускоряюще- 
ПО В а А 400 300... 500 
Напряжение катод-подогрева- 
TO Ae & ed иж аа — — 80 
Напряжение электрода фокусирующе- 
OEE. р we, ee BES ae ws G 450 300 ... 600 
Ток луча средний, мкА....... 45 | 45 
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1ТЗЛКЛБ. 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электромагнитными 
фокусировкой и отклонением луча для отображения телевизионной и 


знакографической информации. 


Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 35 мм и углом отклонения 55°. Экран круглый, сферический, 
белого цвета свечения, диаметром 13 см. Выводы штырьковые. Масса 


прибора не более 0,57 кг. 


ЗЛА 


974 





A 
26 4 | 
8 


Выводы электродов: /, 3, 5, 7- свободные; 2, 8- подогреватель; 4—Mo- 


дулятор; б-катод; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, Гц. 

ускорение, м/с? (9). 
Температура окружающей срелы, к С с 

верхнее значение . фея 

нижнее значение .. 
Относительная влажность воздуха при температуре 
298 К (235°C), %, не более...... 2 ties te 
Повышенное давление воздуха или газа, Па. 
(кгс/см?) . МЕР 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения экрана, кд/м’, не менее . 
Число градаций яркости, стн.ед., не менее: 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

в центре .. 

по углам .. 4 
Время послесвечения .. а 
Контраст крупных деталей, отн. ед. не менее 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, не более .. 


20... 200 
50 (5) 


343 (70) 
213 (— 60) 


98 


_297 198 (3) 


80 x 80 
32 


ря 


625 


550 


Среднее 
30 
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Напряжение © модулятора | eau ae (отрицатель- 


ное), B.... ле ‹ 5... 100 
Напряжение модуляции, В, не более....... ржа. 20 
Напряжение анода, В, не более .............. 6000 
Напряжение накала, B........ леч о ВВ 

ТОЖ GARARG Ss ое анаа ds te sear te 96 ал. Boe 2 0,47 ... 0.6 
Минимальная наработка, ч, не менее..... ae on В 

Срок хранения, лет.......... oe Е 


‚ Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 

Разрешающая способность, лин., не более: 
В WOR реале Е И. 
ВО ЗЫ рол ERE SSE EA SS OV 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно. 


НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. being ee Mee Я aa 0 
Напряжение анода, В. He . Gonee.. — 8000 
Ток луча максимальный, мкА, не более. — 100 


13лк2Б, 1ЗЛКЗБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электромагнитными 
фокусировкой и отклонением луча для отображения телевизионной и 
знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 22 см и углом отклонения 43°. Экран круглый алюминиро- 
ванный, белого цвета свечения, диаметром 13 см. Выводы штырьковые. 
Масса прибора не более 0,55 кг. 





Выводы электродов: /, 5, 9-свободный; 2, 7- подогреватель; 3, 4, 
8—модулятор; б-катод; А-анод. 


206 


Условия эксплуатации 


13ЗЛК2Б 1ЗЛКЗБ 
Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, lm ........... 1... 200 Т хе, ZO 
ускорение, м/с? (4)............ 50 (5) 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (4)............ 400 (40) 400 (40) 
длительность ударов, MC........ S20 IO 2... 10 
Температура окружающей среды, К (°C): 
верхнее значение. „(ука 358 (85) 358 (85) 
нижнее значение ............. 213 (—60) 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при тем- 
пературе 308 К (35°C), %, не более .... 98 98. 
Пониженное атмосферное давление, Па 
CME ВЕ Голон et DAES SO 8412 (64) 53 200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, 
Ва: (PCCM) oe oe She eh eS bes 297 198 (3) 297198 (3) 
Основные данные 
13ЗЛК2Б 1ЗЛКЗБ 
Размер рабочей части экрана, мм, 
He MEHES сроков 85 x 85 75 x 100 
Яркость свечения экрана, кд/м”, 
ПЕ, ОН сока вы ь на 35 35 
Число градаций яркости, отн. ед.., 
HO МВ оон KS 8 8 
Яркость паразитного свечения, 
кд/м?, не более............ 0,05 0,05 
Разрешающая способность, лин., не 
менее: 
В WOHES a4. « oe ee wR ROS 625 900 
ПО ЗЕМ оао 250 .. 700: 
Время послесвечения......... Среднее Среднее 
Время готовности, мин, не более. | Е. 
Контраст крупных деталей, OTH. ед., 
с. =: 6 vo ae we oe RR ao 25 
Положение неотклоненного пятна 
относительно геометрического цент- 
ра экрана, MM, не более....... 10 10 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В.......... 70... 40 120... 60 
Напряжение модуляции, В, не 
Е RS RES DS 25 20 
Напряжение анода, В......... 3500 ... 4500 9000... 11000 
Напряжение накала, В........ Ot ana OY Bud 84. 9 
Ток накала А... vtec Bt! 6 ace 0,35 ... 0,45 0,35 ... 0,45 
Ток утечки в цепи анода, мкА, 
Не Оле родина 10 10 
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Ток утечки катод-—подогреватель, 


мкА, He более............. 30 30 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, 

He: ВОО ооо 10 10 
Емкость катод-все электроды, пФ, 

HG: GWEC есь но Е. 7 
Емкость модулятор-все электроды, 

ПФ, не более.............. 7 7 
Минимальная наработка, 4, не 

НЕЕ 6° bn ey ho Gi OR ee 1500 1500 
Срок хранения, лет.......... 12 [2 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


1ЗЛК2Б 13JIK3b 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не 
ИЕ ооо рана BK 28 28 
Разрешающая способность, лин., не более: 
B ЦВЕ cco Se eR SOK EAE ESS 625 900 
ПО: УЛ ор ee ® Ser Ss 550 700 
Напряжение модуляции, В, He более... 25 20 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номи- Предельно 
нальный допустимый 
1ЗЛК2Б 13ЛКЗБ 13ЛК2Б 13ЛКЗБ 
Напряжение накала, В.... 6,3. 6,3 Syl ake. РГ vem Oe 
Напряжение анода, В..... 4000 _ 10000 `` 3500... 9000... 
| ... 4500 ... 11000 
Напряжение модулятора запи- 
рающее (отрицательное), В. 70... 40 120... 70...40 120... 60 
... 60 
Напряжение модуляции, В.. 25 20 25 20 
Ток накала, А......... 0,4 0,4 055... 9... 
cue OFS 4. . 0.45 
Ток анода, мкА, He более 75 20 75 20 


16J1K1B, 16ЛК2Б 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение—в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 13мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 16 см. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 0,55 кг. 
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49 3 7 7 


6 т £ 
Выводы электродов: /-ускоряющий; 2-—фокусирующий; 3-—катод; 4, 
7 модулятор; 5, б- подогреватель; А-анод. 
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Условия эксплуатации 
16ЛКТБ 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Tu ....... 10... 70 
ускорение, м/с? (9)........ 30 (3) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (9)........ 80 (8) 
длительность ударов, Mc.... 5... 10 
Акустические шумы: 
диапазон частот, ГЦ....... —- 
уровень звукового давле- 
НИЙ: NEP рана ааа — 
Температура окружающей среды. 
К (°C): 
верхнее значение......... 343 (70) 
нижнее значение......... 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха 
при температуре 308 К (35°C), %, 
с о «cg. fa nk eS oO GA RD 98 
Пониженное атмосферное давление, 
L114 (MM DTT А О 
Повышенное давление воздуха или 
газа, Па (кгс/см)... 148 599 (1,5) 


OQ 


Основные данные 


16ЛК2Б 


| a5 2000 
200 (20) 


400 (40) 
2... 10 


50... 10000 
150 

373 (100) 

213 (— 60) 

98 
1.33.10--007°) 
247 665 (2,5) 


16ЛКТБ 16ЛК2Б 

Размер рабочей части экрана. мм. 
He NGHOS 9a Cee kOe we Re eRe SS 92 x 116 92 x 116 
Яркость свечения экрана, кд/м“. 
Ne. Мао ан 100 80... 150 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, 
не болве- пи, доке ры их ча wee 0,05 0.05 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

ЗИ ское О И Е OE 600 550 ... 600 

ro, сое cera 550 450 ... 550 
Время готовности, мин, He более..... ] 0,5 
Детальный контраст ............. 100 100 
Положение неотклоненного пятна относи- 
тельно геометрического центра экрана, 
RIM, HO OCG a. cee gee aS os ee, ка 15 12 
Напряжение модулятора запирающее (OT- 
рицательное), В, не более.......... 0... 35... 10 
Напряжение электрода фокусирующего, В, 
ор one} ae RES SK a es a 0... 450 450 
Напряжение электрода ускоряющего, В. 
He: (GONE ила оао 300 300 
Напряжение модуляции, В, не более... 15 15 

16 ЛКТБ 16ЛК2Б 

Напряжние анода, В. не более....... 9000 6000... 9000 
Напряжение накала, В............ 1,36 1,36 
TOW WARNE М ke ee 4 ee oo eS es 0,27... 0,33 0,27 «.. 0,33 
Ток утечки анод-модулятор, мкА, 
He: ОЕ а bie 4 eo poke ee te ES 3 3 


210 


Ток утечки катод-подогреватель, мкА, 


НО, HOMES skews иене дса hee. « bya ty 50 50 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, 

Не. БОЛЕЕ, 6 oe ke tote 8 Soe ма 5 5 
Ток анода, мкА, He более.......... 40 45 
Емкость катод -—все электроды, пФ, 

НО. ПО киа a 8 -— 
Емкость модулятор -все остальные элект- 

роды; иФ; не более......../. 1.0. 20 — 
Сопротивление внешнего проводящего 

‘покрытия, Ом, не более........... 1000 1000 
Минимальная наработка, ч, не менее... 1500 1500 
Срок хранения, лт........и:.... 2 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 
наработки 


16JIK1b 16ЛК2Б 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не 


МНЕ Se eae, He He hr, ма 80 60 ... 100 
Разрешающая способность, лин., не более: 

BEMIS « & oo 6 ee we ore ee RH A — 500 

ПО Е сео RR ae oe — 400 
Напряжение модуляции, В, не более... 20 16 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номинальный Предельно 
допустимый 
16ЛК1Б 16ЛК2Б 16ЛК1Б 16ЛК2Б 
Напряжение накала, В.... 1,36 1,36 а... 52... 
«и УВ 
Напряжение анода. В..... 9000 6000... 7000... 5600... 
... 9000 ... 11000... 11000 
Напряжение модулятора, В.. — — +50... -.— 50... 
er eer 
Напряжение Ha электроде уско- 
ряющем, В........... 300 300 200 cx... 250... 
... 450... 450 
Напряжение Ha электроде фо- 
кусирующем, В........ 450 450 0... 600 0... 600 
Ток анода, мкА ........ 40 45 50 50 


16лкКзЗБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации в условиях высокой 
внешней освешенности. 
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Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 19мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 16 см. Выводы 


штырьковые. Масса прибора не более 0,7 кг. 





3 
; 


Выводы электродов: J, 5 - моду- 
лятор; 2 - катод; 3, 4- подогрева- 


тель; б-ускоряющий; 7- фоку- 
£e 6 сирующий; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Tm................ 
ускорение, м/с? (9)................. 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее: значение .(.... еее. 
НИНОЙ! SHAMERNG ое 
Относительная влажность воздуха при температуре 
298 К (25° С): -%, не более елены 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 


оао Я Sc he oss ood LOG ee aa® % 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее..... 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее...... 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, 

НВ ВЕ рос ое 
Число градаций яркости, отн.ед., не менее ..... 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более... 
Разрешающая способность по полю экрана, лин.., 
ИО НОЕ о ца а ча: 
Время послесвечения ...:... еее еее. 
Контраст крупных деталей, отн. ед., не менее... 
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Кр SO 
50.1 (5) 
343 (70) 
213 (—60) 
98 

148 599 (1,5) 
98 x 145 
300 

25 

8 

0,1 

600 
Среднее 
150 


Положение неотклоненного пятна относительно гео- 


метрического центра экрана, MM, не более..... 12 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 

ное). В...... ИР. Е iy. (RE Е =. 
Напряжение электрода фокусирующего, В dose a 200 ... 600 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более . 300 
Напряжение модуляции, В, He более......... 20 
Напряжение анода, В, He более............ 14000 
Е о Boge р aS a aks eRe 

Ток накала, А. бой oa eevee 0... 9012 
Ток утечки катод - `анод, мкА, не боле ....... 7 

Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более... 30 

Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более.... 5 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более.... 10 


Емкость модулятор все электроды, пФ, не более. 25 
Емкость анод внешнее ROSES UES покрытие, 


пФ, не боле‘. ,.... ers eee .. 600. 
Минимальная наработка, Ч, не MeHee......... 1000 
Chok хранения, WET i уе! 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м”, He менее............ 210 
Напряжение модуляции, В, не более ............... 24 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 12,6 11,34 ... 13,86 
Напряжение анода, В. ee 14000 12600 ... 15400 
Напряжение модулятор (отрица- 
тельное), В .. scm isi agee == eee 
Напряжение электрода ‘ускоряюще- 
10 А о |. 250... 350 
Напряжение катод—подогрева- 
ВОЛЕ, | орон кы = — 100... 0 
Напряжение электрода фокусирующе- 
РО Bios av eee tact ооо снт МО BOO: Р.О 


16 ЛКЗБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатическими 
- фокусировкой и отклонением луча для отображения телевизионной и 
знакографической информации. 

Конструктивное исполнение ~B стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 13мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 16 см. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 0,55 кг. 


213 


190 





a3 4 f 


Выводы электродов: /-ускоряющий; '2-фокусирующий; 3- катод; 
4, 7- модулятор; 5, б- подогреватель; A -анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ДИаПаЗО GACTOT Ч ks wee ae 1.5, 88 
ускорение, м/с?‘ (g). 0. 2 ee ee 50 (5) 
Многократные ударные ‘нагрузки: 
ускорение, м/с? (g)..........0.000004 150 (15) 
длительность ударов, MC .............. |... OO 
Температура окружающей среды, К (°С): 
Обихное 3HRHOHHE ‚еее... 343 (70) 
нижнее значение... Se т... 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
296 К. (Ре); Ч. не более .. ое ee 98 
Пониженное атмосферное давление, Па 
(NE OT CED р CS eee о 69 825 (525) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 
Rb озна 196 132 (2) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее ..... 98 x 142 
Яркость свечения экрана, кд/м”. He менее...... 200 
Неравномерность яркости свечения экрана. %, 
ПО hes te de we Oe ee киота Zo 
Число градаций яркости, отн, ед., не менее....... 8 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более... 0,05 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

И оо ое ера 600 

И Е Ролан 550 
Время послеевечения,......... ee Среднее 
Время готовности, мин, не более........... 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не менее. ... 150 
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Положение неотклоненного пятна относительно гео- 


метрического центра экрана, MM, не более .... 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 

ное). В, не более...... ee lk ем, а 
Напряжение электрода фокусирующего. в. . 430... 630 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более. 400 
Напряжение модуляции, В, He более......... 20 
Напряжение анода, В. не более............ 10000 
о jen Ок 

Ток накала, А.:..... ео Weel tes Boo 
Ток утечки анод- ‘модулятор, ‘мкА. не более . 3 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более . . 50 

Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более . 5 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более . 8 

Емкость От — все электроды, пФ, не 

более oe 20. 
Емкость анод — внешнее токопроволящес покрытие, | 

пФ, не менее .... и сы SOU 
Минимальная наработка, ч, не менее...:..... « «3250 

СРОК Хранения, NET 616% Gee eG ee ee et ay 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............ 120 
Напряжение модуляции, В, не более............... 25 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 1,36 L 22st 1:9 
Напряжение анода, В. зас 10000 9000... 11000 
Напряжение модулятора, в. o> — 60 ....0 
Напряжение электрода ускоряюще- 
РО радона РО 360... 440 
Напряжение катод — подогрева- 
тель В... = —80...0 
i a электрода фокусирую- 
шего, В, И РВ ESS 532 OM 400 ... 700 
Ток анода, мкА . seats hs «3 Bo OD 60 


18/1K116 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электромагнитными 
фокусировкой и отклонением луча для отображения телевизионной и 
знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 35,75 мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 18 см. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 1.0 кг. 
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8 6 





Выводы электродов: /, 3, 5, 7 — свободные: 2, 8 — подогреватель; 4-мо- 
дулятор; б-катод, А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Di. као bw Ww See ee a4 |... 1000 
ускорение, м/с? (9)..... еее. 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (4)...... ее... .. 400 (40) 
длительность ударов, мс.............. 2 sae В 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение . с... еее еее и 358 (85) 
нижнее значение . у... ee ee 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
290 В о OG) Oy SR GOMES дор Ses we we ek Aw 98 
Пониженное атмосферное давление, Па 
С EEA) ig. kia Ss GOR ele Soe RRS EES 1995 (15) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па 
(EVO ONY 6 2 ok oS eae ere aS OL bw OS 294 198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее..... 125 x 125 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее...... 40 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, 

Be OME О SD SS ek Se eS 25 
Число градаций яркости, отн.ед., не менее..... 8 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более... 0,0015 
Разрешающая способность, лин., не менее ...... 1000 
Время послесвечения ...... еее еее. Среднее 
Время готовности, мин, He более........... 

Контраст крупных деталей, отн.ед., не менее.... 25 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более..... 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 

ВОВ 3 Sted Be te о-в Ea ee a еще ааа 100... 50 
Напряжение модуляции, В, не более......... 30 
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Напряжение анода, В, He более............ 8000 


Напряжение накала, Bey г: 2. Wilts емо N 6,3 

Ток накала, An... м. (еее ми 0,47... 0,66 
Ток утечки анод - модулятор, мкА, He более.... 10 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более... 50 

Ток утечки катод - модулятор. мкА, He более.... 10 

Емкость катод - все электроды, пФ, He более.... 7 

Емкость модулятор все электроды, пФ, не более. 7 
Минимальная наработка, 4, не менее......... 1000 

ЕРОЕ ЗРАНЕНИЯ. ЛЕГ ооо края 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............ 30 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........ 0,0015 
Разрешающая способность, лин., не менее ........... 800 
Ток анода при яркости 30 кд/м”, мкА, He более........ 50 
Напряжение модуляции, В, не более. .............. 3D 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 Dy ff GRY 
Напряжение анода, В......... 8000 7500 ... 11000 
Напряжение модулятора, В..... == — 160...0 
Напряжение катод - подогрева- 
(Ste, Bed oh eek 4 SRS ER ES — —125....0 
Ток анода, мкА „уе. н. 30... 40 50 


18лКк12Б 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электромагнитными 
фокусировкой и отклонением луча для отображения и фоторегистрации 
телевизионной и знакографической информации. 


414 a 4 


Выводы электродов: /, 3, 
5, 7- свободные; 2, 8-—по- 
догреватель; 4-модуля- 
тор; б-катод; А-анод. 
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Конструктивное исполнение —B стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 35 мм и углом отклонения 55°. Экран круглый, белого цвета 
свечения, диаметром 18 см. Выводы штырьковые. Масса прибора не 


более 1,5 кг. 
Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц. 200 

ускорение, M/c? (9). 100 10) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (9). 400 (40) 

длительность ударов, мс............ Я ax« 19 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение .. 358 (85) 

нижнее значение . 213 (-— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К (35°C), 
Пониженное атмосферное давление, Па 

(мм рт. ст.) мн 

Повышенное давление воздуха или газа, Па. 


%. не более OO ta) ee 98 


53 200 (400) 


(кгс/см?) 294 198 (3) 
Основные данные 

Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 100 x 100 

Число градаций яркости, OTH. ед. рама 8 

Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее . 300 

Яркость паразитного свечения, кд/м2. не более . 0,0015 

Разрешающая способность по рабочему полю экрана, 

ЛИН., HO MGOHOE „еее еее 1009 

Время готовности, мин, не более....... 3 

Детальный контраст, отн.ед., не менее.......... 35 

Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 

рического центра экрана, мм, не более . чеке № 

Напряжение ЕЕ запирающее (отрицатель- 

ВЕ, Бок | са 150... 60 

Напряжение анода, В. не более ........... 15000 

Напряжение модуляции, В, не более агро cea BO 

Ток анода при яркости 300 кд/м", мкА, He > более . 50 

Ток накала, Bae De | 0,47... 0.66 

Ток утечки анод-— модулятор, KA, не более. 10 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более . 50 

Ток утечки катод модулятор, мкА, не более .. 10 

Емкость катод -—все электроды, пФ, не более . 7 

Емкость модулятор все электроды. пФ, не более . Я 

Минимальная наработка, 4, не менее .. 1000 

Срок хранения, лет . . 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее .. 

Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 
Разрешающая способность по рабочему. полю экрана, 
ЛИН. me Melite . 7... Пи. ee 
Ток анода при яркости 250 кд/м", мкА, не более... 
Напряжение модуляции, В, не более .. 
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250 
0.0015 


800 
50 
30 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 O07 5.3 Oo 
Напряжение анода, В......... 15000 13500... 16500 
Напряжение модулятора, В..... — —160...0 
Напряжение катод подогрева- 
PT iy. иона RE ae Le —- — 125 
Ток анода, мкА, He более...... — 50 
TOK накала, А. & bw ew 0,55 0,47 ... 0,66 


23ЛКЬБ, 2З3ЛК8Б 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электромагнитными 
фокусировкой и отклонением луча для отображения телевизионной и 
знакографической информации. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 35,75 мм и углом отклонения 55°. Экран круглый, сфери- 
ческой формы, белого цвета свечения, диаметром 23 см. Выводы 


штырьковые. Масса прибора не более 2 кг. 
864 | 
2 
А 


Выводы электродов: /, 3, 5, 7 свободные; 2, 8-— подогреватель; 4-мо- 
дулятор; б-катод; А-анод. 
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Условия эксплуатации 
23ЗЛК5Б 2ЗЛК8Б 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ........ 1...200 1...200 
ускорение, м/с? 
Oe ory eek Be aE ae es 100 (10) 100 (10) 


Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с 
а portent te Wal Se ys es ae de 400 (40) 400 (40) 


длительность ударов, MC ....... Dig use: № ен. 19 
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Температура окружающей среды, 
КС): 


верхнее значение .......... 358 (85) 
нижнее значение .......... 213(— 60) 
Относительная влажность воздуха 
при температуре 308K (35°C), %, 
He ОЕ пра лее 98 
Пониженное атмосферное давление, 
Lia (MAME РГ. OT) ws ole Sia 6 wd a RS 53 200 (400) 
Повышенное давление воздуха или 
газа. Ча том”) оф нь 294 198 (3) 


Основные данные 


23ЗЛК5Б 
Размер рабочей части экрана, мм, не 
MEME a pit 9s баня к eS 135 x 180 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не 
MENGE о роли а 90 
Число градаций яркости ....... 8 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, 
НО OOHEG. ры 555,48 34 See eee ха 0,0015 
Разрешающая способность по полю 
растра, лин., не мене .... 5.5 2 as 625 


Время готовности, мин, не более .. 3 
Детальный контраст 
Положение неотклоненного пятна в 

круге радиусом, мм, не более .... 15 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В, не более 
Напряжение модуляции, В, не более. . 30 


О © 8 # «© 


Напряжение анода, В, He более 12000 
Напряжение накала, В ......... 6,3 
Ток накала: Ad? Г... 6 ee ae ors 0.47 0.66 
Ток анода, MKA, не более ....... 50 
Ток утечки анод-модулятор, мкА, не 

более: .„..... л.н as Be ee 10 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, 

He ВО sa eo ое eae 30 
Ток утечки, катод-модулятор MKA, He 

ВОВ чела о © о со 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не 

ВО whe tS рено Se 7 
Емкость  модулятор-все  электро- 

ды, пФ, 

не более „о: сие 7 
Минимальная наработка, ч, 

We МЕНЕЕ ооо аи 2000 
Срок хранения, лет ........... 12 


358 (85) 
213(— 60) 
98 

53 200 (400) 
294 198 (3) 


23JIK8b 


160 x 160 


50 
8 


0.0015 
1000 

3 

30: | 

15 

150... 60 
30 

15 000 

6,3 
0.47... 0,66 
50 

10 

50 

10 


7 


7 


1 000 
12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не 


ИЕ мало о Bw ae ee и ee ES 75 40 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, 
ВЕ SOONER. ска аа о ам ея а ах ea 0.003 0.003 
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Разрешающая способность по полю 


растра; ЛИН, не менее „еее с. 525 800 
Ток анода при яркости 40 кд/м”, мкА, 

He: ООО Е cea рае на ба м; — 50 
Напряжение модуляции, В, не более ... 35 aD 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номинальный Предельно 
допустимый 
23ЗЛК5Б 23JIK8B 23ЛК5Б 23ЛК8Б 
Напряжение накала, В... . 6,3 6,3 у И ча 
6,9 jem: 9:9 
Напряжение анода, В..... 12000 15000 10000 13 500 
... 13000 ... 16500 
Напряжение модулятора, В — — — 160...0 —160...0 
Напряжение катод-подогрева- | 
я-а Oe bk aw hee HR — 125 125 
Ток анода, мкА, не более... - — 50 50 


23ЛКЭБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной информации. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 23 см. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 1,1 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


дианазон частот, ТЦ дук 1..2 000 

ускорение, Mic? (@) г. te eee ee ade 100 (10) 
Многократные а нагрузки: 

УСКОРЕНИЕ, М0 реек 400 (40) 

длительность а MC ge ae KR ee RRS 2... 10 
Температура окружающей среды, К (°С): | 

Bepxnce ЗНАЧЕНИЕ „.-. аъ ees 358 (85) 

нижнее‘зиачение „.. иены 213(— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К (38°C), №, не более г... TS te 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)... 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см”).... 196132 (2) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее ..... 140 x 183 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее ....... 120 
Яркость паразитного свечения. кд/м”, не более ... 0,05 
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ВиРШНее 50 99 





MmoKxonpobobnMyee 
MOK Pbinue 





Выводы электродов: /-катод; 2, б-ускоряющий; 7-фокусирующий: 
3, 4- подогреватель; 5- модулятор; А-анод. 


Разрешающая способность, лин., не менее: 


В ВЕ аль о ее Oe GES 600 

ПО БЕЛЫ соломки к ое 500 
Время послесвечения .„.. и еее ный Среднее 
Время готовности, мин, не более ............ 3 
Детальный контраст, отн. ед. не MeHee ........ 100 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более ...... 6 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
В Неро бы ак Эл аь Е 
Напряжение электрода фокусирующего, В ...... О: 220 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более ....... 300 
Напряжение модуляции, В, не более .......... 15 
Напряжение анода, В, не более ............. 9000 
Напряжение накала, В ....... ee ee ee eee 12 
Ток накала А об hee eae ewe OM os 0,058 .. .0.073 


Dak 


Ток утечки катод-подогреватель. мкА, He более... 75 


Ток утечки катод-модулятор, мкА. не более ..... 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более ..... 5 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ... 12 
Емкость наружное покрытие -анод, пФ, не менее. ... 300 
Сопротивление наружного покрытия. Ом, не более. .. 2000 
Минимальная наработка, 4, не менее ......... 1000 
CDOs: УРЕНЕНИЯ. ЛЕ ас еек oe Mea a TE 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее ......... 96 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 40...Ю 
Напряжение модуляции, В, не более ............ 18 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно- 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В ......... 12 а uaa dee 
Напряжение анода. В ......... 9000 6000... 11000 
Напряжение модулятора, В ...... — 100...2 
Напряжение электрода ускоряющсего, 
ee ee 300 250... 300 
Напряжение электрода 
фокусирующего, В ..........: 0...250 — 100... 500 
Ток анода, мкА, не боле ....... — 150 


23J1K115-1 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным. отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 13 MM и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 23 см. Выводы 
гибкие. Масса прибора не более 1.0 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Г бе, уе а Тс Мб... 2.500 
ускорение, M/C? (9) -.... wie ce ee we ен. 120 (12) 
Многократные ударные нагрузки: 

Ускорение; M/C” 1G} 2. kv bk ee a ово дем 350 (35) 
длительность ударов, мс .. cr hee we he Тов 
Температуре окружающей среды. К (< с ): 
верхнее значение 54 bla ecw enw ke de ee 903 (100) 

нижнее значение .... .... 213(- 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
313К (40°С), %, не более. ... со. 98 
Пониженное атмосферное давление, Tia (мм. рт. `ст.) 3... 9013 (1074) 
Повышенное давление воздуха или газа. Па (кгс/см^).... 98016(1) 


ре 





Выводы электродов: /-ускоряющий; 
2-— фокусирующий; 3-катод; 4-мо- 


дулятор; 5, б- подогреватель; А-анод. 6 9 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана. MM, не менее 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, не более . 
Число градаций яркости, отн. ед.. не менее 


Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более 
Разрешающая способность, лин., не менее 

в центре 

в углах 


Время послесвечения 

Время готовности, мин, не более. 

Контраст крупных деталей, отн. ед.. не менее 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более Е 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). В, 
не более a 
Напряжение 
Напряжение 
Напряжение 


электрода фокусирующего. В, не более 
электрода ускоряющего, В, не более 
модуляции, В, не более 
Напряжение анода, В, не более 
Напряжение накала, В 

Ток накала, А 


Ток утечки анод-модулятор, мкА, не более 

Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более 
Минимальная наработка, ч, не менее 

Срок хранения, лет 
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126 x 158 
80 


25 
8 
0,05 


600 

500 
Среднее 
0.5 

150 


16 


10...40 
360 

300 

15 
6000 
1,35 
ie: ee 
+s 9,31 
3 
20 
5 
1 000 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее ............. 60 
2 

Ток анода при яркости 60 кд/м“, мкА, не более ......... 80 

Напряжение модуляции, В, не более ................ 18 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В ......... 1,35 Lk wedge 
Напряжение анода, В ......... 6 000 5500... 12000 
Напряжение модулятора, В ...... — —50...0 
Напряжение электрода 
yeropsromero, В... 6 we 6 ew es 300 200... 400 
Напряжение катод-подогреватель, В. 80 80 
Напряжение электрода 
фокусирующего, В ........... 360 200... 700 
ВО ЗНОДА, МЕР оао ee 60...70 80 


23ЛКЛЗБ, 23/1K13B-1 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 


200 





А 
ge 2 1 OF 
Выводы электродов: /, 5- моду- 
лятор, 2- катод; 3, 4 - подогрева- 
тель; б-ускоряющий; 7-фоку- 
4 9 сирующий; А- анод. 
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15-5039 


Конструктивное исполнение-—в стеклянной оболочке с диаметром. 


горловины 20,5 мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 23 см. Выводы 


штырьковые. Масса прибора не более 1.2 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: | 
диапазон частот, Гц 
ускорение, м/с?, (4) 

Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (4) 
длительность ударов, ме .. 

Температура окружающей среды, K ( с ): 
верхнее значение 
нижнее значение | 

Относительная влажность воздуха. при. температуре 

308 К (35°C), %, не более , 

Пониженное атмосферное давление, “Па. 

(мм рт. ст.) Red 3 Pat ct 

Повышенное давление во здуха. или газа, 

Па (кгс/см?) 


ОВК О © © © © © © © ee ЗОО ЗОВИ ЗОО ОИК ЗОО ЗОО ЗОВ 


О | 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее 
Неравномерность яркости свечения экрана, %. не более 
Число градаций яркости, отн. ед., не менее 
ты способность по полю экрана, лин.. не 
менее 

Время послесвечения 

Время готовности, мин, не более. 

Контраст крупных деталей, отн. ед., не менее 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более 
Напряжение ет запирающее (отрипательное) 
В жа 
Напряжение ‘электрода фокусирующего. в. 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более . 
Напряжение модуляции, В, не более 

Напряжение анода, В, не более 

Напряжение накала, В 

Ток накала, А 24 3 

Ток утечки анод-моду лятор, мкА, не более. 

Ток утечки катод-модулятор. мкА. не более .. 

Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более 
Емкость анод-внешнсе проводящее non eye пФ. He 
менес 

Емкость катод — ‘все электроды, пФ. не более. 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более ..... 
Емкость анод-взрывозащитная рамка, пФ. не менее ... 
Минимальная наработка, ч, не менее 

Срок хранения. лет 
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10...2000 
100 (10) 


400 (40) 
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358 (85) 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения, экрана, кд/м”, не мене ............. 175 
Напряжение модуляции, В, не более ...........:.... 30 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В ......... 12 10,8... 13,2 
Напряжение анода, В ......... 11000 9000... 13000 
Напряжение модулятора, В - — 140...0 
Напряжение электрода ускоряю- 
ЕО: В елок асы - ТО 80.. 140 
Напряжение катод - подогреватель, В — — 120...0 
Напряжение электрода фокусирую- 
ке, a a ИЕ: | — 100... 500 
Ток анода, мкА ............. 50 100 


23ЛКА41 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с магнитными фокуси- 
ровкой и отклонением луча для отображения телевизионной и знако- 
графической информации. 

° Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 35,75 мм и углом отклонения 55°. Экран круглый, сфери- 
ческой формы, желто-зеленого цвета свечения, диаметром 23 см. Вы- 
воды штырьковые. Масса прибора не более 2 кг. 


416 





Выводы электродов: /, 3, 5, 7 свободные; 2, 8 - подогреватель; 4- моду- 
лятор: 6 катод; А-анод. 


15* 227 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазов чаетот. ГИ «ses ee bea ee cee s Pees 200 
ускорение, м/с? (g) ..... 000 e ee eee -. 100(10) 
Многократные а риые нагрузки: ` 
УСКОРЕНИЕ, МИ] coc 6 re aR BUS wee ewe EES 400 (40) 
длительность ударов, мс . Е В | 
Температура окружающей среды, к ( С): 
верхнее значение „у.е ee aw 99885) 
нижнее значение .... серр 490-60) 
Относительная влажность воздуха при. | 
температуре 308 К (35°C), %, не боле ........ 98 
Пониженное атмосферное давление, Па 
(NMA DF ОР) кексы озеро sav 91200400) 
Повышенное давление воздуха. или газа, 
Па (Kre/eM*) 4.0.6 ce wee eee ee ноноо 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее ...... 180 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее ......... 90 
Число градаций яркости, отн. ед.. не менее ........ 7 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более ..... 0,0015 
Разрешающая способность, лин., не менес: 

В. ЕНТО, оо ооо М 

fa OR oa ee Ai ee нь 
Время послесвечения ... ct he ee Re a ere 6 О БВЛИЕЕ 
Время готовности, мин, He боле .... =. ЗО 
Положение неотклоненного пятна относительно `теометри- 
ческого центра экрана, мм, не более .... 15 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В, 
Ne ЕЕ ооо В 
Напряжение модуляции, В. не более ............ 30 
Напряжение анода. В, не более ............... 8000 
Напряжение накала, В .¢ 2-565 a ee hw iw ee etn 09 
ТОК НАЖАЛА, A Gk wee ew Bee GAD ST eae oe AT ce 

0,66 

Ток анода, мкА. He более .... ная SO 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не боле ..... 30 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не боле ....... 10 
Емкость катод - модулятор, пФ, не более ......... 8 
Емкость катод-анод-электроды, пФ, не боле ...... I 
Минимальная наработка. ч. не менее ........... 2000 
СВОЕ ЗОЗНЕНИЯ. ЛОТ 40k ie ee Ge Oe eS ааа A 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее, ............ 75 

Разрешающая способность, лин.. не менее: 
и а 
в углах .... ее Ge we te ee Oe ee & О 

Напряжение модуляции, В, не более ................ 35 
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Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь-Предельно- 


НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, B .. 2... ... 6,3 ot rie 
Напряжение анода, В, не более ......... 8 000 10000 
Напряжение модулятора, В ........... — — 100...0 
Напряжение катод подогреватель, В ...... — | ОЕ 
Ток анода, мкА, не боле ............ — 50 


31ЛКЗБ, 31J1K4B 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной информации. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 MM и углом отклонения 110° (31ЛК4Б - 90°). Экран 
прямоугольный, алюминированный, белого цвета свечения, диаго- 
налью 31 см. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 2,8 кг. 


257 
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Выводы электродов: /, 5- модулятор; 2-катод; 3, 4-— подогреватель; 


б—ускоряющий; 7-фокусирующий; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапаефн` частот: Ри ее. анна но. 
ускорение: Mi (0)... еек. 
Многократные ударные нагрузки: 
VERODCHHE, М ооо DR и. 
длительность ударов, MC .............. 
Температура окружающей среды, К (°С): 
BEOXHES SHAYCHHG еее 2s HS 
нижнее значение „....... ee ee 
Относительная влажность воздуха при 
температуре 308K (35°C), не более ........... 
Пониженное атмосферное давление, Па(мм. рт. cT.). . 


Основные данные 
Размер рабочей части экрана. мм, не менее ..... 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
RAR ON iin ани оо 
SINGS 6-6 et oO oS Sa SS ee oe Ye Be 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, не более 
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|... 80 
50 (5) 

150 (15) 
2.0.1 
343 (70) 
213(— 60) 
98 

69 825 (525) 
295 x 195 
150 

160 

30 


Число градаций яркости, OTH. ед.. не менее 
Яркость паразитного свечения, кд/м", не более 
Разрешающая способность, лин., не менее: 


8 
0,3 


в центре 600 

по углам м: 550 
Время послесвечения Среднее 
Время готовности, мин, не более. 2? 
Контраст крупных деталей, отн. ед. к 150... 160 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана. мм, не более 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). 
не более та A 30... 70 
Напряжение электрода фокусирующего.. №. В... BOO 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более . 250 
Напряжение модуляции, В, не более 35 
Напряжение анода. В, не более 11000 
Напряжение накала, В 11,0 
Ток накала, А | 0,063... 0,077 
Ток утечки катод - анод, мкА, не более. Ву 10 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более 75 
Ток утечки катод- модулятор, MKA, не более > 
Емкость катод все электроды, пФ, He более 3 
Емкость модулятор — все электроды, пФ, не более. 7. 
Емкость анод - внешнее токопроводящее покрытие, пФ 450... 900 
Минимальная наработка, ч, не менее 4000 
Срок хранения, лет 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана. кд/м“, не менее: 


31JIK3b 120 
31JIK46 130 
Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно- 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В 11,0 9,9.:. 12,1 
Напряжение анода, В але 0 9000... 13000 
Напряжение модулятора, В ...... — — 120...0 
Напряжение электрода ускоряю- 
щего, В НА Е РЕ | 200... 350 
Напряжение катод подогреватель, В. — — 140... 140 
Напряжение электрода DORIGADYIONIE- 
ro, B : oe ... 350 —50... 500 
Ток анода, мкА 250 300 


З5ЛКАБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с комбинированной 


(электростатической и электромагнитной) фокусировкой и электромаг- 
нитным отклонением луча для отображения телевизионной и знако- 
графической информации. 
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Конструктивное исполнение — B стеклянной оболочке с диаметром 


горловины 38 мм и углом отклонения 70°. 


Экран прямоугольный, 


сферической формы, белого цвета свечения, диагональю 35 см. Выводы 


штырьковые. Масса прибора не более 5 кг. 


#50 


8 


Выводы электродов: [, 8- подогреватель: 2— 
бодный: 4- фокусирующий; 7- катод; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц 
ускорение, м/с? (4) 

Многократные урн нагрузки: 

УСКОВЕНИе, М/С” (0. д... еее ная 
длительность ударов, ме .. оз 

Температура окружающей coor K ( °С 2: 
верхнее значение | ка 
нижнее значение 

Относительная влажность воздуха. при температуре 

308 К (35°C), не более 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм. рт. ст... 

Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? ).. 


О © © © © ОК © © © © © 8 © © © © ЗО ЗОВИ 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 

в режиме А eee 

в режиме Б ek ea 
Число градаций яркости, OTH. ед. не менее 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более 
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модулятор: 3, 5, б-сво- 


|... 200 
100 (10) 


400 (40) 
2..0 


358 (85) 
213 (— 60) 


98 
53 200 (400) 
294 198 (3) 


217 x 288 


60 
150 
7 р 
0.001 


Разрешающая способность по горизонтали, лин., не 


менее ... И 
Время послесвечения ... И в: 
Время готовности, мин, не более. Е Е Ee OM 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, MM, не более .... 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное), В ..... рана а ee: SO ei BO 
Напряжение электрода фокусирующего.. Въ Fees. 
Напряжение модуляции, В, не более .......... 40 
Напряжение анода, В... еек“ 14000... 
16000 
ee и eee bees Oe 
Ток накала, А ..... ре мо we, ie Зы 
Ток утечки катод- подогревате: ЛЬ, мкА, не более .. 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более .... 5 
Емкость катод- все электроды, пФ, не более ..... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более ...... 10 
Минимальная наработка, 4, не менее ......... 1500 
Cpok Храневий, дек 2.5646 tev йены. 1% 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее ....... 112 
Разрешающая способность по горизонтали, лин., не 

менее .... ieee & eae рик ‘ТОО 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 

НОВ. № А ee го а NE £ ete we ть ли 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В ......... 6,3 О т. 
Напряжение анода, В ......... 16000 12000... 18000 
Напряжение модулятора, В: ‚ — wm TSS saa 0 
Напряжение катод — подогреватель, ‘Bo, = ae РИ | 
Напряжение электрода фокусирующе- 
ro, В .. ен м — 100... 500 
Ток анода, мкА, не боле ....... — 120 


З5ЛКбБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 35 см. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 4,5 кг. 


to 


nd 





A идея | 


Выводы электродов: /, 8- подогреватель; 2, 6 модулятор; 3 - уско- 
ряющий; 4-фокусирующий, 5- свободный: 7- катод: А анод. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон, частот, ГИ ние ель вн ыы cee ete SO 
ускорение, мс” (9) ищи окон еек 25 (2,5) 
Температура окружающей р К aS со, 
верхнее значение ....... приемка ЗЧ 
нижнее значение .... 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 308 к 
(35°C), %, не боле .... ... 98 
Повышенное давление воздуха. или газа. Па (кгс/см? ) ... 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, ‚мм, не менее ..... 217 x 288 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее .. 100 
Неравномерность яркости свечения экрана. %, не еболее 50 
Число градаций яркости, отн. ед., не менее ...... 8 
Яркость паразитного свечения, кд/м“, не более ... 0,5 
Разрешающая способность, лин., не менес: 

В ПЕН: роком О 
В ось. О 
Время послесвечения '.... р р a Bea ss oC 

Время готовности, мин, не более see Ha! 5 
Контраст крупных деталей .... 100 
Положение неотклоненного пятна относительно гсо- 
метрического центра экрана, MM, не более .... 30 
Напряжение моду ре запирающее (отрица тельное). 

My He БОЕ ра A wei we на Ох, 00 
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Напряжение электрода фокусирующего, В ...... — 100... 425 


Напряжение электрода ускоряющего, В, не более.... 300 
Напряжение модуляции, В, не более ..... ig tes 35 
Напряжение анода, В, не более .....,....... 12 000 
Hangarmenme: накала, В... ее чье new ве 6,3 
Tom. накала, А 6.0406 IPRS a г ри а CR 
Среднее значение тока анода, мкА, не более ..... 250 
Ток угечки. анод модулятор, мкА, не более ..... 10 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более .. 30 
Ток утечки катод- модулятор. мкА, не более .... 5 
Сопротивление в цепи модулятора, МОм, не более... 1,0 
Минимальная наработка, 4, не менее ......... 3000 
Cpe APAMEHER, SOT еее 1s aie ae ERG Zz 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее ............ 55 
Напряжение модуляции, В, не более ................ 40 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В ......... 6,3 5,7... 6,9 
Напряжение анода, В ......... 12000 9000... 15000 
Напряжение модулятора, В ...... — 100 — 125...0 
Напряжение электрода — ускоряю- 
Mero. № сокола 300 250... 500 
Напряжение катод - подогреватель, В — и: 
Напряжение электрода фокусирующе- 
о О ag ee BER aS, Re eo 400 — 300... 1000 
Ток катода средний, мкА, He более... 150 250 


40ЛКЗБ, 40ЛК5Б 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение- в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 мм и углом отклонения 110°. Экран прямоугольный, 
белого цвета свечения, диагональю 40 см. Выводы штырьковые. Масса 
прибора не более 5,5 кг.. 


Условия эксплуатации 


40ЛКЗБ _ 40J1KSB 
Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц :...... be |... 600 
ускорение, м/с? (4) ......... 25 (2,5) 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (9) ......... — 400 (40) 
длительность ударов, мс ..... — Ss 1. 
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Температура окружающей 
среды, К (°С): 


верхнее значение .......... 343 (70) 358 (85) 
нижнее значение .......... 213(— 60) 213(-— 60) 
Относительная влажность воздуха при 
температуре 308 К (35°C), %, не более. 98 98 
Пониженное атмосферное давление, 
Па (MM ВЕ Ср ое ae — 53 200 (400) 





Выводы электродов: /-модуля- 
- тор; 2, 3- подогреватель; 4—сво- 
бодный; 5-катод; б-ускоряю- 
щий; 7-фокусирующий; А- 
2 A анод. 


Основные данные 


40ЛКЗБ 40ЛК5Б 

Размер рабочей части экрана, мм, | 
И: as he howe ee ao ea Se ee A 250 x 320 225 x 300 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не 
р аи ь 130 100 
Неравномерность яркости свечения 
экрана, %, не более .......... 50 50 
Число градаций яркости, отн. ед., не 
МЕНОЕ: орон бра a eS Е: Е 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, 
ABC MES: ba ke и Я 0,5 0,5 
Разрешающая способность, лин., не 
менее: 

В ПЕН ооо ина HE 600 1000 

ПО VENAM ео 600 800 
Время послесвечения ...... .... Среднее Среднее 
Время готовности, мин, не боле | 3 


Контраст крупных деталей, OTH. ед., 
Be ВНЕ оное скы 100 100 
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Положение неотклоненного пятна 
относительно геометрического центра 


экрана, MM, He более .......... 25 25 
Напряжение модулятора запирающее 

(отрицательное), В ........... 77... 40 30... 60 
Напряжение электрода фокусирующе- 

Го, В, He! более еле 400 400 
Напряжение электрода ускоряющего, 

Во Me БОЕ ор eke eee eo 400 400 
Напряжение модуляции, В, He более... 27 25 
Напряжение анода, В, не более ... 16000 14000 
Напряжение накала, В ......... 6.3 12,6 
Ток накала, A. ee es ee ew, 0,27... 0,33 0,054... 0,066 
Ток анода, мкА, не более ....... 150 120 
Ток утечки анод- модулятор, мкА, не 

о ee 6: On Ko И Е 10 | 10 
Ток утечки катод - подогреватель, 

MEA, HE ВОВЕ: 66 ua 4 RRS Be em 30 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, He 

DOHC. “ооо рь мамы выше 5 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не 

р Gok W Aes eee & a 10 7 10 
Емкость модулятор - все электроды, 

UO, He GONCE yk iw Now & a ee нина та 5 
Минимальная наработка, 4, He MeHee.. 3000 2 000 
Срок хранения, лет ........... 4 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м^, не менее .... 60 80 
Разрешающая способность, лин., не более: 
в ТЕ колонка Wis 600 1000 
ПО Зорро He SIR ES 600 800 
Напряжение модуляции. В, He более .... 32 27 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В: 
В ая Re RE OOS ERS 6,3 Si) ame ae 
PTE: а VY Pe wR, Be we, FS 12,6 Е toe 
Напряжение анода. В: 
АЛЬ Зее 16000 14000... 18000 
ВОВ кои ee ER A 14000 12000... 16000 
Напряжение модулятора запираю- 
ИВ: И риоя зы — 0... — 150 
Напряжение электрода ускоряю- 
ПЕ СИ поро ое Ee 400 300... 500 
Напряжение катод - подогреватель, В — — 300... 125. 
Напряжение электрода фокусирую- 
М иле оне 300 0... 400 
Ток катода средний, мкА ....... 120... 150 120... 150 
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40NK6B, 40ЛК1ЗБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран ‘прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 40 см. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 6,6 кг. 


397 





ae и 
= Выводы электродов: /, 8- подо- 
греватель; 2, б- модулятор; 3- 
ускоряющий; 4- фокусирующий; 
8 Ра es 5 свободный: 7- катод; А-анод. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


ДИО ИАЗОЕ. ТОТИ рексы Г... OO 
VOKOPCHNG, О" Фо... ko a ee a инь 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
уёкорение, м/с? (9) ..:... еее, 150 (15) 
длительность ударов, MC .............. зак 10 
Температура окружающей среды, К (°С): 
BEDKHCE "ЗНАЧЕНИЕ ogo da a kim e We ee Rs 343 (70) 
нижнее значение ....\...... et te es 213(— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
29S ы © НЫ Ага: Ри 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. cT.). . 69825(525) 
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_ Основные данные 


Размер еб части экрана. мм, не 
менее 


_ = © © « 


He 


Яркость свечения экрана. кд/м?, 
менее ЕЕ 
Неравномерность — яркости свечения 
экрана, %, не более 


Яркость паразитного свечения, `кд/м?. 
не более Е И: 
Разрешающая способность, JIMH., 
менее: 

в центре 

по углам 
Время послесвечения 
Время готовности. мин. не ‘более. 
Контраст ка деталей, отн. ед., не 
менее 
Положение неотклоненного пятна OT- 
носительно геометрического центра 
экрана, мм. не более 
Напряжение моду клитор запирающее 
(отрицательное), 
Напряжение ны фокусирующе- 
го, В et ee 
Напряжение электрода ускоряющего. 
В We GONE соль s 
Напряжение модуляции, В, He ‘более . 
Напряжение анода, В. не более 
Напряжение накала. В 
Ток накала. А И а 
Ток утечки анод — модулятор, мкА, не 
более ‚о 
Ток утечки 
мкА, не более 
Ток утечки катод - ‘модулятор. мкА, не 
более ea 
EMKOCTb анод внешнее токопроволя. 
щее покрытие. пФ, не более 
Емкость нь все олектролы, 
пФ. не более 
Емкость катод все элек ктроды. ‘пФ. не 
более о ед 
Емкость анод- взрывозашитная ‘aM: 
ка, пФ, не более 
Минимальная наработка. ч. не менее . 
Срок хранения, лет 


не 


О ЗК 


катод — ee 


40/1TK6b 


250 x 320 
130 

20 

0.3 

600 

550 


Среднее 


~’ 


110 


40...90 


— 100... 425 


300 


12 006 
6,3 


0,27;:... 9:33 


600 
3000 
р, 


40J1K 136 


250 x 320 
150 

30 

0.3 

1 000 


1000 
Среднее 
3 


150 


Tens 
— 100... 400 


400 
35 

16 000 
6.3 
0,27 . 


20 


29.33 
10 
30 


1 500 


3 000 
2 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”. 
Ток анода при Peoria 70 кд/м?. 
более 

Напряжение модуляции. `В. не более | 


не менее .... 
мкА. не 


40ЛК6Б —40ЛК!ЗБ 
70 120 

250 - 

40 40 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В ......... 6,3 D1 xa OF 
Напряжение анода, В: 
ЗОНЕ ЬБ, роке 12000 . 9000... 15000 
КВ 4% oie 5 EES we YS 16000 14000... 20000 
Напряжение модулятора, В ...... — 100 0... — 150 
Напряжение электрода ускоряю- 
FRCL) Поет ка 300 250... 500 
Напряжение катод - подогреватель, В. -—- 0... — 125 
Напряжение электрода фокусирующе- 
Ох DB ола ке ака — 100...425 — 300... 1000 
Ток анода средний, мкА, не более: 
MOTO. ро оз 1... 200. 250 
ОТВ: 4:44. 444046 & w Gen 1...180 180 


40ЛК7Б 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для вы 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29,67 мм и углом отклонения 110°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 40 см. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 5,5 кг. 





7 Выводы электродов: /, 8—подо- 
I—B греватель; 2—MO/lyIATOp; 3- ус- 
8 коряющий; 4-фокусирующий: 
5, 6-свободные; 7-катод; А- 

анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, Гц. 

ускорение, м/с? (4). 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (4). 

длительность ударов, мс .. 
Температура окружающей среды, К ( С у 

верхнее значение . 

нижнее значение И Е Ac he 
Относительная влажность воздуха при температуре 
298 К (25°C), %, не более. о cae %, 8 4 
Пониженное атмосферное давление, Па а рт. в 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее . 

Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее . 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, не более 
Число градаций яркости, отн. ед, не менее . 

Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 
АА способность по полю экрана, лин.., не ме- 
нее ak Parise 

Время послесвечения 

Время готовности, мин, не более . 

Контраст крупных деталей, отн. ед., не менее . 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более . 

Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). 
Напряжение электрода фокусирующего, В. 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более . 
Напряжение модуляции, В, не более 
Напряжение анода, B, не более 
Напряжение накала. В 

Ток накала, А. к 

Ток утечки катод- анод. мкА, не более . 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, 
Ток утечки катод-модулятор. мкА, не более .. 
Емкость катод все электроды, пФ, не более . | 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более ... 
Емкость анод внешнее ak lipase покрытие, пФ, 
не более ae oe ; 
Минимальная наработка, Ч, не менее . 

Срок хранения, лет 


не более . 


50 
Zo (259) 


150 (15) 
Ee 7. 


343 (70) 
213 (—60) 


98 
69 825 (525) 
196 132 (2) 


375 x 250 
170 

30 

8 

0,2 


600 
Среднее 
3 


130 

20 
40...77 
400 
16000 


6,3 


0,27... 0,33 


20 


1500 
3000 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее . 
Напряжение модуляции, В, не более . 


16-5039 


120 
45 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 Ва: 
Напряжение анода, В......... 16000 14000... 18000 
Напряжение модулятора, В..... —150...0 
Напряжение электрода ускоряюще- 
PO, ПЕ рока 400 350... 700 
Напряжение электрода фокусирую- 
EE ОР а 400 —500... 1000 
Ток анода средний. мкА ...... 200 250 


40N1K10U, 40ЛК14и 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29,67 мм и углом отклонения 110°. Экран прямоугольный. 
зеленого цвета свечения, диагональю 40см. Выводы штырьковые. 
Масса прибора не более 5,5 кг. 


300 





А 
Е 
Выводы электродов: /, &- подо- 
греватель; 2- модулятор: 3- ус- 
4 коряющий: 4-фокусирующий: 
| 5, б6- свободные: 7-катод; А- 
8 28 4 aHOJL. 


Условия эксплуатации 


40JIK10U 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц... 1... 600 


ускорение, м/с? (g).... 100 (10) 
Многократные ударные на- 
грузки: 

ускорение, м/с? (4).... 400 (40) 


длительность ударов, ме 2... 10 


Температура окружающей 
среды, К (°С): 
верхнее значение ..... 343 (70) 
нижнее значение ..... 213 (—60) 
Относительная влажность 
воздуха при температуре | 
308 К (35°C), %, не более... 98 
Пониженное атмосферное 
давление, Па (мм рт. ст.)... 53200 (400) 
Повышенное давление возду- 
ха или газа, Па (кгс/см?).... 147099 
(1,5) 
Основные данные 
40JIK1OU 
Размер рабочей части экрана, MM, He 
Г О Ks we Be & eA 225 x 300 
a 
Яркость свечения экрана, кд/м“, не 
MACHO: .& & 94 6d 4 KR & Rach a 150 
Неравномерная яркость свечения эк- 
рана, %, не боле ........... 30 
Число градаций яркости, OTH. ед.., 
ЦЕ. МЕНЕЕ: аська Ew A 7 
Яркость  паразитного свечения, 
КАМ", HE более, „ле Gee ee we 0,2 
Разрешающая способность. лин.., 
не менсе: 
В ПТО сое: 1000 
ВОГ VENIAM драва 1000 
Время послесвечения......... Среднее 
Время готовности, мин, не более. .. 1,0 
Контраст, отн. ед., не менее: 
крупных деталей ........ 150 
мелких деталей ......... 80 
Положение неотклоненного пятна 
относительно геометрического цент- 
ра экрана, не более........... 10 
Напряжение модулятора запираю- 
щее (отрицательное), В. не более... 70... 20 


16* 


40ЛК14И 


. 80 


50 (5) 


150 (15) 
Boe WO 


343 (70) 
213 (—60) 


69 825 (525) 


407ЛК14И 
225 х 300 
150 

30 


1000 
800 
Среднее 


- 


150 


20 


ТО де 
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Напряжение электрода фокусирую- 


mero, В 1 ЗА 0... 400 0... 400 
Напряжение электрода ускоряюще- 

го, By, He Goes ее, 400 400 
Напряжение модуляции, В, не более 35 25 
Напряжение анода, В, не более... 16000 14000 
Напряжение накала, В........ 6,3 12,6 
Ток накала AT... ...« «this th 027... .£9,33 0,058 ... 0,072 
Ток утечки катод-анод, мкА, He бо- 

OG. опен, нь А 10 10 

Ток утечки  катод-подогреватель, 

MIRA, He бое оные 30 30 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, 

В ПОЛЕ сре go ko 5 5 
Емкость катод-все электроды, пФ, 

BG ООО ан ков oe 6 10 
Емкость модулятор — все электроды, 

ND, не‘ Оле oe wk da И 8 15 
‚Минимальная наработка, 4, не менее 3000 2000 
Срок хранения, лет ... 26 ee .... 15 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения, экрана, кд/м?, не менее 120 120 
Разрешающая способность в центре, лин.., 

5 1 Е 4 es BR eRe ee we ARS 900 900 
Напряжение модуляции, В, He более. . . . . 40 30 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В: 
ЗЛОЙ 6g ov eH 6 we ESS 6.3 5,7... 6,9 
р Е ee ESD 12,6 № ес. 
Напряжение анода, В: 
ВОТЬ | so a0 % eee о 16000 14000 ... 18000 
40ЛК14И ....... ао 14000 12000... 16000 
Напряжение модулятора (отрица- 
тельно В: & aon ek Oe we ыя — 100... 1 
Напряжение электрода ускоряюще- 
Ww. a. 2 be le Ганна eee В 400 300... 500 
Напряжение катод-подогреватель, В — — 300... 125 
Напряжение электрода фокусирую- 
М HB vos es he eg 8S a 300 0... 400 
Ток анода, мкА: 
40STKIOW .....-..ь.. 80... 160 160 
ОЛАЯИЕ уху“ 60... 120 120 
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40J/1K116 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и магнитным отклонением луча для отображения теле- 
визионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29,6 мм и углом отклонения 110°. Экран прямоугольный, 
белого цвета свечения, диагональю 40 см. Выводы штырьковые. Масса 
прибора не более 5,5 кг. 





Выводы электродов: J, 8—подо- 
греватель; 2, б-модулятор; 3- 
ускоряющий; 4-фокусирующий; 
Ре: [3 [3 5 свободный; 7- катод; А-анод. 


8 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот. ГЦ еек че та 1... 600 
усворение; м/с” (9). день как, 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 
КО ВОНИе. NWO (ОУ сес se eed 400 (40) 
длительность ударов, MC.............24.4. 2 :.- © 
Температура окружающей среды, К (°С): 
SCHKHCS ЭНачение „екон нна 343 (70) 
нижнее значение „еек ыынень 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308: Kegs Ch, Ye, Не БОЛЕ. ооо окна а 98 
Пониженное атмосферное давление. Па (мм рт. ст.) 53200 (400) 


Повышенное давление воздуха или газа. Па (кгс/см?) 147099 (1,5) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее....... 225 х 300 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее......... 120 
Число градаций яркости, отн. ед., не ‚менее... ..... 9 
Яркость паразитного свечения, кд/м“, He более..... 0,2 
Разрешающая способность по полю экрана, лин., не ме- 

Е ра рая о die Goes uae: Bde, емо 1 200 
Время послесвечения......... о МВ . . Среднее 
Время готовности, мин, He более. Е. 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не менее. ..... 150 
Детальный контраст, отн.ед., не менее..... 80 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 

рического центра экрана, мм, не более........... 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 

By НО ро кий хаха 20... 70 
Напряжение электрода фокусирующего, В, не более... —50... 400 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более.... 400 
Напряжение модуляции, В, не более......... 4s 30 
Напряжение анода, `В, He более. .............. 16000 
Напряжение накала, В..... еее. 6,3 

Ток накала, A ........... сы и ipl a м фах ПАРЕ ОВ 
Ток луча, мкА, не более vines cece ce ae we ie ak 90 

Ток утечки катод-анод, MKA, He более........... 10 

Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более..... 30 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более....... 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, He более....... 6 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 8 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 1500 
Спок хранения. OT 4 оо окон pom а 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее......... 100 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более..... 0,2 
Разрешающая способность. лин., не менее: 
Th ite и ROA REE: 
NO VIUIGM 6 ein SOs wth st pe Eo eS a ee FOOD 
Напряжение модуляции. В. не Gomee. ......... 30 


Номинальный и предельно допустимый элект рические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала. В........ 6,3 A A 
Напряжение анода, В... .... 16000 14000... 20000 
Напряжение модулятора, в. ., — —100... —1 
Напряжение электрода ускоряющс- 
го, В, ре ра о a 400 300... 500 
Напряжение катод- подогреватель, т = — 300 ... 125 
Ток анода, мкА, He более...... %100...150 160 
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441K1B 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29,5 MM и углом отклонения 110°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 44 см. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 6,1 кг. 





Выводы электродов: /, &- подогреватель; 2, 6- модулятор; 3- уско- 
ряющий; 4-фокусирующий; 5- свободный: 7- катод; А анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


дивпазой частот, Г ¢ sos 6 Ao he ewe | gga 
Ускорение, М/С” GP) ou oh a ede aden oe vias О 
Многократные ударные нагрузки: 
| ускорение, м/с“ (9)....... еее. ь,. 150 (15) 
длительность ударов, MC............ oe re = 
Температура окружающей среды, K ( №) - 
верхнее значение ‚.... а Slug ese oe RS 343 (70) 
нижнее значение 2... wt tw tw te 213 (—60) 
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Относительная влажность воздуха при температу- 
ре 298 К (25°C), %, He более.... 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) 69 825 (525) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее. ...... 413 x 270 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не MeHee.... . 170 
Неравномерность яркости свечения экрана, %. не ‘более 30 

Число градаций яркости, отн.ед., не менее. ....... 8 
Яркость паразитного свечения, кд/м*, не более..... 0,3 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

Bi о оо OM bee oe we Bye eee рас" TOON 
WR PPA vas hk о бон а чт сь Е 1990 
Время послесвечения .... «be sche ed чех ©  реДИОе 

Время готовности, мин, не более | а М Ae 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не менее. .... 160 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана. мм, не более. .... 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). 

peice ce eo 2 he Dinos: ee Aline 2 
Напряжение электрода фокусирующего, В. ..., 0... 400 
Напряжение электрода ускоряющего; В. не боле... . 400 
Напряжение модуляции, В, не более ........... 40 
Напряжение анода, В, He более............... 18000 
Напряжение накала, B....... и... . 6,3 
Ток накала, А. ина. М дан 
Ток утечки катод- подогреватель. мкА, не боле... ... 50 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более..... 5 
Емкость катод _ все электроды, пФ, не более....... 5 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более.... 7 
Емкость анод -—взрывозащитная рамка, пФ, не более 300 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 3000 
(рок ХРанения, NET kt рыла ао wee ent 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее. ............ 135 
Напряжение модуляции, В, не более. ............... 59 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В........ 6,3 5,7... 69 
Напряжение анода, В........ 18 000 14000... 22000 
Напряжение модулятора, в. .. — 150 
Напряжение электрода ускоряюще- 
ВО Re atc i аа Se BA He A ew, $ > 350... 700 
Напряжение — катод-подогреватель, 
— — 300... 125 
Напряжение | электрода фокусирую- 
щего, В... se ale eid eek ae — 500... 1000 
Ток анода. MKA . Luks dae eee Эа. SOD 
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44N1K26 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение —в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 мм и углом отклонения 110°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 44 см. Pano iE 
штырьковые. Macca прибора He более 6.1 кг. 





Выводы электродов: /, 5-модулятор: 2-катод; 3, 4- подогреватель; 
6 ускоряющий; 7—фокусирующий; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ... еее неа Г 90 

ускорение; M/C" (1)... еее pa 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (9)....... еее. 150 (15) 

длительность ударов, мс.............. ‚А 
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Температура окружающей среды, К ( Бе, 


верхнее значение....... сы ок ЧО 
нижнее значение.......... еее. 203 (—70) 
Относительная влажность воздуха. при. температу- 
ре 298 К (25°С), %, не более. у.е. 98 


Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ) 69 825 (525) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее... .... 413 x 270 
Яркость свечения экрана. K/M7, не менее. . .. . 150 
Неравномерность яркости свечения экрана. %, не 60 лес 30 
Число градаций яркости, отн. ед.., не менее. ....... 8 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более...... 0,3 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

„М SOO Е a ed he OE he OO 
ПУ УГЛАМ сое к Я а О 
Время послесвечения ....... аа ..,.. Среднее 

Время готовности, мин, не более..... bm a cthe 2S 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не mMeHee anes 160 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более........... 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 35... 70 
Напряжение электрода фокусирующего, В........ 0... 350 
Напряжение электрода ускоряющего. В, не более. ... 250 
Напряжение модуляции, В, не более. ........... 40 
Напряжение анода, В, не более............... 13000 
р р а А Е о О 
Ток иакала:- А. vrs г. л.н. ские. ООО 
Ток утечки катод- подогреватель, мкА, НЕ Gone sé vex TD 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, He более...... 5 
Емкость катод - все электроды. пФ, не более...... 3 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более.... 7 
Емкость анод -взрывозащитная рамка, пФ, не более 300 
Минимальная наработка. ч, не менее........... 3 000 
Срок хранения, лет...... eS fe eer а № 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее. ............ 130 
Напряжение модуляции, В, не более... ... » oO 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 

Номиналь- Предельно. 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В....... fo 110 ae Bree 

Напряжение анода, В......... 12000 10000... 14000 

Напряжение электрода Верн 

| Я ce a te 8 И 250 200... 350 

Напряжение катод- подогреватель. В —140... 110 

Напряжение электрода и 

ЩЕРО:. ол ео касеноь 2 ШИНА —50... 500 

Ток анода, мкА . резинке лье * 300 
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50/1K26 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 28,6 мм и углом отклонения 110°, Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения. диагональю 50 см: Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 9 кг. 


an 
C Dy 
55 у 
| 5 
$ SH 
\ 2 


0 
17 
Е 


т 2 





Выводы электродов: /, 8- подо- 
греватель; 2, б-модулятор; 3- 
ускоряющий; 4-— фокусирующий; 
5- свободный; 7- катод. А-анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазой частот. Ги сотах" ; -50 
ускорение, м/с? (g).. 0... еее. 25 (2,5) 
Температура окружающей среды, К (°С): 
BEDAHCC -SHANCHNO: еее He we реа 343 (70) 
нижнее значение .................,: 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температу- 
ре 298 К. (25°С), %, ие более, ase ck erwin ole pe 98 


Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. CT.) 69 825 (52 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (kre/em~) 196132 (2 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее . 

Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее | 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, не e более 
Число градаций яркости, отн.ед., не менее . 

Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 
и способность по полю экрана, лин., не ме- 
нее 

Время послесвечения | 
Контраст крупных деталей, отн. ‘ед.. не менее . 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана. MM, не более . 

Напряжение модулятора запирающее (отрицате льное). 
В. не более 
Напряжение электрода фокусирующего. В. не более . 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более . 
Напряжение модуляции, В, не более . 

Напряжение анода. В, не более 

Напряжение накала. В 

Ток накала, А..... 

Ток утечки катод- ‘анод, мкА, не более . pare 

Ток утечки катод-подогреватель, мкА, He более . 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более . 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более . 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 
Емкость анод -—взрывозащитная рамка, пФ 
Минимальная наработка, ч, не менее . 

Срок хранения, лет 


473 х 308 
170 

20 

8 

0,1 


600 
Среднее 
180 


the’ 


40...77 
... 400 

400 

16000 


6,3 
0,27... 0,33 


LOU aur dou 
3 500 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”. 
Напряжение модуляции, В, не более . 


WW ‹- 10 
45 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В......... 6,3 НР ао 
Напряжение анода, В. 16000 12000... 20000 
Напряжение модулятора, В —150...0 
Напряжение электрода ускоряющс- 
О Пса ео Oe 350... 700 
Напряжение катод-подогреватель 
(отрицательное), В .......... — 300... 125 
Напряжение электрода ке 
meré В осо иасье №: 00 — 500... 1000 
Ток анода, мкА............ 250... 300 350 


aoe 


59TIK3B 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 


телевизионной и знакографической информации. 


Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 28,6 мм и углом отклонения 110°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 59 см. Выводы 


штырьковые. Масса прибора не более 14,5 кг. 


$70 








> Выводы электродов: /, 8-подогрева- 
тель; 2, б- модулятор; 3- ускоряющий; 
4-фокусирующий; 5-—свободный; 


8 “J ¥ катод: А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, Гц 

ускорение, м/с? (49). 
Температура окружающей орелы, к CO} 

верхнее значение Е 

нижнее значение | аа 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К (35°C), %, не более . ee а дея 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее .. 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее... 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, не более 
Число градаций яркости, отн.ед., не менее . zh 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более . 


50 
25 (2,5) 


343 (70) 
213 (—60) 


98 


385 х 489 
120 

20 

8 

0,5 


ие 


293 


Разрешающая способность, лин.. не менее: 


Be TUT Е nes oe ok Ee BO OE Se О 

Mee OS ade ен 
Время послесвечения ..... rkav a» Speirs 
Контраст крупных деталей. OTH. сд. ‘не менее. .... 100 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, He более..... 30 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). 
О igs Ag ale vp SO et, 88 
Напряжение электрода фокусирующего, В. не ‘более... 400 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более..... 400 
Напряжение модуляции, В, не более ........... 44 
Напряжение анода, В, не более............... 16000 
Напряжение накала; ВТ... еее. 5. 0 ; 
Ток накала, A... 12 eee e, РО ) 
Ток утечки анод- модулятор. мкА. не ‘более . Е РЕ 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более..... 50 
Ток утечки катод-модулятор. мкА, не более....... 5. | 
Ток анода суммарный, мкА, He Gomee .......... 350 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 2500 
COP ZDAHGHEN. DET оао eee и 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее............. 70 
Напряжение модуляции, В, не более............... 55 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
ный допустимый 
Напряжение накала, В......... 6,3 У кк» 0,9 
Напряжение анода. В......... 16000 14000... 18000 
Напряжение модулятора, в. .. — —150...0 
Напряжение электрода ускоряюще- 
ro, В. г 400 220... 550 
Напряжение катод-подогреватель, в — — 300... 125 | 
Напряжение электрода hacen | 
wero, В... ...... 400 —550... 1100 
Ток анода средний, МКА . nie ag И 350 


61ЛКЛБ, 61ЛК2Б, 61ЛКЗБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29,67 мм и углом отклонения 110°. Экран прямоугольный. 
алюминированный, белого цвета свечения. диагональю 61 см. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 14,5 кг. 


254 





Выводы электродов: 7, 8 - подо- 
греватель: 2, б- модулятор; 3- 
8 я 7 ускоряющий; 4 фокусирующий; 
5 свободный: 7 катод: А-анод. 


— 
hb 


Условия эксплуатации 


61 ЛК2Б 61ЛК1Б, 
61 ЛКЗБ 
Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Tn... .... 1... 200 50 
ускорение, м/с? (9)....... 50 (5) 25 (2,5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с” (9)....... 150 (15) — 
длительность ударов. Mc .... 2... 15 -— 
Температура окружающей среды, К 
(°С): 
верхнее значение ......... 358 (85) 343 (70) 
нижнее значение ......... 213 (—60) 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха 
при температуре 308 К (35°C), %, 
НЕ оскар _. 98 98 
Пониженное атмосферное давление, 
BES (MRE BOTY рвы 53 200 (400) 69825 (525) 
Повышенное давление воздуха или 
газа, Па (кгс/см?)....:...... 147 099 (1,5) 196 132 (2) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, 
MM, не мене .........:. 
Яркость свечения 
кд/м?, He менее......... 
Неравномерность яркости све- 
чения экрана, %, не более . . 
Число градаций яркости, 
отн.ед., не менее........ 
Яркость паразитного свече- 
ния, кд/М^, не более...... 
Разрешающая — способность, 
лин., не менее: 

B MOHTPC: ве... 

по углам 
Время послесвечения...... 
Время готовности, мин, не бо- 
Лоб а Те 
Контраст крупных деталей, 
отн.ед., не менее........ 
Положение —неотклоненного 
пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, 
не более 
Напряжение модулятора за- 
пирающее (отрицательное), В, 
не более 
Напряжение электрода фоку- 
сирующего, В, не более... 
Напряжение электрода уско- 
ряющего, В, не более..... 
Напряжение модуляции, ' В, 
Ню 
Напряжение анода, В, не 60- 
OS, id: oe. a Ge ee ИР НИ 
Напряжение накала, В..... 
Ток накала, А......... 
Ток утечки анод-модулятор, 
мкА; He: более (Е... 
Ток утечки катод-подогрева- 
тель, мкА, не более ..... 
Ток утечки катод-модулятор, 
MKA, не более.......... 
Емкость анод-токопроводя- 
щее покрытие, пФ....... 
Емкость модулятор -— все ос- 
тальные электроды, пФ, не бо- 
Nee ey Weck in К tee 
Емкость катод - все остальные 
электроды, пФ, не более. ... 
Минимальная наработка, ч, 
не менее 
Срок хранения, лет...... 
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61 ЛК2Б 


481 x 375 
150 

30 

8 

0,05 

600 

550 
Среднее 

| 

150 


20 


77... 40 


1600... 2500 


о1ЛКТБ, 
61 ЛКЗБ 


481 x 375 
165 
25 


0,3 


600 

550 
Среднее 
3 


150 


30 


77... 40 
0... 400 
400 

44 

18 000 

6,3 

Oe) а: Ча 
10 

50 

5 


1600... 2500 


3000 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


61ЛК2Б -.... Я Ге ук к на oe es МО 

61IKiB, 61IK3B . oy. . a. Riga wee а wale, Be 
Разрешающая способность, лин., не более: 

в MCHTPE ен нь: 500 

по углам ..... а еее НО 
Напряжение модуляции. B, не бдлее.....:/..:....л.. 55 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В........ 6,3 35) sea Oe 
Напряжение анода, В......... 18000 14000... 20000 
Напряжение модулятора, В..... — —150°..0 
Напряжение ЗлоктродА ускоряюще- 
mo, В 5. — 400 350... 700 
Напряжение катод- ‘подогреватель. 
ee Ne — — 300... 125 
Напряжение электрода ‘фокусирую- 
ПО Во комар азы reo 0... 400 
Ток анода средний, мкА . ine eee О _ 350 


61 ЛК6бБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29,5 мм и углом отклонения 110°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения. диагональю 61 см. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 13 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: | 
диапазон частот, Ty ................ I]... 200 
YOROPERRG, SUC" О poe ea es Ps we нон, 20.9) 
Многократные ударные Нар 
ускорение, м/с“ (9). ея поте БЕ 


длительность ударов, MC .. poe hed aoe. oe hen 
Температура окружающей eae K ( ©: 

верхнее значение .................. 343 (70) 

нижнее значение .... 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К (35°C), %. не более. 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм. рт.ст т.) 33 200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа. Па (кгс/см?) 147099 (1.5) 
2 
17-5039 a 





Выводы электродов: /, &- подо- 
греватель; 2-ускоряющий; 3- 
подфокусирующий; 4- фокуси- 
рующий; б-.модулятор; 7-ка- 
2 тод; А-анод. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее ..... 481 x 375 
Яркость свечения экрана, кд/м”, He менее....... 150 
Неравномерность яркости свечения экрана, iy He бо- 
BOS. о es Pk с Зы BOP eS te 20 
Число градаций яркости, отн.ед., не менее...... 9 
Разрешающая способность, JIMH., не менее: 

В ВИТО о, еее И уе 2000 

по полю без динамической фокусировки..... 1200 
Время’ послесвечения ......... у... Среднее 
Время готовности, мин, не более......... а 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не менее.... 150 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более...... 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное), В: we боле еее 50... 120 


Напряжение электрода фокусирующего, В, не более 3000... 5000 
Напряжение электрода подфокусирующего, В, не бо- 


рока Я а бе зле аа 0... 450 
Напряжение электрода ускоряющего, В....... 450... 550 
Напряжение модуляции, В, He более.......... 50 
Напряжение анода, В, не более ............ 25000 
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Напряжение накала, B..............00. 6,3 


TOR FARA a orig oe ok Se is Be ee a EP ES aS 0,27 ... 0,33 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, He более... 30 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более..... 5 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более..... 10 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более 10 
Минимальная наработка, 4, не менее......... 2000 

Срок Юавения, лет .::.... ЦЕ... es 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее........ 105 
Разрешающая способность в центре, лин., не менее... 2000 
Напряжение модуляции, В, не боблее........... 50 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
_ ный допустимый 

Напряжение накала, B........ 6,3 37. ‹.. 69 
Напряжение анода, В......... 25000 22500... 27500 
Напряжение электрода ускоряюще- 
Го, Возле ооо као а 500 450... 550 
Напряжение катод-подогреватель, В — —135... 300 
Ток анода средний, мкА ....... — 230 


61 ЛКЗБ 


Электронно-лучевой черно-белый кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
алюминированный, белого цвета свечения, диагональю 61 см. Выводы 
гибкие. Масса прибора не более 18 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц: еее. 1... 300 
youopenme, MIC” (У еее RAS 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, Mic” Gg) oh еее ko we 150 (15) 
длительность ударов, MC ........46.... 2:... 20 
Акустические шумы: 
диапазон частот, Im ......... Св 50... 10000 
уровень звукового давления, дБ.......... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее ЗМНачение . 22 6 еее 343 (70) 
нижнее значение... 3... еее. 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температу- 
ре 308 К (35°С), %, не боле.....:..:....... 98 


Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 147099 (1,5) 
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догреватель; 


А-анод. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, He более...... 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее 
Неравномерность яркости свечения экрана, %, не бо- 
лее 
Число градаций яркости, отн.ед., не менее 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

в центре 

по углам 
Время  послесвечения 
Время готовности, мин, не более............ 
Детальный контраст, отн.ед., не менее......... 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное), В, не более 
Напряжение электрода фокусирующего, В 
Напряжение электрода подфокусирующего, В.... 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более... 
Напряжение модуляции, В, не более 
Напряжение анода, В, не более 
Напряжение накала, В 
Ток накала, А 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более. ... 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более .... 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более. ..... 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более .. 
Минимальная наработка, 4, не менее 
Срок хранения, лет 
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Выводы электродов: /, /4—n0- 
4— динамической 
фокусировки; 5-подфокусирую- 
щий; б-катод; 7- модулятор; 2, 
3, 8, 10, 11, 12-свободные; 9- 
фокусирующий:;: /3- ускоряющий; 


482 x 362 
150 


20 
8 


2 400 

2 000 
Среднее 
2 


40 
30 

50... 120 
5500...6500 


300... 700 
500 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее......... 110 
Разрешающая способность, лин, не более: 
В TWIG. ооо ие A 2000 
И М ооо ола пал аа 1700 
Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 
эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В........ 6.3 Del ны Я 
Напряжение анода, В......... ~ 25000 24500... 25500 
Напряжение электрода ускоряюще- 
BOs. Во за ое 400 200... 600 
Напряжение — катод-подогреватель, 
‘aa tee ария —125 0... —125 
Напряжение электрода фокусирую- 
NCO. > К 5500... —200 ... 7000 
6 500 | 
Ток анода, мкА, не более...... 140 180 


Многоцветные индикаторные ЭЛТ 


16лм8ц, 16лМ8Ц-1, 16 7М8Ц-2 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с комбиниро- 
ванной фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
луча, со средним временем послесвечения для отображения телеви- 
зионной и знакографической информации в условиях высокой внешней 
освещенности. Управление цветом свечения осуществляется переключе- 
нием высокого напряжения с 7000 В (красный цвет) до 15000 В (зеленый 
цвет). 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
плоский, диагональю 16 см, с прозрачностью 90% (16ЛМ8Ц) или 
50... 60% (16 ЛМ8Ц-1). Трубка 16 ЛМ8Ц-2 имеет экран с антибликовым 
контрастным светофильтром, прозрачность которого не превышает 
10%. Выводы гибкие. Масса не более 1,5 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ... еее. |... 600 

ускорение, M/C” (9) 6 6s 4 be ea Е... 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

‚ yoxopebe, ме” Ш) лера 150 (15) 

длительность удара, MC .............. Вы, 19 
Акустические шумы: | 

диапазон частот, ГЦ... еее... 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ ......... 130 
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Температура окружающей среды, К (°C): | 
БЕН: ОНО НИЕ рр аи ааа 358 (85) 
нижнее значение ...... 2... eee ee eee ‚ 213 (-60) 
Относительная влажность воздуха при температу- 
pe B03 Жо И We ooh se BS 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 665 (5) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 294198 (3) 
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Выводы электродов: [-ускоря- 
ющий; 2, 3— подогреватель; 4- 
катод; 5—модулятор; б-анод 
первый; 7-анод второй; A,- 
анод третий. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее....... 88 x 109 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красном цвете: 16 ЛМ8Ц .............. 120 
16ЛМ8Ц-1 2... 2. ee 53 
BOJIMBIRS -............. 16 
в зеленом цвете: I6JIM8IT............2.2.. 1500 
Е С RED 036. b's a sn Be Ee OU 670 
МН ЙА, ne ok Gow eso eee 195 


Цветовые координаты, ед. системы. MKO: 
красного цвета: 


Re ра уе а 0,62 
Dh WG dt оон ae 6 oh Bb en ek 8 GS 0,36 
зеленого цвета: 
Е ЧЕ 0,43 
Pe Sick DM he oe eae be a 0,51 


Ширина линии, мм, не более: 
в красном цвете: 


‚Жо. ЕР 0,25 

We KORN 68 О О ЕЕ 0,3 
в зеленом цвете: 

Bt WOOO ооо лень 0,2 

ВО WARIO 2 ооо на BIRO 0.25 
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Детальный контраст, отн.ед., не менее: 


В: КРАСНОМ. ЧОЕТО есть са оо а 10 

В SQICHOM ЦВЕТЕ. ; лоси 40 
Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс ... 2 
Время готовности, мин, не более. ............. 3 
Коэффициент отражения экрана, %, не более....... нь 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более ........ 5 
Смещение неотклоненного пятна при перемещении цве- 
FA, iM NO OO Е me 8 ea eA ee ek io 
Напряжение модулятора запирающее, В..... Da eB 10 
Напряжение модулятора, В, He более........... 85 
Напряжение накала, В ...... еее... 6,3 
Напряжение анода первого, В... .. 400... 1700 
Напряжение анода второго, В .......... .... 400... 1700 
Напряжение электрода ускоряющего, В.......... 0 ..45 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, He более..... 100 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более....... 10 

ТО: Ва Ae + so ee & & ue 2 oes, ооо Иа OT ox. 0,55 

Ток спирали, MKA ... 1. 1 cog ee ge Е er ae ae 10... 175 
Емкость MOJLYJIATOP— все электроды, пФ, He более. . . . 25 
Емкость электрод ускоряющий-все электроды, пФ, 
He GOI ts Ke a > ce he a ww косм Иа 20 
Емкость анод первый - все электроды, пФ, He более .. 18 
Емкость анод третий - все электроды, пФ, не более... 20 
Минимальная наработка, 4, не менее ........... 1500 
(pox ЗОаНЕНИЯ. ОЕ есь 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки. 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красном цвете: 


АЕ Е рока аа eae &, 4. 6. See 
В Е ооо оао е er a 
ВНЕ kb i aes в RSS ee ae 10 

в зеленом цвете: 
ВАО ТЕ аа de ETE пам а! 1000 
О А О О О-о 440 
ЕЕ те каво A ра и М 130 


Ширина сфокусированной линии в красном и зеленом 
цветах. MM, не более: 


о о О Е у aor fat ee OS 

Ha ROAM 6 eda. И Е ee ale pa ae ows 0,4 
Напряжение модулятора запирающее, В......... —5... 20 
Напряжение модуляции, В, не более............ 100 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В........ 6,3 6,0... 6,9 
Напряжение электрода ускоряюще- 
[Gs a: оо бое 9 Уна Ф.;:.> 
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Напряжение модулятора запираю- 


lec, В: 

положительное .......... 80 100 

отрицательное .......... 5 20 
Напряжение анода первого. В.... 400...1700 400... 1 700 
Напряжение анода второго, В.... 400... 1700 400... 1700 
Напряжение анода третьего, В:.... 

зеленый цвет свечения ..... 15000 14500... 15500 

красный цвет свечения ..... 7000 6000... 8000 
Напряжение катод-подогреватель, В — 100 

Worn s %o 

100 


РА БЛИЗ, БЛИЗ ВОВЕ | Е 
75 

Acme 
=. Nee 

iv Pa АА 


525 — 575 600 625 A, Мик 





Спектральные зависимости относительной энергии излучения экрана 
И при различных напряжениях на аноде 


OTH 


IGIINE LY, 16NEL-T, 
L6NMBL-2 





-30 -20 -10 0 10 20 Я, B 


Зависимость яркости свечения линии L, от напряжения на модуляторе 


U 


мод 
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16лмэЦц 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электростати- 
ческой фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
луча со средним временем послесвечения для отображения знако- 
графической информации в условиях низкой внешней освешенности. 
Управление цветом свечения осуществляется изменением плотности 
тока пучка на экране (красно-оранжевый цвет при малой плотности 
тока, желто-зеленый цвет при большой плотности тока). 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 21 MM и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
плоский, диагональю 16 см. Выводы гибкие. Масса трубки не более 
0.8 кг. 


250 


95 20 


155 
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Выводы электродов: / (белый)- 
катод; 2, 4 (розовый) — подогре- 
ватель; 3 (зеленый) — модулятор: 
5 (желтый) — ускоряющий; 6 (крас- 
ный) — фокусирующий; A анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


AUATASON. частот, Грез а 4 sh WAL чаи гон 00 

ускорение, м/с? (4). И “ie ah de Whee AO GRD 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с” (9). НИ 1 ed 

длительность Удара, MC’... .. 1 eee ee te th ecuhe 
Акустические шумы: 

диапазон частот, Гц ..... ча. 00 

уровень звукового давления, ДБ. ея я-а 
Температура окружающей среды, К (° С): 

верхнее ‘значение 2... 64 ее: Е. See) 

нижнее ЗНАЧЕНИЕ рн О РВ) 
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Относительная И t | воздуха при температуре 


308 К (35°С), 


Пониженное A давление, Па (мм рт. ст.) 


11970 (90) 


Повышенное атмосферное‘ давление, Ila (кгс/см?) 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 

в красно-оранжевом цвете . 

в желто-зеленом цвете ; 

Цветовые координаты, ед. системы МКО: 
красно-оранжевого цвета: X, ........... 
желуо-зеленого цвета:-Х2 . ..... дк... 

оне 

Ширина линии в красно-оранжевом и желто-зеле- 

ном цветах в центре и на краю, мм, не более . 

Детальный контраст, отн.ед., не менее: 

в красно-оранжевом цвете . . 
в желто-зеленом цвете 

Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс 

Время готовности, мин, не более . 

Положение неотклоненного пятна относительно гео- 

метрического центра экрана, MM, не более .... 

Коэффициент отражения экрана, %, не более .. 

Напряжение и a aa (отрицатель- 

Hoe), В . tee 

Напряжение модуляции, B, не более: 

в красно-оранжевом цвете .. 
в желто-зеленом цвете 

Напряжение анода, В 

Напряжение электрода ускоряющего, В. 

Напряжение накала, В 

Напряжение электрода фокусирующего, В. 

Ток накала, А 

Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более . 

Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более . 

Емкость катод все электроды, пФ. не более . 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более .. 

Емкость электрод ЩЕ все электроды, 

пФ, не более..... 

Минимальная наработка, 4, не менее . 

Срок хранения, лет. 


О © @© ЗО #8 «@ 


88 x 109 


20 
120 


80 


20 
30 
15 000 


6,3 
TOD a5. 
O27... 


2 000 
0,33 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/М^, 
вом цвете 


не менее, в ОЕ 


8 


Ширина сфокусированной линии В `красно- оранжевом и жел- 


то-зеленом цветах в центре и на краю, мм, не более ..... 


0,3 


Напряжение а SAIEpatOice (утрицательное), В, 


не более: 

Напряжение модуляции. В, не более: 
в красно-оранжевом цвете. 
в желто-зеленом цвете. 
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90 


Se ae Ca 
ear 40 


sc i it il a 


Worn ? %o 





990 600 630 700 д, мм 


Спектральная зависимость относительной энергии излучения экрана 


W. 


OTH 


Y 


SSS 


ISSO 
Еж 


абы 
ae 


Г 
Ga 
Za 
И 
Г 
= 


ИГ 
10 


м: 


NSS 


ИЛ 


YA, 


Upon, 8-60 -50 -¥0 -30 





при плотности тока, 


соответствующей красновато-оранжевому 
цвету 


Модуляционная характеристика 
[4 (Ц (заштрихованный участок- 


мод) у 
рабочий диапазон) 


Спектральная зависимость относи- 

тельной энергии излучения экрана и 

при плотности тока, соответствующей 
желто-зеленому цвету 


Wory » % 
100 


79 





400 490 900 550 600 680 А, им 
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0 10 20 30 40 50 И, мкА ed ) 
J /2 


Зависимость яркости свения ли- /, МКА Jen? 
нии Г, (1) и цвета свечения 
(2—координаты U при V= 0,35) 
от тока анода [4 при скорости линии L, от плотности тока /. 


перемещения луча 2 MM/MKC. CAH | 
[-сублинейный люминофор красного цве- 


Заштрихованный участок - ра- ‚ Tar 2 сверхлинейный люминофор зеленого 


бочий диапазон цвета 


Зависимость яркости свечения 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В...... 6,3 = i ee: 
Напряжение модулятора запи- 
рающее (отрицательное), В.... 80 10: ;.;.125 
Напряжение анода первого, В 15000 12000... 16000 
Напряжение электрода ускоряю- 
а М-Н 750 700... 800 
Напряжение электрода фокуси- 
PYIOUIONO, В ae 40 5 Se we 1700... 2000 1300... 3000 
Напряжение катод-подогрева- 
се > a cs: A a lo ek 0 + 100 


23N1M1LL, 23лМ1Ц-1, 23ЛМ1Ц-2 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с комбиниро- 
ванной фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
‘луча, со средним’ временем послесвечения для отображения телеви- 
зионной и знакографической информации в условиях высокой внешней 
освещенности. Управление цветом свечения осуществляется переключе- 
нием высокого напряжения с 7000 (красный цвет). до 15000 В (зеленый 
цвет). 


268 


Конструктивное исполнение ~B стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20,5 мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 23 см. Трубка 23ЛМ1Ц имеет экран 
прозрачностью 90%, а трубка 23ЛМ1ЩЦ-1- прозрачностью 50%. Трубка 
23ЛМ1Ц-2 имеет экран с контрастным антибликовым фильтром про- 
зрачностью 15%. Выводы гибкие. Масса трубки не более 2 кг. 


285 





Выводы электродов: /-ускоряющий; 2, 3- подогреватель; 4- катод; 
5—модулятор; б-анод первый: 7-анод второй; А-анод третий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ЕЦ... рее вай |... 600 
ускорение, м/с? (9).........:......... 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: ` | 
ускорение, M/C* 4; д х ка tee vb as oe o EN 150 (15) 
длительность удара, мс... 2 ee 45 
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Акустические шумы: 


диапазон частот, Гц... ее... 50... 10000 
уровень звукового давления. дБ.......... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхиее "Значение... TE ео 358 (85) 
нижнее змачение ::.. ле. ee 213 (—60) 
Относительная а воздуха при температу- 
DG SON ЕВ а ов 98 


Пониженное ыы давление. Па (мм рт. ст.) 133 (1) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 196132 (2) 


Основные данные 


\ 
Размер рабочей части экрана, MM, не менее....... 140 x 183 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красном цвете: злмщ Е Е 90 
ЗАМ Е иена. 50 
ВЗМИ-2 ег ь, rm 10 
в зеленом цвете: 23З1ЛМЩ ............. 900 
ПЛМ реа 500 
23JIMIW-2 0 © 2. 100 


Цветовые координаты, ед. системы MKO: 
красного цвета: 


А о а Sad a: 4d ace ТН 0.58 
De es aE Dae чем eK а Fee eS 0,36 
зеленого цвета: 
Mae. дл a! Se: on eee! ot geet te 8. ее aw. B39 
Dine ine We Ss AP Ge Oe ре ae ctos 0.48 
Ширина линии в красном и зеленом цветах, мм, не более: 
к о Yo eas Se a ee ВН 0,25 
ПКО зе oh wy ee OO ES 0,28 
Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс... 2 
Время готовности, мин, не более............. 2 
Коэффициент отражения экрана, %, не более...... 30 
_ Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более.......... 15 
Смещение неотклоненного пятна при переключении 
MOOR, ММ, HE Domes... ось... еее 1,5 
Напряжение модулятора запирающее, В..... есь: Ме, AG 
Напряжение накала, В...... еее. 6,3 
Напряжение анода первого, B............... 400... 1700 
Напряжение анода второго, B............... 400... 2000 
Напряжение модуляции, В, не более........... 80 
Напряжение электрода ускоряющего. В......... 500... 2000 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более..... 100 
Ток утечки катод-электрод управляющий, МКА, не более 10 
ТОК НАЛ А, росс Re a ин we eS et А 
TOR т а и ae is Гх.. 175 
OS: NYT, MEA yo Sk wo Ak GE Ge Ba 9 SEES 0... 500 
Емкость электрод управляющий все электроды, пФ, не 
ПОЛОВ ар асом Я. 25 
Емкость электрод ускоряющий-все электроды. пФ, 
НО Е он оао о ЗАВ 20 
Емкость анод первый - все электроды. пФ, не более... 18 
Емкость анод третий - все электроды, пФ, не более... 20 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 750 
бор с TET 5 ete 6G ow. we eae eR ne ae As 12 
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Г, MKA Г, KA 


I. 
800 
700 
2 4 
Зависимость тока луча [, и тока 900 $ 
катода [, от напряжения на | 
модуляторе U,,, при ускоряю- 400 
щем напряжении | KB 2 
500 
20 
’ 7 
100 


0 10 20.30 90 50 60 10 80 Upon, B 





Спектральные зависимости от- 
носительной энергии излучения 
И’„„ двухцветного экрана при 


отн 


500 550 600 A, мкм U,=9xB 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработ KH 


Яркость свечения линии. K/M7, не менее: 
в красном цвете: 


23З1ЛМЩЦ ..... > tha Se! м д Зе Sea 80 
2 АМ1Щ-Г............ ее м 40 
ое ба pote ican он 8 

в зеленом цвете: 
Е ооо зо арена 800 
МЫ рая ааа аа аа 400 
АНА рее зал ванна 80 


Ширина сфокусированной линии в красном и зеле- 
ном цветах, мм, не более: 


арт о ола трей 0.3 

A WINING ле Бе чать дла ВН. 
Напряжение модулятора запирающее, В........ —10,... 20 
Напряжение модуляции. В, He более............ 85 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 
эксплуатации 


Номиналь- | Предельно 
НЫЙ * допустимый 
Напряжение накала. В.... 6,3 6.0... 69 
Напряжение МУдулятора за- 
пирающее, В .. 1. 25... 9 —20... 100 
Напряжение электрода ‘уско- 
ряющего, В а 0 5 


Напряжение анода ‘первого, 
В gak ees ete eae но SOO, 2 АО 400... 1 700 
Напряжение анода второго, 


пака илом ох 2 8400... 2000 400... 2000 
Напряжение анода третьего, 
Be cy ew asta ow р Re ates :: РОО... 50 5000... 15500 
Напряжение В 
тор, В... eet Cae — —100... 100 
Ток луча. мкА . ae thet he. SO 500 


231ЛМ22Ц 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с комбиниро- 
ванной фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
луча, средним временем послесвечения для отображения знакографи- 
ческой информации в условиях высокой внешней освещенности. Управ- 
ление цветом свечения осуществляется переключением высокого на- 
пряжения с 7000 В (красный цвет) до 15000 В (зеленый цвет). 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29MM и углом отклонения 55°. В колбе трубки имеется 
оптическое прозрачное окно для ввода (вывода) оптической информа- 
ции. Экран круглый, сферической формы, ‘диаметром 23 см. имеет 
контрастный антибликовый фильтр. Выводы гибкие. Масса трубки’ не 
более 5 кг. | 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ДАП АЗОВ ОЕ “OY. 26s aw owe ewe Say, ТО 

ускорение, м/с? (9). а ee Siok ee О 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с“, (9). а ых И 

длительность удара. мс... РИ de 
Температура окружающей рен к С Cc :. 

верхнее значение ... | сене BOS Te) 

нижнее значение 213 (—60) 
Относительная в воздуха при. температу- 
ре 308 К (35°C), ae 4 98 
Пониженное О давление, Па (мм. рт. ст. 665 (5) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”). 294 198 (3) 


212 


ee 


ры = a a ne 


44] 
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Выводы электродов: / (желтый) - ускоряющий; 2, 3 (белый) - подогре- 
ватель; 4 (красный)- катод; 5 (коричневый) - модулятор; б-анод пер- 


вый; 7/-анод второй; А-анод третий. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красном цвете 
в зеленом цвете 
Ширина линии в красном и зеленом цветах. B ‘центре 
и на краю, мм, не более . Я, 
Детальный контраст, отн. ед., не менее: 
в красном цвете 
в зеленом цвете 
Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс: 
в красном цвете be tube & 
в зеленом цвете 
Время готовности, мин, не более . 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более . 
Коэффициент отражения экрана, %. не более . 
Напряжение модулятора запирающее, В 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Напряжение анода первого, В. 
Напряжение электрода ускоряющего. B 
Напряжение накала, В рак аа 
Ток накала, А oe | 
Ток утечки катод- подогреватель. мкА. не более . 


18—5039 


195 


80 
100 


0,35 


Nw 


5 


5 


CO: 


—5... 10 
400... 1800 
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Ток утечки катод-модулятор, мкА, He более..... 10 
Ток спирали, мкА nae hoe Ae Se GG 
Емкость ВИ электрод- все. электроды, 
. ПФ, не более...... re ee 
Емкость модулятор - все `электроды, пФ, не более 20 
Емкость первый анод- все электроды, пФ, не более 18 
Минимальная наработка, 4, не менее . А 
Срок хранения, eT ................... 15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м‘, не менее: 
в красном цвете . ое . 70 
в зеленом цвете..... 80 
Ширина сфокусированной линии, в ‘красном 1 и зеленом ‘цветах 
в центре и на краю, мм, не более. ................ 0,45 
Напряжение модуляции, В, не более ............... 95 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В’. 6,3 Ds) kon Dee 
Напряжение анода первого, 
ии, ПО 400... 1700 
Напряжение анода второго, 
а та. зола 400... 1700 400... 1700 
Напряжение анода третьего, 
7000: 15000 6000... 8000; 
| 14500... 16500 
Напряжение катод-подогрева- 
тель, В fie Sak ae ah Gls Be — 100 
Напряжение электрода уско- | 
pmromero; В: песо Baad ee 
Напряжение модулятора 3a- 
пирающее, В .....,....°—...№Ю —50... 15 


23Л1ЛМ24Ц, 311ЛМ11Ц 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электромаг- 
нитными фокусировкой и отклонением электронного луча, с длитель- 
ным послесвечением для отображения знакографической информации в 
условиях низкой внешней освещенности. Управление цветом свечения 
осуществляется изменением плотности тока луча на экране (красно- 
оранжевый цвет при малой плотности тока, пурпурно-розовый при 
большой плотности тока). 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 55°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 23см (для 23ЛМ24Ц) и 31 cm (для ЗЛМИЦ). 
Выводы штырьковые. Масса трубки не более 2.9 кг и 4,55 кг соответ- 
‚ственно. 
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419 


колпачок 





490 





$ 2 19,7 


Выводы электродов: /, 5, /> модулятор; 2- катод; 3, 4-— подогреватель: 
6 свободный: А-анод. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц... 1... 500 L vase 
ускорение, м/с? (g).... 50 (5) 50 (5) 
Многократные ударные на- 
грузки: 
ускорение, м/с? (9).... 150 (15) 150 (15) 
длительность удара, Mc 2... 20 р. 1 
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Температура окружающей 
среды, К (°С): 


верхнее значение ..... 343 (70) 358 (85) 
нижнее значение ..... 213 (—60) 213 (—60) 
Относительная влажность 
воздуха при температуре 
308 К (35°С), %........ 98 98 
Пониженное атмосферное 
давление. Па (мм рт. ст.)... 53200 (400) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное 
давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 294 198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм. не менее: 
Ла оное иона BS SH 
СО о ee ee 

Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 

в красно-оранжевом цвете. .............. 
в пурпурно-розовом цвете. .............. 

Цвётовые координаты, ед. системы МКО: 

красно-оранжевого цвета: 


Ширина линии, мм, не более: 

в красно-оранжевом цвете. .............. 

в пурпурно-розовом цвете. .............. 
Детальный контраст, отн.ед., не менее: | 

в красно-оранжевом цвете. .............. 

в пурпурно-розовом цвете... ............ 
Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс ... 
Время. послесвечения, с.......... еже енеа 
Время готовности, мин, не более.............. 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более........ 
Коэффициент отражения экрана, %, не более...... 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
Re es Boe Ca CM eG WA woe ых ом 
Напряжение модуляции, В, He более: 

в красно-оранжевом цвете. .............. 

в пурпурно-розовом цвете. .............. 
Напряжение анода, B....... 2.2.2... 0.2 eee 
Hanpemenne Hakasia, В... ce ee we eas 
Плотность тока электронного луча, мкА/см?: 

в красно-оранжевом цвете... ............ 

в пурпурно-розовом цвете. .............. 
TOR MARANA, Fe eo) en 8 ee RRA EER Rw ES 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, He более..... 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более....... 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более....... 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 
(pOk ЗРОНОНИЯ, JT ооо оао 
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194 
254 


10 
70 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии в красно-оранжевом и 
пурпурно-розовом цветах, MM, He более............. 0,35 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В........ 6,3 6.0... 6,6 
Напряжение модулятора запираю- 
щее (отрицательное), В....... 30...90 ° 39...10 
Напряжение анода, В........ 14000 14000... 15000 
Напряжение — катод-подогреватель, 
By ИР ОО осанка 0 — 135 


25ЛМАЦ 


Цветная индикаторная электронно-лучевая трубка с электростати- 
ческой фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
луча, со встроенной отклоняющей системой, коротким временем после- 
свечения для отображения телевизионной и знакографической инфор- 
мации в условиях высокой внешней освещенности. Управление цветом 
свечения осуществляется переключением высокого напряжения с 9 000 В 
(красный цвет) до 13000 В (желтый цвет) и до 17000 В (зеленый цвет). 


900 


145 






Выводы электродов: /, 4 и 2, 
4- подогреватели; —3-модуля- 
тор; >-катод; б-ускоряющий; 
7—фокусирующий; А-—анод; Ш, 
\У-горизонтальная отклоняю- 
щая система; IV, У[- вертикаль- 
ная отклоняющая система; П- 
емкостной вывод. 


== 
Г 


Я 


Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с противо- 
ударным кожухом, диаметр горловины 24 MM, угол отклонения 70°. 
Экран плоский, квадратной формы. Выводы гибкие. Масса трубки не 


более 3,5 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, Гц 

ускорение. м/с? (4) | 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (9) 

длительность удара, мс 
Акустические шумы: 

диапазон частот, .Гц a 

уровень звукового давления, ДБ. 
Температура окружающей срелы. К (` С): 

верхнее значение 

нижнее значение 
Относительная влажность воздуха `при температуре 
308 К (35°C), % ..... 
Пониженное атмосферное давление. Па (мм рт. ст. у, 
Повышенное атмосферное давление. Па (кгс/см?) . 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее . 
Яркость свечения линии. кд/м”, не менее: 
в красном цвете . 
в желтом цвете 
в зеленом цвете 
Цветовые координаты, ед. системы МКО: 
красного цвета: 
XY 
vy 
зеленого цвета: 
Х2 
У? 
желтого цвета: 
Xa 
Ширина линии в центре и на краю, MM, He более: 
в красном цвете. р 
в зеленом и желтом цветах 
Детальный контраст в красном и 
отн.ед., не менее я 
Скорость перемещения электронного луча. мм/мкс 
Время готовности, мин, не более oar 
Коэффициент отражения экрана, %, не более . 
Положение нсотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более . 
Смещение неотклоненного пятна при переключении цвс- 
та, MM, не более . 
Напряжение модулятора ‘запирающее (отрицательное). 
В, не более . аа _ 


зеленом цветах, 
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1... 600 
100 (10) 
150 (15) 
ее в 
50... 10000 
130 

358 (85) 
213 (—60) 
98 

665 (5) 

294 198 (3) 
145 x 145 
80 

100 

100 
0.54...0.58 
(0.36... 0.40 
0.34... 0.40: 
0.48... 0.51 
0.38... 0.45 
0.42... 0.46 
0.32 

0.30 

30 

а 

2 

3 

5.5 

0.6 

100 


Напряжение накала, В окорока 6,3 


Наприжение анода, В оон eH Ys 9 000; 

13000; 17000 
Напряжение модуляции, В, не более........... 50 
Напряжение электрода ускоряющего, В......... 750 
Напряжение электрода фокусирующего, В........ 1500...3500 
Ток навала. А осо. 0.22 :.. 0,33 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более..... 100 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более....... 10 
Ток электронного луча, при котором обеспечиваются 
Указанные яркость и ширина линии, MKA........ < 500 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 20 
Емкость электрод ускоряющий- все электроды, пФ, 
NE ONES 2k ache ка 20 
Емкость анод - все электроды, пФ, He более....... 50 
Емкость катод - все электроды, пФ, He более....... 20 
Минимальная наработка, 4, не менее.......... .1 500 
COOK КрАНЕНИМ, ЛР сырое окна 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 


В RODCHOM ПИТ 5 xs a 6 YG ee ee Ae ая аа 20 
№ SEHENOM ЦВЕТЕ ооо лее ке 70 
Ширина сфокусированной линии в красном и.зеленом цветах 
в центре и на краю, MM, не более................ 0,4 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В, 
He. DOGG, 6h SiS RE So 4 CE A EO RE KO ESS 105 
Напряжение модуляции, В, не Ooee. . 2. 2 ee 60 





1750 2000 2250 2600 2750 Uy, 8 од,В ~50 -40 -90 -20 -10 
Зависимость фокусирующего Зависимость тока от напряже- 
напряжения U,,, от изменения ния на модуляторе U,,,, 


напряжения на аноде U, 
279 


0, мкм 


500 a 
AAANAANSAAANNS ARRAN 6 
5 


ААА 








; ‘№ 
ASS SS SSS SSS АААЛАЛА АА 
 heeirrec heen arcmin Ee et WRB SBeaay, 
100 
200 9004, HKA 
Структура приэкранного фильтра: Зависимость ширины линии р от 
/ люминесцентное покрытие; 2-фрон- тока анода ТА 
тальное стекло; 3 полиэфирная смола; 1 при U, = 19 кВ и скорости луча 0,25 мм/ 
4 нейтральный светофильтр; 5 стеклян- мкс; 2 при ЦИ, = 17 кВ и скорости луча 
ная планшайба; б просветляющее покры- | мм/мкс; 3 при И, = 17 кВ и скорости 
гие луча Змм/мкс 
Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 
эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В... . 6,3 6.0... 6,6 


Напряжение модулятора за- 
пирающее (отрицательное), 


ее ие И 130 
Напряжение электрода уско- 
РИЮЩеГО, В уха. TH 750 
Напряжение анода, В..... 9000; 13000; 8000... 18.000 

17000 

Напряжение электрода фоку- 
chpyromero, В......... 190...3500 1400... 3500 
Напряжение катод-—подогрева- 
ТЕЛЬ Bw ge kk a-ak ne ee ace. © —100...0 


25ЛМ6Ц 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электростати- 
ческой фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
луча, средним временем послесвечения для отображения знакографи- 
ческой информации в условиях повышенной внешней освещенности. 
Управление цветом свечения осуществляется изменением плотности 
тока луча на экране (красно-оранжевый цвет при малой плотности тока, 
желто-зеленый цвет при большой плотности тока). 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 21мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 25 см. Выводы штырьковые. Масса 
трубки не более 2 кг. 
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экранирующий; 
щий; А анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, Fil. ое кое 

ускорение, M/C”? (9)..... еее... 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с” @) . 6 ic ace ee awe eas 

длительность удара, MC .............. 
Температура окружающей среды, К (°C): 

БОРХНЕЕ. ЗНАЧЕНИЕ 1480 11; Зена 

НИЖНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ еее has 
Относительная влажность воздуха при температу- 
| о Clee 6s Seg es Hark ee eee eS 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. CT.) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее ...... 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 


в красно-оранжевом цвете.............. 
В MGITO-SQUICHOM ЦВЕТЕ ... 6 ie 644 6 ae ny 678 а 


Цветовые координаты, ед. системы МКО: 
красно-оранжевого цвета: 


Выводы электродов: /- модуля- 
тор, 2-—катод; 3, 4-подогрева- 
тель; 5-подфокусирующий; 6- 


7 - фокусирую- 


1... 600 
50 (5) 


150 (15) 
Ze, 49 
358 (85) 
213 (—60) 
98 


53 200 (400) 
294 198 (3) 
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желто-зеленого цвета: 


Ширина линии, мм, не более: 
в красно-оранжевом цвете: 


ПЕН м... ое неа ь 0,22 
HMO: В ао ое i 0,35 
в желто-зеленом цвете: 
ое Е 0,25 
И, ИАН: 5 арке сея 0,45 
Детальный контраст, отн. ед., не менее: 
в красно-оранжевом цвете. .............. 40:1 
в желто-зеленом IB€Te ..........-.-2 008 2521 
Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс... 3 
Время готовности, мин, не более. ............. 2 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более........ 14 
Коэффициент отражения экрана, %. не более...... 45 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
о а Ae ee ie ре 40...90 
Напряжение модуляции, В, не более: | 
в красно-оранжевом цвете. .............. 20 
В ЖеЛТО-Зеленом нвете: 2. екон we 40 
Налряжение, анода», В „а. уе. 15000 
Напряжение электрода ускоряющего, В.......... 500 
Напряжение электрода подфокусирующего, В...... 0... 500 
Напряжение накала, В..... еее. 6,3 
Напряжение электрода фокусирующего, |, Е" 500... 1000 
Плотность тока анода, MKA/cM* .............0. ОТ и 1,0 
у м. с, Е И 0,27 ... 0,33 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА. He более..... 30 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, He более....... 5 
Емкость катод BCe электроды, пФ, не более....... 5 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более.... 11 
Минимальная наработка, My GS ICCC ie: ae eae ee 750 
Срок хранения, eT ........ Ye Sis: he Cail, See ale Ae A 12 
ark 


027 
0.26 





Зависимости ширины линии р OT 


анодного напряжения U , и тока 
6 8 0 12 1% Uy, KB анода I, 
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(ame, TLL 
Par eT 
PT att 


Usqn=~ 48 8 


a 
Cy 
Coo 





0 10 20 30 YO 94,8 


Модуляционная характеристика 


А мод 


Ly ? кд/м? 





69 №0 Pe 


4, KB 


Зависимость яркости свечения 

линии [., от анодного напряже- 

ния U, при токе анода Г, = 
= 7 мкА 











am NC 
UNA 






Per Е 
ими 


400 440 480 520 360 600 640 А, им 


Расределение спектрального из- 
лучения люминофоров для крас- 
новато-оранжевого ( ) и 
желтовато-зеленого (— ——) 
цветов свечения экрана 





Ly, ^д/м? 





0 40 80 120 160 200 240 I, ,nKA 


Зависимость яркости свечения 
линии [.„ от тока анода I, 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 


в красно-оранжевом цвете... 
в желто-зеленом цвете..... 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 7 ae DO 
Напряжение анода, В......... 15000 SAS 4 10506 
Напряжение ускоряющего электро- 
Е а Wet Se pe ph as ae Bi he 500 450... 550 
Напряжение катод-подогреватель, В 0 —120...0 
Ток анода, мкА ............ — 130 


З1ЛлмМлЦ 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электростати- 
ческой фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
луча, со средним временем послесвечения для отображения знакографи- 
ческой информации в условиях низкой внешней освещенности. Управ- 
ление цветом свечения осуществляется переключением высокого напря- 
жения с 8000 В (красный цвет) до 12000 В (зеленый цвет). 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 30 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 31 см. Выводы гибкие. Масса трубки не более 4,5 кг. 


$ , ff = 





Выводы электродов: [-модулятор; 2, 4-подогреватель; 3-катод; 
5- фокусирующий; б-ускоряющий; 7-анод первый; [-анод второй. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц 
ускорение, м/с? (4) 

Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (4) 
длительность удара, мс 

Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение 
нижнее значение 

Относительная влажность воздуха при температу- 

ре 308 К (36°С), ° 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) 

Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 


О © © © ООО ООО 8 @ © ООО © @ ОАК ОИК ООО 8 © 


e © © © @© @ © #@© # * # # #© # © #© «# « 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее... 
Яркость свечения линии, кд/м“, не менее: 

в красном цвете 

в зеленом цвете 
Ширина линии в красном и зеленом цветах в центре 
и на краю, мм, не более 
Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс 
Время готовности, мин, не более. . 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более 
Смещение неотклоненного пятна при переключе- 
нии цвета, MM, не более.... 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное), В, не более 
Напряжение накала, В 
Напряжение анода первого, В 
Напряжение анода второго, В 
Напряжение модуляции, В, не более... 
Напряжение электрода ускоряющего, В 
Напряжение электрода фокусирующего, В 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более 
Ток накала, А 
Ток спирали, мкА. 
Ток электронного луча, при котором обеспечивают- 
ся указанные яркость и ширина линии, мкА 
Емкость модулятор-все электроды, пФ, не более 
Емкость электрод ускоряющий - все электроды, пФ, 
не более 
Емкость анод первый - все электроды, ПФ, не более 
Емкость электрод фокусирующий - все электроды, 
пФ, не более 
Минимальная наработка, 4, не менее 
Срок хранения, лет 


ООВ © ООС ЗОО ЗИК ЗОО ЗОО © ОАК ООО 8 @ ЗО 


ООВ © © © ООО © © 8 © © © @ © © © ЗИК 


* 8 © © @ © © © #8 © @ © «@ 


-_ 2©« #© «# 


._ «© © «# « 


= 8 © © © © © © eee 


О a | 


oe 8 © © © @ © © © ee ee ЗОО ЗОО ЗОО ЗОО ОИ ЗОО ЗОВИ ЗОВИ 


'_ 28 © © #8 « 


400 (40) 
2... 10 


358 (85) 
213 (—60) 


98 
53 200 (400) 
294 148 (3) 


254 


4 


80 

6,3 

4500... 5000 
8000; 12 000 
40 
2000... 
1300... 
100 

10 

0,27 44,55 
40 ... 200 


2 500 
1 900 


< 100 
25 


40 
45 
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Зависимость яркости свечения 
линии L, от анодного напряже- 
ния (д: 


1 красного цвета; 2. зеленого цвета 





0 Va 


(42 
(и, KB 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость свечения линии, кд/м?, не менее: 


№ ЕРОСНОМ CRETE соо клок е ка 15 
В ЭМО ВТ ранее ея 50 
Ширина сфокусированной линии в красном и зеленом цветах 
в центре и на краю, мм, не более. ................ 0,5 
Напряжение модулятора (отрицательное), В, не более..... 100 
Напряжение модуляции, В, не более. ............... 50 
Ток спирали, мкА, не более........ еее. 220 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 

Номиналь- Предельно 

НЫЙ ’ допустимый 

Напряжение накала, В.... 6,3 6,0... 6,9 
Напряжение модулятора за- | 
пирающее (отрицательное), В 20... 80 20 53 FOO 
Напряжение электрода уско- 
ряющего, В........... 2000... 2500 2000... 2600 
Напряжение анода первого, В 4500... 5000 4400... 5200 
Напряжение анода второго, В 8000; 12000 5800... 12500 
Напряжение электрода фо- 
кусирующего, В........ 1300... 1900 1000... 2000 
Ток анода, мкА ........ <100 100 
Напряжение катод-подогрева- 
ст Oe 65S ae he Se A 0 +100 
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STAIMBLL, 317М8Ц-1 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электромаг- 
нитной фокусировкой и отклонением электронного луча, средним вре- 
менем послесвечения для отображения телевизионной и знакографичес- 
кой информации в условиях повышенной внешней освещенности. 
Управление цветом свечения осуществляется переключением высокого 
‚ напряжения с 9000, 10000 В (красный цвет) до 15000, 18 000 В (зеленый 
цвет). . 

Конструктивное UCIIOJIHeHHe — B стеклянной взрывобезопасной обо- 
лочке с диаметром горловины 28 мм и углом отклонения 90°. Экран 
прямоугольный, сферической формы, диагональю 31см. Выводы 
штырьковые. Масса трубки не более 3,2 кг. 


250 





Выводы электродов: J, 7-подо- 
греватель; 2-ускоряющий; 3- 
свободный; 4-—модулятор; 5- 
антидинатронный; б-катод; А- 
анод. 





Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


WMANRGON ЧИСТОТ. ПЦ. еее |... 600 

ускорение, м/с? (g) .........-.-00 00000 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

УСКОРЕНИЕ, Mie" (a) news ow ea owe Pew aA a eS 400 (40) 

длительность удара, мс................ 2... 10 
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Температура окружающей среды, К ( Ts 
верхнее значение 
нижнее значение ......... 

и влажность воздуха при. температуре 

308 К (35°C), ° 

Пониженное о давление, Па (мм рт. ст. I 

Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”). 


В 8 © ЗИК ЗОО #8 8 «@ 


© © © © ©  @ ee ООО ООО ЗОО ЗОО ЗОНА ООО ООО ЗОООООЖИК ЗОО ЗОО, ООО ООО ОАК ЗОО ОО 3 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее....... 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красном цвете: 
ЛМ8Ц 
31JIM8LI-1 
в зеленом цвете: 
31JIMS8LI 
31JIM8LI-1 
Цветовые координаты. ед. системы MKO: 
красного цвета: | 


ОО © © ОИК ЗОО et 
О © © ЗОО © @ 8 © @ © ЗОО © ОИК ЗК 
© © © © 8 © © ee ee ЗОО ООО ОАО ЗОО ООО ООО ЗОО ЗОВИ 


* © © 8&8 em 


es kaha Gs a A eae Penk ae SS ee Se ae ЕЕ 
Ширива линии в красном и зеленом цветах в центре и 
на краю, мм, не более. ....... еее. 
Детальный контраст в красном и зеленом цветах, 
OTH, ОЖ, BE MORES лее коек аа 
Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс ... 
Время готовности, мин, не более .. 
Коэффициент отражения экрана, %, не более...... 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более........ 


Смещение неотклоненного пятна при НИ цвета, 


MM, не более ...... 
Напряжение MOnyNAtOYS `‘запирающее И 
В, не более or 
Напряжение накала, B ооо we ee ees Be 
Напряжение анода, В: 

ЛМ8Ц . 

31JIM8LI-1 Ge te, Aa. 46 
Напряжение модуляции, В, He более'........... 
Напряжение электрода ускоряющего, В.......... 
Напряжение электрода антидинатронного, В....... 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более....... 
Ток накала, 
Ток электронного луча, при котором обеспечиваются 
указанные яркость и ширина линии, мкА......... 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ... 
Емкость анод все электроды, пФ, не более....... 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более...... 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 
Срок хранения, лет... 
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О a) 


О a | 


* © © © © *© *# © © © 8 #8 # # # « 


* © © ** e@ © #@ # # «# «# @« 


358 (85) 
213 (—60) 


98 
11970 (90) 
294 198 (3) 


180 x 250 


60 
35 

400 
350 


0,58 
0,39 


0,46 
0,45 


0,2 


20 
| 
р. 
30 


14 


10000; 18000 
9000: 15000 
45 

700 

200... 500 
25 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красном цвете: 


Е о ое риа ее о 

ЗАВЕТ ооо ааа TSB 

в зеленом цвете: 

п 65 oe EES RS BOS aw RS ROR ERS ee BOO 

31JIM8L-] ...... 34-33 Ree SO 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более. ........ 0,22 
Напряжение модуляции, В, не более............... 90 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.... 6,3 7 + 69 
Напряжение модулятора за- 
пирающее (отрицательное). В 40... 80 Ея. be 
Напряжение о уско- 
ряющего, В. ааа FOO 600... 800 
Напряжение анода, 4. .. 9000... 18000 8000... 19000 
Напряжение — катод- подогре- 
ватель, В ...... — 100 —125...0 
Ток электронного луча, мкА 60... 80 100 


31лм12Цц 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электромаг- 
нитными фокусировкой и отклонением электронного луча, с длитель- 
ным временем послесвечения для отображения знакографической ин- 
формации в условиях низкой внешней освещенности. Управление цве- 
том свечения осуществляется изменением плотности тока луча на 
экране (красно-оранжевый цвет при малой плотности тока. пурпурно- 
розовый цвет при большой плотности тока). 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 31см. Выводы штырьковые. Масса 
трубки не более 4 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ. «is ee ev ws we ee ee bare 200 
ускорение, м/с? (g) ................. 50 (5) 
Многократные уд: арные нагрузки: 


Ускорение. MIC ЧИ sok be ee ee ae ea wees А 

длительность удара, MC............... 2... 15 
Акустические шумы: 

диапазон частот, [Tm ..«.4iss8ivesese О... 0000 

уровень звукового давления, ДБ. ое 
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Температура окружающей среды, К (°С): 


BODRHCE “SHOYERME реа оне awe eS 358 (85) 
НИЖНЕЕ SHAVCHHE 25.4.5605.66.6 2 awe eee 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температу- 
р О Орле ротора 98 


Пониженное ор давление, Па (мм рт. ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 294198 (3) 





Выводы электродов: /, 5, 7 мо- 
тж PEF дулятор; 2 - катод; 3, 4- подогре- 
А ватель; б- свободный; А- анод. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм. 


NO OO i Е RS 195 & 207 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 

в красно-оранжевом цвете ............... 10 

в пурпурно-розовом цвете ............... 70 


Цветовые координаты, ед. системы МКО: 
красно-оранжевого цвета: 


НЕ р бабок о ek Se ee em поимка > 0,50 
оао ана <0,45 
пурпурно-розового цвета: 
о Л Bh See ee a eS eae ее <0,48 
Mi Sn ee RA SCG Be ys Baa eA a eI > 0.40 
Ширина линии в красно-оранжевом и НО aad 
BOM цветах в иснтре и Ha краю. мм, не боле? » Mees 


Детальный контраст, отн.ед, He менее: 
в красно-озанжевом ивете. one ара 
в пурпурно-розовом ивсте, т... 
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Pe 


——— eee ee 


a У, т, "ЧИ 


Время послесвечения, с....... 
Время готовности, мин, не более 


Положение неотклоненного пятна относительно гео- 


метрического центра экрана, мм, не более. ....... 7 
Коэффициент отражения экрана, %, не более...... 70 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), | 

be Gil inte Ge ela se OE ee Ke ae OI Ee ee aoe ES 40...90 
Напряжение модуляции, В, не более: 

в красно-оранжевом lBeTe ............... 40 

в пурпурно-розовом цвете. .............. 40 
Напряжение анола, В (ука 14000 
TOM ЗА: око ка неко пах 0,27... 0,33 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более. .... 20 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более....... 10 
TOR ЗО. Е. арок 0... 300 
Емкость катод все электроды, пФ, не более....... 15 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 15 
Минимальная наработка, 4, не менее ........... 1000 
СВОЮ ADAHOHME, Дог ооочень коньки 15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии 


в красно-оранжевом и 


пурпурно-розовом цветах в центре и на краю, мм, не 


о 6.5. 6-452 с eke we 





Зависимость тока анода 1, OT 
напряжения накала U, в крас- 
но- оранжевом 
(———) и пурпурно-розовом 
--—— цветах 


Зависимость координат цветно- 
сти ог нагряжения накала: 


а- краспо-оранжевый цвет; O- пурпурно- 


розовый цве 


19° 







0540 0,560 ae 0600 x 


0,360 


0350 








0380 0400 0420 O4s0xr 
0) 
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QA 
TSS Зависимость времени послесве- 


ENN NSE eater 
fie = tee - о и. 





0 05 10 19 У, ИКА/ём® 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В........ 6,3 6:0... 6,6 
Напряжение модулятора запираю- 
щее (отрицательное), В....... 40...90 100 
Напряжение анода, В......... 14000 14000... 15000 
Напряжение катод-подогреватель, В 0 — 135 
60 
Ток анода, мкА ........... 0...300 


ЗТЛНЫЦ 


Цветная электронно-лучевая запоминающая индикаторная трубка с 
электростатической фокусировкой и электромагнитным отклонением 
лектронных лучей. средним временем послесвечения для отображения 
знакографической совмещенной запоминаемой и незапоминаемой ин- 
формации. Цвет свечения экрана для запоминаемого изображения 
красно-оранжевый, для незапоминаемого — желто-зеленый. 
Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с тремя гор- 
ловинами. Диаметр горловин записывающего и индикаторного прожек- 
торов 36 MM, воспроизводящего - 30 мм. Экран круглый, плоский, диа- 
метром 31 см. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 11 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ДИВО Н SRCTOT, ГИ ера Ты 

ускорение, м/с? (49). ре Bae 6 BO 
Многократные уларные нагрузки: 

ускорение, м/с? (4). пос о ЗОО 

длительность удара, MC ... О re || 
Температура окружающей среды, K (° С): 

верхнее значение ....... сана. 949. CV} 

нижнее значение .................. 213 (—60) 
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| 
| 
| 
| 
| 


Относительная влажность воздуха при температу- 
pe 308 KB. 95) Ye a cabs hh we eS ete hth Hn а 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 196132 (2) 


960 





Выводы электродов воспроизво- 
дящего прожектора: 2, б-подо- 
греватель - катод — модулятор; 
4 анод. 

Выводы электродов индикатор- 
ного прожектора: /”-катод; 2” — 
модулятор; 3”, 4” - подогрева- 
тель: 5”, 6”, 8” -свободные:; 7” — 
фокусирующий: 9” — ускоряю- 
Mn. 


Выводы электродов записывающего прожектора: /’, 9'- подогреватель; 
2’ модулятор; 3’-анод; 4’, 6’, 7’-свободные; 5’-—фокусирующий; 3’ — 
катод. 

Общие выводы: I -9kpaH; П- коллектор; Ш- линза первая; [У — мишень; 
\У линза вторая; УТ линза третья; /, 3, 5, 7- газопоглотитель. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее... .. 250 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
запоминаемого изображения ........... 80 
незапоминаемого изображения .......... 100 
Удельная разрешающая способность, лин/см, не менее: 
запоминаемого изображения ........... 10 
незапоминаемого изображения .......... 20 
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Время воспроизведения изображения, с, не менее... 70 
Скорость записи незапоминаемого изображения, 
MM/MKC i hae nike Brak м i hee eth Me aca AYR tS 0 
Скорость записи запоминаемого изображения, 
MM/MKc ...... ИИ | - 
2 


5 

Время готовности, мин, не » более ! | rae: 
Положение неотклоненного пятна записывающего и 
индикаторного прожекторов относительно геомет- 
рического центра экрана. MM, не более ..... . 50 
Неравномерность запирающего потенциала мише- 
HH, %, не более...... . 45 
Напряжение модулятора запирающее. (отрицатель- 
ное) записывающего и о а 
В дор ee Goda Rede we ees & i ig a Sas BO es 
Напряжение. накала всех ` прожекторов. в. se. ES 
Напряжение катода (отрицательное), В: 

записывающего прожектора ............ 3000 

индикаторного прожектора ... конях 1800 
Напряжение модуляции (отрицательное), В: 

записывающего прожектора ........... 15... 120 

индикаторного прожектора ... И О. 
Напряжение электрода фокусирующего, B: 

записывающего прожектора ........... 1100... 1300 

индикаторного прожектора ...... 4200... 5000 
Напряжение электрода ускоряющего индикаторного 
прожектора, В ....... 3000 
Напряжение на аноде записывающего прожектора, 
Напряжение на аноде воспроизводящего прожекто- 
РО: ооо поло омовения. ОО 
Напряжение линзы первой ............... 80... 130 
Напряжение линзы второй ............... 20... 80 
Напряжение линзы третьей .............. 10... 60 
Напряжение на коллекторе, В. м-в 4 1 
Напряжение на мишени (отрицательное). в. д» Dive ee 
Напряжение на экране, В....... 8 000 
Ток утечки катод-модулятор записывающего + и иНди- 
каторного прожекторов. мкА, не более..... 10 
Ток утечки катод-подогреватель записывающего | и 
индикаторного прожекторов, мкА, не более .... 50 


Ток накала, А: 
записывающего и индикаторного и 0,2...04 
1.4 


воспроизводящего прожектора .... UV ec By 
Емкость катод-все электроды записывающего и 
индикаторного прожекторов, пФ. а 10 
Емкость модулятор — все электроды записывающего 
и индикаторного прожекторов, пФ........... «210 
Минимальная наработка, 4, не менее......... 1500 
СВО “XPOHCHMA.. ЛЕГ «coc awk eae eo ns ка м 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
запоминаемого изображения ................. 45 
незапоминаемого изображения ........ ee ee ee 10 
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шмкьььавявь. 


Удельная разрешающая способность, лин/см, не менее: 


запоминаемого изображения ................. 9 
незапоминаемого W30OpaxKeHHA .....,.....2..... 1 
Время воспроизведения изображения, с..... со 
Неравномерность запирающего потенциала мишени, %. Sheed 300 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 
эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
ный допустимый 
Напряжение накала, В. пы: Je, tee 6.0... 6,6 


Напряжение модулятора_ запираю- 

щее (отрицательное) записывающего 

и индикаторного прожекторов, В 50... 120 10... 150 
Напряжение на катоде индикатор- 

ного прожектора (отрицательное), 

В екон ЗО 14000... 16000 
Напряжение на катоде записываю- 

щего и ие 

В ых Кв > ФНО 2800... 3200 
Напряжение ‘экрана, В. а 8 000 7500... 8500 
Напряжение катод- подогревате ль 

записывающего и индикаторного 

прожекторов, В ..........., Jo £100 . -100 


40лм2ц 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с комбинирован- 
ной фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
луча. средним временем послесвечения для отображения телевизионной 
и знакографической информации в условиях низкой внешней освещен- 
ности. Управление цветом свечения осуществляется переключением 
BBIOOKE Te напряжения с 6000 В (красный цвет) до 12000 В (зеленый 
ЦВЕ 1 

eanensnatanes исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения. 70°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 40 см. Выводы штырьковые. Масса 
трубки не более 8 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ... чае.» Fn. 600 

ускорение, м/с? (9). а р Di ad ЗВ 
Многократные вне нагрузки: 

ускорение, м/с” (4)... еее 400 (40) 

длительность удара, MC . Е В ae 
Температура окружающей среды, K ( С): 

верхнее значение .. еек ww 2 998 BS) 

нижнее значение .................. 213 (—60) 
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_ Относительная о воздуха при температу- 


ре 308 К (35°C), а 98 
о a eae давление. Па (мм pr. ст. 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”). 294 198 (3) 





Я #4 5 8 
ла электродов: /- модуля- 
тор; 2, 3- подогреватель; 4 ка- 
тод; 5-ускоряющий; 8, //-фо- 
2 р if кусирующий; 6, 7, 9, 1/0 свобод- 
A ные; A анод. 
Основные данные 
Размер рабочей части экрана, MM, не менее. . . . . . 240 x 300 
Яркость свечения линии, кд/м”. не менее: 
о а о В 19 
в зеленом цвете.... ae Fae. 


Цветовые координаты, ед. системы МКО: 
красного цвета: 


а - 
а лока. ЧИ 
зеленого цвета: 
# ЕЕ 
Ширина линии в красном и зеленом цветах в центре 
и на краю, мм, не более................. 0,4 
Детальный контраст. отн.ед., не менее: 
ее | 
в зеленом цвете ..... сам. 99 
Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс 2 
Время готовности, мин, не более 2 
Коэффициент отражения экрана, %, не более . 35 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более . 20 
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Смещение неотклоненного пятна MPH переключе- 
нии цвета. мм, не более . 


Напряжение модулятора запирающес. (отрицатель- 


ное). В, не более 80 
Напряжение накала, В. 6,3 
Напряжение электрода фокусирующего, 4500... 5000 
Напряжение анода, В... - 6000; 12000 
Напряжение модуляции, В, не более 40 
Напряжение электрода ускоряющего, В. 50... 400 
Ток утечки катод-подогреватель. мкА, не более . 100 
Ток накала, А 27, 9.99 
Ток спирали. мкА Е Е Е г 
Ток электронного луча, при котором обеспечива- 
ются указанные яркость и ширина линии, мкА . <250 
Емкость модулятор все электроды, пФ, не более. . 25 
Емкость электрод В - все АЕ пФ, 
не более 20 
Емкость электрод. фокусирующий - все электроды. 
пФ, не более : ea ee 18 
Минимальная наработка, 4, не ‘менее . 1000 

12 


Срок хранения, лет 


— 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной. наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красном цвете 16 
в зеленом цвете сан UO 
Ширина сфокусированной линии в ` красном. и зеле- 
ном цветах в центре и на краю, MM, He более..... 0,5 
Напряжение на модуляторе запирающее о 
ное), В, не более зе ВО 
Напряжение модуляции, В. не более 47 
Ток спирали, мкА а. ., 200 
Ly, кд/м? 
ОЛИ24 2 
Ly 
Зависимость яркости свечения 
линии L от анодного напряже- 
ния Од: 
! красного цвета: 2- зеленого цвета L, 
0 Yay Ung 


U,, xB 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В..... 6.3 0... 6 


Напряжение модулятора за- 
пирающее = (отрицательное), 


оли аи 0... 100 0... 150 

Напряжение электрода уско- 

ряющего, В........... 50... 400 50... 410 

Напряжение электрода фоку- | 

сирующего, В....:.... 4500... 5000 4400... 5100 

Напряжение анода, В..... 6000; 12000 . 5900... 6000: 
12000... 12500 


Напряжение катод-подогрева- 
Тела, осле 0 —100... +100 


45ЛМ1Ц 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электромаг- 
нитной фокусировкой и комбинированным отклонением электронного 
пуча, средним временем послесвечения для отображения знакографи- 
ческой информации в условиях низкой внешней освещенности. Управ- 


960 


D442 





Выводы электродов центрально- 
го прожектора: /, 4- подогрева- 
тель; 2-катод; 3 модулятор; 
5- свободный; 6, 8 пластина го- 
ризонтальная отклоняющая; 7, 
[О-—анод первый; 9, 1[/- пласти- 
на вертикальная отклоняющая. 
Выводы электродов бокового 
прежектора: |-катод; П- моду: 
лятор; Ш. IV - подогреватель; 
У свободный; VI, УП - анод 
первый: УПГ-анод второй. 
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ление цветом свечения осуществляется переключением высокого напря- 
жения с 6000 В (красный цвет) до 14000 В (зеленый цвет). 
Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с двумя гор- 
ловинами диаметром 38 мм (центральный прожектор) и 30 мм (боко- 
вой прожектор), углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 45 см. На конусной части трубки имеется два 
оптических окна для ввода и вывода оптической информации. Выводы 


штырьковые. Масса трубки не более 15 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ДИАПАЗОН WACTOT, ГЦ сене ee we ee 
ускорение, m/c” (g) 2.24.00 50 4a we ww as 
Многократные уд: арные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (9)........... вии аа 
длительность удара, мс.............. 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение .......... и... ... 
нижнее значение ..... ae ere 


Относительная влажность воздуха при температу- 


pe S06. Cy Coe Va: ie sia & BRS ewe SS 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее..... 
Яркость свечения линии, кд/м^, не менее: 
В. KOGGHOM ПОСТЕ ео оно Ro 
в зеленом цвете......... 
Цветовые координаты, ед. системы MKO: 
красного цвета: 
DY. ола а: ee ие 
We арен помост 
зеленого цвета: 
Mau 2 SG, See boa he Bom ha eS ee ae wo 
We. Gag wee me ie BR 
Разрешающая способность. ЛИН. н./мм, не `менее: 
в красном цвете: 
в центре ..... 
на краю ...... | 
é подфокусировкой H Ha ‘краю 
в зеленом цвете: 
в центре а 
на краю ....... не Е раз 
с подфокусировкой на краю ИЕ 
Детальный контраст, отн. ед., не менее: 
в красном цвете...... И 
в зеленом цвете.... аль Фра ба 
Время готовности, мин, не более 


> «0 80 
25 (2,5) 
120 (12) 

Г. 5380 
343 (70) 
213 (—60) 
98 


53 200 (400) 
245 165 (2.5) 


Чувствительность горизонтальных и вертикальных 


‚пластин. MM/B, не менее .... 
Коэффициент отражения экрана. %. не более . 


0.05 
20 
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Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не болес: 


центрального прожектора ............... 20 

бокового прожектора .... 30 
Напряжение модулятора запирающее `(отрицате AbHOe), 
MBS ON) р ee eS Be a OOD 
Напряжение накала, B................... 6,3 
Напряжение анода первого. В: 

центрального прожектора ............... 5000 

бокового прожектора.................. 4000 
Напряжение анода второго, В: 

центрального прожектора ............... 1400 

бокового прожектора... ae Be Se A ыы 2 ШОН 
Напряжение модуляции, В. не более .... ах oe 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не боле..... 100 
Ток утечки катод-модулятор. мкА, не более....... 10 
Ток накала, А. Bis tno 0,25 ... 0,4 
Ток электронного `луча, при котором обеспечиваются 
указанные яркость и ширина линии, мкА . oii we ММ 
Емкость модулятор все электроды, пФ, не более... 25 
Емкость анод первый все электроды, пФ, не более 50 
Емкость анод второй - все электроды, пФ, не более... 100 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более...... 25 
Минимальная наработка, ч, не менее........... 500 
СВОЕ ЗВУНЕНИЯ. ПГ просеке м 

Tor, KB 


La KA? 
160 


YIIITIY Obnatine 3e- 


nenoeo ulema 


120 cbeyeHulA 






80 -+-onenmo- 





opannelo- 
20 ЧбРТа 
40 
Obnactine Kpac- 
Hoeo Ybemu 
СВЕЧЕНИЯ 
0 4 9 YU ,xB 
29 90 950 40 Ug ay, KB Ay ? 
Зависимость напряжения BTOPO- Зависимость яркости свечения 
го анода Uy, OT напряжения линии [, от напряжения Ha 
первого анода Uy, yy: втором аноде Или 


[ боковая ЭОС: 2 центральная ЭОС 
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ль шв ис вы мы шшшиавьы. 


Зависимость диаметра сфокуси- 

рованного пятна 4, от тока луча 

Г. для двух ЭОС в центре 
экрана: 

/ пентральная ЭОС; 2 боковая ЭОС 





0 25 30 75 1001, KA 


Спектральные кривые 
двухцветного экрана 


И отн ? % 


100 
ee ВЕ 
м И 








500 550 600 A, мкм 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
о neg BP ee eee - 
в зеленом цвете..... поем Oe 
Разрешающая способность, лин./мм, не менее: 
в красном цвете: 


нь Бин 
на краю ..... Ва Зе. ПО 
с подфокусировкой на ‘краю. Е. 
в зеленом цвете: 

р Crone tenes ne ant к 
на краю .... ЕЕ о. 
с подфокусировкой на ‘краю. ye аа мае ВЕ 


Напряжение модуляции, В, не более. ........... 40 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. изя 6,3 6.0... 6.6 
Напряжение модулятора_ запираю- 
щее (отрицательное), В........ 80 0... 100 
Напряжение на катоде, B: 
центрального прожектора ... —5000 —5000 
бокового прожектора ...... 3000 3000 
Напряжение анода первого, В: 
центрального прожектора. ... 0 200... 800 
бокового прожектора ...... 7000 6700... 8000 
Напряжение анода второго, В: 
центрального прожектора... 9000 8000... 10000 
бокового прожектора... 9000 8500... 9500 
Напряжение катод-подогреватель, в 100 100 
Ток электронного луча, мкА .... 100 30... 100 
Il римечание. Напряжения указаны относительно катода; ири отсутствии ссылки Ha вид 


прожектора характеристики одинаковы для центрального и бокового прожекторов. 


45nM2u, 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка: с электромаг- 
нитными фокусировкой и отклонением электронного луча для отобра- 
жения знакографической информации в условиях низкой внешней осве- 
щенности. Управление цветом осуществляется переключением высоко- 
го напряжения с 6000 В (красный цвет) до 12000 В (зеленый цвет). 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 45 см. На конусной части трубки имсется оптичес- 
кое окно’для ввода оптической информации ‘Ha экран. Выводы штырь- 
ковые. Масса трубки не более 17 кг. 
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Выводы электродов: /, 4 свободные; 2, 8 подогреватель; 3- уско- 
ряющий; 5 модулятор; 7- катод; А -анод; I~ экран. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, PA Nive ned ota ese ae ee |... 80 

ускорение, м/с? (9)..... еее... 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

WOROPOMNE, MIC 0 es. bs ca bX ESS ES 150 (15) 

длительность удара, MC .............. О. | 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BEPKHEC: BBAYCHUC (2. 3 sine салона 358 (85) 

HMMHGE Значение ‚ее, es eS Mw we 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температу- 
PES Сны, ks. 6-8 ee a ee Ee Ee ee wed 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт, ») 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (krc/cm?) . 294 198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей час!и экрана, мм, не менее... .... 380 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
В КРАСНОМ ЦВЕТЕ. cb роль ма GY 8 
в зеленом UBCTS . ...... ee ea a ve ое. COM 
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Цветовые координаты, ед. системы MKO: 
красного цвета: 


x, O52 
У 0,36 
зеленого цвета: 
Ve. фаза 0.50 
Ширина линии в красном. и зеленом цветах, мм, не более: 
о 
на краю ..... Cb et wee мы. OS 
Время готовности, мин, He болес . А г. 
Время послесвечения .... Среднее 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более. ... 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
В, не более..... 6 AG ен - 2 | 
Напряжение накала, Ве... .. 6,3 
а р о 
Напряжение экрана, В. оо ek ag 9900-1200 
Напряжение модуляции. В. не более............ 20 
Напряжение электрода ускоряющего, В. киа. OU 
Ток утечки катод -— подогреватель, мкА, не ‘более..... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более...... 5 
Ток накала, A . are 0,27... 006 
Ток электронного `луча, при котором обеспечиваются 
указанные яркость и ширина линии, мкА. изу жа. 9 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более.... 50 
Емкость экран - все электроды, пФ, не более....... 300 
Емкость катод - все электроды. пФ, не оболее....... 30 
Минимальная наработка, ч, не менее........... 750 
Срок XPAHCHER, ЛЕТ, еее арке ee AZ 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


о ре 

в зеленом цвете..... iene oom & OO 
Ширина сфокусированной линии в центре В красном и зеле- 
ном цветах. MM, не более........ ее... es 0.8 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.... 6,3 р eee 
Напряжение модулятора, В.. —70 —125...0 
Напряжение электрода уско- 
ряющего, В. .... JOO 250... 700 
Напряжение экрана, р 6000; 12000 4000... 16000 
Напряжение анода, В..... 12000 12000... 16000 
Напряжение катод подогрева- 
Tbe иона ее. 9 —135... 10 


304 


see a «лоб Би дв ды. 


РАСТ В | TT TT 
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Зависимость цветовых координат X, у от напряжения анода U, 


Зависимость ширины линии р OT 
тока луча Г): 


/ при напряжении 12кВ: 2 при папряже- 
нии 6KB 





"200 500 400 500 600 Uyy, B 


Зависимость ширины линии р OT 

напряжения ускоряющего элект- 

рода U,., при различных значе- 

ниях напряжения экрана И, и 
токе луча [, = 50 мкА: 


1 И = 12KB: 2 О, = 6бкВ 


20-5039 





0 50 100 150 200 2501, ,MKA 


I, , MKA 





Urn, 8 -60 -40 -20 


Уменьшение крутизны модуля- 

ЦИОННОЙ характеристики 

(И д) © ростом потенциала 
ускоряющего электрода U,,, 
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45ЛМЗЦ 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электромаг- 
нитными фокусировкой и отклонением электронного луча для отобра- | 
жения знакографической информации в условиях низкой внешней осве- 
щенности. Управление цветом свечения осуществляется переключением 
высокого напряжения с 6000 В (красный цвет) до 12000 В (зеленый 
цвет). 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 45 см. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 
12 кг. 


18 60 


< Prm 
<> oo ee 
<! 





Выводы электродов: /-модулятор;: 2, 3- подогреватель; 4- катод; 
5 - ускоряющий: 6, 7, 9, 1[0-свободные: 8. [[-анод первый; I- анод 
второй. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ. ое Ра... Т,.. 000 

ускорение, M/C” (2).,............... 5 6) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с“ (9)................. 400 (40) 

длительность удара, мс .. pas Fats. 10 


Температура окружающей среды, К (°С): | 
верхнее значение gris de Oey 355 (#5) 
НИЖНЕЕ ЗНАНЕНИЕ 4 nc gui nee a trae 2 15508) 
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Относительная тЫ воздуха при температу- 
ре 308 К (35°C), 

Пониженное ее давление, Па (мм рт. ст.) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения линии, кд/м“, не менее: 
в красном цвете 
в зеленом цвете 
Цветовые координаты, ед. системы “MKO: 
красного цвета: 
1 
Vy 
зеленого цвета: 
та 
Vs: ра ь 
Ширина линии в красном. и зеленом 1 цветах. B ‘центре 
и на краю, мм, не более . 
Скорость перемещения электронного уча, мм/мкс 
Время готовности, мин, не более .. 
Время послесвечения cet eee ee. а а © 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более . 
Смещение неотклоненного пятна гы переключе- 
нии цвета. MM, не более . 
Напряжение модулятора запирающее. (отрипатель- 
ное), В, не более 
Напряжение накала, В 
Напряжение анода первого, в. 
Напряжение анода второго, В. 
Напряжение модуляции, В, не более 
Напряжение электрода ускоряющего, В. 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не ‘более . 
Ток накала, А .. 
Ток спирали, мкА 
Ток электронного луча, при котором обеспечивают- 
ся указанные яркость и ширина линии, мкА. 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более 
Емкость электрод ускоряющий - все РО, пФ, 
не более 
Емкость анод первый — все электроды, ‘пФ, не более 
Минимальная наработка, 4, не менее 
Срок хранения, лет 


98 
53 200. (400) 
294 198 (3) 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/М^, не менее: 
в красном цвете 
в зеленом цвете 


20. 
150 


Ширина сфокусированной линии по полю экрана, | мм, 


не более: 
в красном цвете . 
в зеленом цвете . . 


[== 
Man 
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Напряжение Ор а (отрицательное), 


В. не более 100 
Напряжение модуляции, В. не более . 47 
TOR. ПИРИ. МЕЛ bo we со оное Anne 20 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В..... 6,3 6,0... 6,9 
Напряжение модулятора запи- 
рающее (отрицательное), В. . 80 0... 100 
Напряжение электрода и. 
ряющего, В. 50... 400 50... 400 
Напряжение анода первого, В 4500... 5000 4500... 5000 
Напряжение анода второго, В 6000: 12000 6000... 12500 
Напряжение РО ПОЛОВ 
тель. В. а Re ge — 100 
Ток луча. мкА . а oats 2 0..., 290 


45ЛМАЦ 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электромаг- 
нитными фокусировкой и отклонением электронных лучей двух про- 
жекторов. расположенных в одной горловине, для отображения знако- 
графической информации в условиях низкой внешней освещенности. 
Управление цветом свечения осуществляется переключением высокого 
напряжения с 6 000 В (красновато-оранжевый цвет со средним послесве- 
чением) до 12000... 14000 В (розовый цвет с длительным послесвече- 
нием). 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы. диаметром 45 см. Выводы гибкие. Масса трубки не более 12 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


дианазон частот, ГИ 24-44. w Kw ae ew tow гк 600 

ускорение, м/с? (g) 50 (5) 
Многократные ударные ses Sonar 

ускорение, м/с“ (4). И Г. 

длительность удара, MC... а (| 
Температура окружающей среды, к ( Oe 

верхнее значение ...... Я: 358 (85) 

нижнее значение я 213 (—60) 
Относительная Е воздуха. при. температу- 
ре 308 К (35°C), а es 98 
Пониженное i ene давление, Па (мм рт. ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 294198 (3) 
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Выводы электродов центрального прожектора: а 5 - подогреватель; 


2- модулятор; 3-катод: 4- ускоряющий; 
второй. 


б-анод первый; 


| -анод 


Выводы электродов бокового прожектора: 7 подогреватель; 8 - уско 


ряющий; 9- катод; 1/0 модулятор. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана. MM, не менее . 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 

в красновато-оранжевом цвете 

B РОЗОВОМ ЦВЕТЕ. 4 4% bate he ees 
Цветовые координаты, ед. системы MKO: 

красновато-оранжевого цвета: 

x; в Ec 

| ee eee 

розового цвета: 

№ 

Ширина линии в красновато-оранжевом и розо- 
вом цветах, мм, не более: 

в центре . | 

ВЕ ооо овса 
Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс 
Время готовности, мин, не более ........... 
Время послесвечения в. розовом цвете, с, не менее 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное), В, не более . ед, ONT Dk Ande ых 
Напряжение накала, В....... 
Напряжение анода первого, В.... 
Напряжение анода второго, В..... 
Напряжение модуляции, В, не боле 


400 


>> 
2 


15 


80 

6,3 

2500... 4000 
14000 

35 
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Напряжение электрода ускоряющего, В: 


центрального прожектора ............. 100... 350 
бокового прожектора ................ 50... 200 
Напряжение на катоде бокового прожектора, В... 8000 
Ток утечки катод- подогреватель, мкА, не более... 100 
Ток утечки катод-модулятор, MKA, не более..... 10 
TOR М, ЗА Е ВОР ,,; 9.50 
Ток электронного луча, при котором обеспечивают- 
ся указанные яркость и ширина линии. мкА ..... 200 


Емкость модулятор все электроды. пФ, не более 20 
Емкость электрод ускоряющий - все электроды,’ пФ, 


BE. OWES ро он ааа 20 
Емкость анод первый - все электроды, пФ, не более 20 
Минимальная наработка, 4, не менее......... 750 
Срок ЯРАНАНИЯ, ЛЕТ еее i2 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красновато-оранжевом цвете... ............. 8 
в розовом цвете. (Е - уе ee are es 2 SO 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более: 
в красновато-оранжевом цвете: 


С р О Bry 9 Se ek Ge ae 0,55 
WA ROO So GA ke. bee Ge eG}. Bate Si ee а 0.65 
в розовом цвете: 
в ВНЕ есь SS р а а 0.55 
В: ИРА оо ооо тая 0,70 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В, 
НЕ ООД ЕЕ окон ROO О у 100 
Напряжение модуляции, В, не более. ............... 40 
Время послесвечения в розовом цвете, с, не менее....... 5 
(‚кд/м Lncb, С 


45MM YL 


100 олеств po3o- 
bozo ulema 
свечения 


OR 
т 

SS Зависимость яркости све- 

< чения линии L, (/) и вре- 

S . мени послесвечения f,., 

ЗЕ (2) от напряжения анода 

SS второго И, (заштрихован- 

НЫЙ участок - рабочий 

диапазон) 
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( пектральные характеристики 
свечения экрана И: 


а- Ц, = 6кВ: 0- U, = 1кВ 


Зависимость яркости свечения 

люминофоров, входящих в со- 

став экрана, от напряжения на 
экране: 


> 


1 люминофор синего цвета; 2 люмино- 
фор зеленого цвета; 3- люминофор красно- 


го цвета свечения 


J A, HM 


L, om. 20 


Ге Гу 


АРУ 
РРР 
Pt | Tee 





0 I 6G 9 


12 U,, xB 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
| НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. . 6,3 6,0... 6.6 
Напряжение модулятора_ за- 
пирающее (отрицательное), В 80 10... 150 


Напряжение электрода уско- 
ряющего, В: 


центрального прожектора 100... 350 100... 350 
бокового прожектора... 50... 200 50... 200 
Напряжение анода первого 
центрального прожектора, В 2500... 4000 2500... 4000 
Напряжение анода второго, В 14000 12000... 14500 
Напряжение катод-подогрева- 
тель, В’., 0 + 100 
Напряжение катода бокового 
прожектора, В......... 8000 6000... 8500 


Примечание. При отсутствии ссылки на вид прожектора характеристики одинаковы для 
центрального и бокового прожекторов 


45ЛМЬЦ 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электростати- 
ческой фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
луча для отображения знакографической информации в условиях низ- 
кой внешней освещенности. Управление цветом свечения осуществляет- 
ся изменением плотности тока луча на экране (красно-оранжевый цвет 
при малой плотности тока, желто-зеленый цвет при большой плотности 
тока). 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы. диаметром 45 см. Выводы гибкие. Масса трубки не более 12 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон: частот. ТИ рава ee cS wesw tt Dee 000 
ускорение, м/с? (g)................... 100(10) 
Многократные уларные нагрузки: 


УСКОрение. M/C (A) еек. (М 
ДЛИТОЛЬНОСТЬ YHAPA, МС; «44 «kk cae ь Dave BD 
Акустические шумы: 
* дмапазон частот. ГИ елок wae ce 9... ШО 
уровень звукового давления, ДБ . et ok не С 
Температура окружающей т К (Су 
верхнее значение .... ро. ЗОВ 
нижнее значение. .... 213(—60) 
Относительная, о воздуха. при температуре 
308 К (35°С), ° 2 Si . 98 
Пониженное о давление, Па (мм рт. ст.). 26 600 (200) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”). 294 198 (3) 
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Выводы электродов: / (GembIii)—-MonynATOp; 2; 4 (розовый) - подогре- 


ватель; 3 (розовый с узлом)-катод; 


5 (красный)-анод первый: 


6 (зеленый) -анод второй; 7 (желтый) - фокусирующий; [-анод третий. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее . 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красно-оранжевом цвете 
в желто-зеленом цвете. . 
Цветовые координаты, ед. системы МКО: 
красно-оранжевого цвета: 


желто-зеленого цвета: 

Е be Ne 

Тр жа | 
Ширина линии в `красно- оранжевом. и желто-зеленом 
цветах, мм, не более: 

в центре 

на краю 
Скорость перемещения электронного луча, мм/мкс . 
Время готовности, мин, не более. . а 
Время послесвечения 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более. 
Коэффициент отражения экрана, %, не более . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), `В 


О © © © © #8 «© 


-_ © © © #8 « 
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Напряжение модуляции, В, He более: 


в красно-оранжевом цвете. .....:.......... 20 

B ORE TTO-JENCHOM BETS ро Se ee we 40 
Напряжение анода третьего, В... еее... 14000 
Напряжение накала, В.`...... ee ee 6.3 
Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 300... 700 
SOR BOGAN Ie Roh ров я ZT в 

0,33 

Ток утечки катод-подогреватель, мкА, He более...... 100 
Ток утечки катод модулятор, мкА, He более........ 1 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 15 
Емкость модулятор -‹ все электроды, пФ, не более. ..... 15 
Емкость электрод фокусирующий - все электроды, пФ, не 
ВО ока мы ee ея 15 
Минимальная наработка, 4, не менее. ...... Sa hay a PROD 
COR хранения, Лет. +: sce ow ce eh eww eee ew 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м^, не менее: | 
в красно-оранжевом цвете. ............. rar eee 
в желто-зеленом IiBeTe ............2.2.284 60 
Ширина сфокусированной линии в красно- оранжевом. и 
желто-зеленом цветах, мм. не более 


B а аи о о 0.35 

HA IS os о & RS . 0.40 
Напряжение модулятора запирающее (от рицательное), В, 
В р а аа о Sah oh 100 
Напряжение модуляции, В, не более: 

в красно-оранжевом цвете ................ na 

в желто-зеленом цвете. .............. ok ei, “MD 
SOR ИИ. MEA ео OER SA 13... 200 


Зависимость ширины линии b. OT 
тока луча Г, 


Модуляционная характеристика 
LAG 


Jt мод ) 


р, мм 





дна, В 227: -№ 79 ж оф 0 Я о 100 М0, HKA 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
| Номиналь- Предельно 
ный допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 6,0... 6,6 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное). В. ........... 30 10:.... 125 
Напряжение анода первого, В..... 1000 800... 2000 
Напряжение анода второго, В..... 2000 1800... 2500 
Напряжение анода третьего, В..... 14000 12000... 15500 
Напряжение катод подогреватель, В 0 + 100 
Tox спирали, мкА. ............ 15... 150 200 


457лМ6Ц 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электромаг- 
нитными фокусировкой и отклонением электронного луча для отобра- 
жения знакографической информации в условиях низкой внешней осве- 
щенности. Управление цветом свечения осуществляется изменением . 
плотности тока луча на экране (красно-оранжевый цвет при малой 
плотности тока, желто-зеленый цвет при болышой плотности тока). 


805 





600 


Выводы электродов: /, б- модулятор; 2, 4- подогреватель; 3- катод: 
5-ускоряющий первый; &-ускоряющий второй; 7, 9- свободные: 
А- анод. 
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Конструктивное HCHOJIHeEHHe ~B стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 


формы, диаметром 45 см. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 


12 кг. 
Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц. 
ускорение, м/с? (49). 
Многократные ударные УЗИ 
ускорение, м/с“ (49). 
длительность удара, MC... 
Температура окружающей среды, к (°С ): 
верхнее значение 
нижнее значение . 
а влажность воздуха при. температуре 
308 К (35°C), ° 
Пониженное ое давление, Па (мм рт. ст. ). 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”). 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее . 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красно-оранжевом цвете . 
в желто-зеленом цвете. 
Цветовые координаты, ед. системы МКО: 
красно-оранжевого цвета: 
My s 
желто-зеленого цвета: 


у 


Аа. tw 


|... 200 
50 (5) 


150 (15) 
ее =. 


358 (85) 
213(—60) 


98 


53 200 (400) 
294 198 (3) 


400 
20 
120 
0.56 
0.40 


0.45 
0.45 


Ширина _ линии в красно-оранжевом и желто-зеленом 


цветах в центре и на краю, MM, не более . 
Скорость перемещения электронного ae мм/мкс 
Время готовности, мин, не более . 


0,5 
4 
у. 


Положение неотклоненного пятна относительно `теометри- 


ческого центра экрана, мм, не более . 
Коэффициент отражения экрана, %, не более . 


12,5 
70 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). в 80 


Напряжение модуляции, В, не более: 
в красно-оранжевом цвете . 
в желто-зеленом цвете . 
Напряжение анода, В. ар 
Напряжение электрода ускоряющего первого, в. 
Напряжение электрода ускоряющего второго, в. 


Напряжение накала, В 

Ток накала, А. soa ae 

Ток утечки катод подогреватель, мкА, не ‘более . 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более . 
Ток луча, мкА . ae 

Емкость модулятор — все электроды, пФ, не ‘более. 
Минимальная наработка, 4, не менее . 

Срок хранения, лет. 
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30 

45 

14000 
400... 700 
2500... 
4000 

6.3 ` 

O27 2 9 
100 

10 

0... 300 
bs 

1 000 

12 


a УЧИ 


Модуляционная характеристика 
Г: Lies ) 





Парамет ры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 


в красно-оранжевом IIBeTe. .... 2... еее еее. 7 

в желто-зеленом цвете..... odes aa “OO 
Ширина сфокусированной линии в ‘красно- оранжевом и желто- 
зеленом цветах в центре и на краю, мм, не более. ... 0,55 
Напряжение ито а (отрицательное), В, не 
более ..... а але 
Напряжение модуляции, `В, не ‘более: 

в KpaCHO-ODAHIKEBUM цвете; не we eee ee ee 39 

В ЖЕЛТОЗОЛЕВОМ ЦВЕТЕ ео eh we ve OO 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 6.0... 6.6 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В. Gk Se a coe Е 
Напряжение анода второго, в. ... 14000 13000... 15000 
Напряжение катод- подогреватель, B 0 100 


45ЛМЗЦ 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с комбинирован- 
ной фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
луча для отображения знакографической информации в условиях низ-. 
кой внешней освещенности. Управление цветом свечения осуществляет- 
ся изменением плотности тока луча на экране (красно-оранжевый цвет 
при малой плотности тока, бело-розовый цвет при большой плотности 
тока). | 
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Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый, сферической 
формы, диаметром 45 см. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 
14 кг. 


905 


в 650 
Бей 


Выводы электродов: /- модулятор: 2. 4 подогреватель; 3 катод: 
5 анод первый: 6, 8 своболные; 7 анод второй; 9 - фокусирующий: 
|-анод третий. | 


D400 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Mm... . еее. кво 
УСКОРЕНИЕ, MIC? GI) 66 Gs a hoa ae ae apt ... 50(5) 
Многократные ударные panies 


ускорение, м/с” (g) . SR ee ee 150(15) 
длительность удара, мс... ИЕ Се FO 
Температура окружающей среды, к ( ie ): 
верхнее значение... ee ew ps 343070) 
нижнее значение. .... 213(—60) 
Относительная, и воздуха. при температуре 
308 К (35°C), Bie i aks we oh hang A 5 БОВ . 98 
Пониженное ее давление, Па (мм рт. ст). 53 200 (400) 


Повышенное атмосферное давление, Па, (кгс/см”). 294 198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 400 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красно-оранжевом цвете. ............ 8 
в беловато-розовом цвете. 55 
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Цветовые координаты, ед. системы MKO: 
красно-оранжевого цвета: 
x4": 
Pens tun 
беловато- розового, цвета: 
Жи: 
УкоТ и. 
Ширина линии в `красно- оранжевом | и беловато- “розовом 
цветах, мм, не более 
в центре 
на краю 
Детальный контраст В ` красно- ‘оранжевом. и беловато- 
розовом цветах, отн. ед.. не менее . 
Скорость перемещения электронного луча. мм/мкс . 
Время послесвечения, с... она ee er ee 
Время готовности, мин, He более .. 
Положение неотклоненного пятна относительно `‘теометри- 
ческого центра экрана, мм, не более . 
Коэффициент отражения экрана, %, не более . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), `В 
Напряжение модуляции, В, не более: 
в красно-оранжевом цвете. 
в беловато-розовом цвете. 
Напряжение анода первого, В. 
Напряжение анода второго, В. 
Напряжение анода третьего, В. 
Напряжение накала, В. 
Напряжение электрода фокусирующего, в. 
Плотность тока НЕ: ae мкА /em? 
Ток накала, А. 


Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более . 

Ток утечки катод модулятор, мкА, не более . 

Ток спирали, мкА 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более . 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 

Емкость электрод ВИ? все электроды, пФ, не 
более . 

Минимальная наработка, 4, не менее . 

Срок хранения, лет. 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красно-оранжевом цвете . 
в беловато-розовом цвете. 


335 
40 


Ширина сфокусированной линии в красно-оранжевом и а че 


розовом цветах, мм, не более: 
в центре . 
на краю oe 
Напряжение модуляции, В. He Bone 
в красно-оранжевом цвете. 
в беловато-розовом цвете. 


0,45 
0.50 


50 
EP he, 





0 30 60 90 120 150I,, мкА 


Зависимость ширины сфокуси- 

рованной линии р в центре (/) и 

на краю (2) от тока луча 7, при 

оптимальной фокусировке (за- 

штрихованный участок - рабо- 
чий диапазон) 


Ly, A, ’ мкА 
400 


500 


200 





Г B-80-40 -30 -20-10 O 


МОД / 


Зависимость тока луча J, и тока 
катода [, от напряжения Ha 
модуляторе (ил 
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| ЧЭЛМЗЦ | 





85 170. I,, мкА 


Изменение напряжения на фо- 
кусирующем электроде U »к при 
оптимальной фокусировке соот- 
ветствующего тока 
луча Г, в центре (/) и на краю (2) 
экрана 


„кд/м? 757 7 
150 





100 


J, AKA СМ? 


Зависимость яркости: свечения 

(1) и времени послесвечения (2) 

в зеленом цвете от плотности 
тока / 


и OTH » % 
100 


| 


75 








90 


0 
400 49 500 550 600 650 A, ИМ 
a 
Worn» %o ) 
100 


At 
TITEL 


Спектры свечения экрана при разных плотностях тока: 


а_0.1 мкА/см?:; б_ 1.0 мкА/см? 





кам” 


ЛИ 
Зависимость яркости свечения 
линии [., от плотности тока /: 
/- люминофор зеленого цвета; 2- люмино- 


фор красного цвета; 3- люминофор синего 
цвета свечения 





21-5039 


0 01 0,5 j, НАЙМ? 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 6.0... 6.6 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ 90 М: м5 
Напряжение анода первого, В...... 1000 1000 
Напряжение анода второго, В...... 2000 2000 
Напряжение анода третьего, В..... 14000 12000... 15000 
Напряжение катод - подогреватель, В 0 —100... 100 


45лмМ1оЦ 


‘Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с комбиниро- 
ванной фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения телевизионной и знакографической информации в услови- 
ях повышенной внешней освещенности. Управление цветом свечения 
осуществляется переключением высокого напряжения с 7000 В (крас- 
ный цвет) до 10000 В (желтый цвет) и до 14000 В (зеленый цвет). 


90% 





Выводы электродов: /—модулятор; 2, 7—подогреватель основной; 3, 
7 подогреватель резервный; 4- ускоряющий; 5 - катод; б -анод первый; 
$ свободный; 9—анод второй: 1-анод третий. 
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Конструктивное исполнение — в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 70°. Экран круглый; сферической 


формы, 
10.5 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц... 
ускорение. м/с“ (4).. 

Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (49). 
длительность удара, MC . 

Температура окружающей ое К ы и. 
верхнее значение 
нижнее значение . 

А влажность воздуха при температуре 

308 К (35°C), ° 

Пониженное р давление. Па (мм рт. Cr. ). 

Повышенное атмосферное давление, Па, (кгс/см”). 


-_ * © © «© 
-— = © © © 8 © 
. 8 © © © © © © © © eel ОИК ЗИ 


_ = © © © @ 8 © 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее . 

Яркость свечения линии, кд/м’, не менее: 
в красном цвете (при скорости 6 мм/мкс)... 
в желтом цвете (при скорости 4 мм/мкс)... 
в зеленом цвете (при скорости 2 мм/мкс)... 

Цветовые координаты, ед. системы МКО: 
красного цвета: 


Ширина линии в красном, зеленом и желтом цветах 
в центре и на краю, мм, не более .. 
Детальный контраст, отн. ед., не менее: 
в красном цвете . 
в зеленом цвете 
Время готовности, мин, не более . 
Время послесвечения 
Коэффициент отражения экрана, OTH. en., “He более . 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более . 
Смещение неотклоненного пятна при переключении 
цвета, мм, не более . 
Напряжение АЕ запирающее (отрицательное). 
В. не более . 
Напряжение накала, в. | 
Напряжение анода первого, в. 
Напряжение анода второго, В. | 
Напряжение модуляции, В, не более . 


ОВО 8 © ЗОВИ © ЗАК ЗОВИ ЗИ К 


диаметром 45 см. Выводы гибкие. Масса трубки не более 


|... 500 
50 (5) 


400 (40) 
сах SO 
ы 


343 (70) 
213 (—60) 


98 
53 200 (400) 
294 198 (3) 


80 
6,3 
1500. 
3000. 
60 


.. 3000 
. 5000 
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Напряжение анода третьего, B.... 2... .. 7000: 10000: 





14000 

Напряжение электрода ускоряющего, В......... 100... 300 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более... . 100 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более...... 10 
[2 по oe ae ee aes ee ee Se SES 0,25 ...0,7 
Ток спирали, мкА. ов ооо киа OS 20 VTS 
Ток электронного луча, при котором обеспечиваются 
указанные яркость и ширина линии, мкА........ 300 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 15 
Емкость анод третий — бандаж, пФ, не более....... 400 
Емкость катод - все электроды, ПФ, не более...... 10 
Минимальная наработка, 4, не менее. .......... 1500 
Cpu ХРАНЕНИЯ. ПЕР. дракона 15 

Ly, кд/м? 

1000 

BY YENMIOY 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

800 

200 

100 

0 2 4 UMM /MKe Gaon, 8-40 -20 0 
Зависимость яркости свечения Модуляционные характеристики 
линии [., от скорости движения г 1. (Иод) при ускоряющем на- 
луча: пряжении U,,,: 

/-зеленого цвета: 2-желтого цвета: 11-1508; 2—220B; 3-250В 


3 красного цвета 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м*, не менее: 


B RpACHOM ВЯ: ат oS be 8 о EE 35 
В етом TROTC «ck bow Bend ok RS wR Rs HORS 70 
в зеленом IIB@CT€........... ee ee ee ew we ees 120 


Цветовые координаты, ед. системы MKO: 
в зеленом цвете: 


Е 0,44 
Е eee ee ee 0,5 
Напряжение модуляции, В, He более.............. 70 
TOR спирали, мера саске EY 0,5 180 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номинальный Предельно 
допустимый 
Напряжение накала, В...... 6,3 02...00 
Напряжение модулятора запи- 
рающее (отрицательное), В... 80 170 
Напряжение электрода ускоря- 
ОеГО:. Волен 100... 300 330 
Напряжение анода первого, В 1500... 3000 3300 
Напряжение анода второго, В 3000... 5000 5 500 
Напряжение анода третьего, В 7000; 10000; 6700... 14500 
14000 


50J1M1 Ly 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электростати- 
ческой фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для ото- 
бражения телевизионной и знакографической информации в условиях 
низкой внешней освещенности. Управление цветом свечения осуществ- 
ляется переключением высокого напряжения с 6000 В (красный цвет) до 
12000 В (зеленый цвет). 


JIG 





Выводы электродов: J, 8—подо- 


ie греватель; 2, б-модулятор; 3- 
ускоряющий; 4-фокусирующий;: 
5-—свободный; 7-катод; А- 

1 29 #1 [3 [3 анод. 


к, 


Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 MM и углом отклонения 110. Экран прямоугольный, 
полусферической формы, диагональю 50см. Выводы штырьковые. 


Масса трубки не более 8,8 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
‘диапазон частот. Tu. .........2.2.. 


ускорение, м? (4)......... 
Многократные ударные к 


УСБОПСНИЕ, MIC” (Gh ох 4 Re ee 
длительность удара, MC...... 
Температура окружающей среды, К ( ic р 
верхнее значение ... чьи eee 
нижнее значение : 
Относительная, ии воздуха. при температуре 
Te Е а В И ee ee oe 
Пониженное Е давление, Па (мм рт. ст. . 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см). 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красном цвете: 
в центре... ... а атм 
Е КОМУ рас wk As oe ee 
в зеленом цвете: 


Е 2 eat ee? hs Gath des 
на краю ...... р Ох 


Цветовые координаты, ед. системы МКО: 
красного цвета: 


зеленого цвета: 
И BS И BO we Rs a oe ee ae 


ко Aa es ele, цв ee ee ee ae 


в центре ........ О а аа. 
на краю 5 fe 4b es 


Скорость перемещения луча, MM/MKC . нь жи мя 
Время готовности, мин, не более. .............. 
Время послесвечения ..... oe ee 
Коэффициент отражения экрана, %, не более. ...... 


|... 200 
50 (5) 

400 (40) 
2...4 


358 (85) 
213(— 60) 


98 


53200 (400) 
294 198 (3) 


290 x 320 
20 
16 


. 200 
. 160 


» 


дал 
Фи ы 


s 


«> > 2 > 


’ 


сл Dn & to 


Mn 


VNSS ofocS ec65 


; Короткое 
20 


Положение неотклоненного пятна относительно гоометри- 


ческого центра экрана, мм, не более . 


Смещение неотклоненного пятна при переключении цвета. 


ГУ, Жен = О Е И RS 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное) В. 


не более...... 
Напряжение накала, В. 
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Напряжение анода первого, В................. 6000; 


12000 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 25 
Напряжение электрода ускоряющего, В. сова 
Напряжение электрода фокусирующего. в. » ee ee УИ 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более. .... . 50 
Ток утечки катод -— ДНИ» MKA, не более........ 10 
Ток накала, А. И Е ee к по Seed eas 

0,33 
Ток электронного луча, при котором обеспечиваются 
указанные яркость и ширина линии, мкА..... Sse een SSD 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Емкость анод - все электроды, пФ, не более......... 10 
Емкость катод все электроды, пФ, не более. ....... 7 
Минимальная наработка, 4, не менее....... сыра «ОО 
Срок хранения, лет...... А и aie ane 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м’, не менее: 
в красном цвете: 


В ПЕН ос. BSE iin oa igiond, "Bh ae eR, SE BU eee ee - 
HE от Ee ew eens, Ш 
в зеленом цвете: 

ео НР Е ий 
С jo 46 ee ee ee DS ee BS 120 


Ширина сфокусированной. линии в красном и зеленом ` цветах. мм. 
не более 


в центре . : a cg SAD: Seine м ВОЗ ЛЬ ао alee 0.5 

Иа о te ee О О me ek Be 0.7 
Напряжение модулятора_ запирающее (отрицательное), В. не 
CHES ыы a Xan em BRO Се ae ole о a Bw areas Be 


bm 






40 [,,MKA 


Зависимость ширины линии р OT тока 
луча [ при различных скоростях 


jl 


перемещения луча: 


1. 2- в = 2 мм/мкс: 3, 4 — v = 4мм/мкс 


Зависимость яркости линии Г. в крас- 

ном и зеленом цветах от тока луча I, 

при различных скоростях перемещения 
электронного луча: 


1, 2—гс= 2 мм/мкс: 3. 4 — г= 4мм/мкс 





ae a = Al -10 0 д, 8- mn = -20 -10 0 


Зависимость тока луча I, от Зависимость тока луча [, от 

напряжения модулятора Ид напряжения на модуляторе ен 

при U, = 12 кВ (заштрихованный при U, = 6бкВ (заштрихованный 
участок — рабочий диапазон) участок — рабочий диапазон) 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- — Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 0,3 Df vas Oe 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ 0... 100 0... 150 
Напряжение ускоряющего электрода, 
| ети 700 650... 800 
Напряжение анода первого, В..... 6 000; 5 700... 14000 
12000 
Напряжение катод- подогреватель, В 0 — 300 ... 135 
Ток луча, мкА .............. 0... 300 - 


5ЗЛМлЦ, 53sIM2Ly 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электростати- 
ческой фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного 
луча красно-оранжевого, желто-зеленого и фиолетово-розового цвета 
для отображения знакографической информации в условиях низкой 
внешней освещенности. Управление цветом свечения осуществляется 
переключением высокого напряжения с 6 500 В (красно-оранжевый цвет) 
до 12000 В (желто-зеленый цвет для 53ЗЛМ1Щ и фиолетово-розовый 
цвет для S3JIM2LI). 
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Конструктивное исполнение - в стеклянной взрывобезопасной обо- 
лочке с диаметром горловины 38 мм и углом отклонения 90°. Экран 
круглый, сферической формы, диаметром 53 см. Выводы штырьковые. 
Масса трубки не более 25 кг. При одном и том же типе низковольтного 
красно-оранжевого люминофора трубки отличаются типом высоко- 
вольтного люминофора. 


[Г 18 





Выводы электродов: /, 9- подогреватель; 2, 8—модулятор; 3, б-сво- 
бодные; 4-—анод первый; 5-анод второй; 7-—катод; [- экран; I] - сетка; 
ПТ--анод третий. 

Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ДНЕПАВОН частот, ГИ. ооо | ВЕ: =. 

ускорение, м/с" (9)...... луки а 5 (0,5) 
Одиночные ударные нагрузки: 

ускорение, ме” (9) 5.243 6c See eee ed aes 200 (20) 

длительность УДаря, MC. ое р | 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВОРХНЕе ЗНАЧЕНИЕ „уе еек eS 343 (70) 

нижнее значение... еее я 213(—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
со а с ne ee SS el ade Oe RES SD 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). . . 53600 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 297178 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, 


мм, не менее............. 
Яркость свечения линии, кд/м”, 
не менее: 
в красно-оранжевом цвете 
в желто-зеленом цвете... 
в фиолетово-розовом цвете 
Цветовые координаты, ед. 
системы МКО: 
красно-оранжевого цвета: 


не ры а 
фиолетово-розового цвета: 
Я ИЕ 
| ЕЕ 
Ширина линии в красно-оранже- 
BOM, желто-зеленом, фиолетово- 
розовом цветах. мм, не более: 
BINCHION роза 
Ha. Краю, илья 
Скорость перемещения луча, 
MMIMEG ох оо Bu овьа 
Время послесвечения, с: 
в красно-оранжевом цвете 
в желто-зеленом цвете... 
в фиолетово-розовом цвете 
Время готовности, мин, не более 
Коэффициент отражения экрана, 
hy. Fe CORES os S65. ee Kw dw 
Положение неотклоненного 
пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм. не 
ВЕ скакали аая 
Смещение неотклоненного пят- 
на при переключении цвета, мм, 
НЭ OONG 25k oa we HR ee ee 
Напряжение модулятора запи- 
рающее (отрицательное), В. не 
DONOR ое Be 
Напряжение накала, В...... 
Напряжение анода первого. В 
Напряжение анода второго. В 
Напряжение анода третьего, В 
Напряжение модуляции, В, не 
Е кока неа 
Напряжение на сетке, В .... 
Ток утечки катод-подогрева- 
тель, мкА, не более........ 
Ток утечки катод-модулятор, 
MEA, HE GOES 59k 6 6 be 4 eas 
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S3ML{1 LI 


450 


20 
110 


O62 . «48,52 
0,435 ... 0,335 


0,45 ... 0,35 
0,58 ... 0,48 


0,7 
0,75 


0,02 
0,02 


2,0 
0.25 


35 


90... 120 
6,3 

700 ... 1200 
1000... 1500 
6000 


70 
6 500; 12000 


150 


5ЗЛМ2Ц 


450 


90... 120 
6,3 

700... 1200 
1000... 1500 
6 000 


70 
6 500; 12000 


150 
15 


Ток накала, А. poe ort 0,45 ... 0,85 0,45... 0,85 
Ток электронного ‘луча, при. ко- 
тором обеспечиваются указан- 
ные яркость и ширина линии, 


С ss Se he it he ede, 49 70 
Ток катода, мкА, He более.... 6000 6 000 
Емкость модулятор-все элек- 

троды, пФ, не более..... 15 15 
Минимальная наработка, ч, не 

менее ..... сыне неа 2 0 1000 
Срок хранения, лет... ..... 12 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 


в красно-оранжевом цвете......... 15 4 
в желто-зеленом цвете........... 80 
фиолетово-розовом цвете. ... — 24 


Ширина сфокусированной линии в красно- 
оранжевом, в желто-зеленом, фиолетово- 
розовом цвете, мм, не более: 


BREWERS оке т: 0,75 

ола а bpd, Oe 0,8 0,8 
Время послесвечения, с, не менее... 0... 1,5 
Напряжение модуляции, В, не более...... 80 8 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 6,0 ... 6,6 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В.......... > 90...10 10... 150 
Напряжение экрана, В: 
в красно-оранжевом цвете..... 6500 6000... 7000 
в желто-зеленом и фиолетово- 
розовом цветах .... зая. 12000 - 11400... 12600 
Напряжение катод- подогреватель. B 0 +100 


60J1M5Lh 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с комбиниро- 
ванной фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для 
отображения телевизионной и знакографической информации в услови- 
ях низкой внешней освещенности. Управление цветом свечения осу- 
ществляется переключением высокого напряжения с 6000 В (красный 
цвет) до 12000 В (зеленый цвет). 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 57°. Экран круглый, сферической 


формы, диаметром 60 см. Выводы штырьковые. Масса трубки не более 
30 кг. 
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Выводы электродов: /, [4- подогреватель; 2—Katon; 3, 6, 1[1-модуля- 
тор; 4, 7, 8, 10-свободный; 5-коллектор; 9- фокусирующий; 
12 вырезывающий; /3-ускоряющий; А анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, lm ............ РЕ ра 00 

ускорение, м/с? (9)....... еее. 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: | 

УСКОРЕНИЕ, M/C” (WG). уе 150 (15) 

длительность удара, мс................ р 5 
Температура окружающей среды, K (°С): 

ВЕРХНЕЕ. ЗНАЧЕНИЕ: cg kee se we a A we ааа 358 (85) 

нижнее значение. . 2c cw ele ee we ws 213(—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
NS A AOR Фи ПО ew SR AR Oe 8 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 53200(400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см)... 196132 (2) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 520 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
В EDACHOM ПВ. поел ен 25 
В. SCHCHOM ЦВЕТЕ срезе 200 
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Цветовые координаты, ед. системы MKO: 
красного цвета: 


В Вора Пе а 0,58 
ао ee oe aoe ee моль а a а 5 0,35 .,.9,39 
зеленого цвета: 

Ne; BE ОО: ctw 0 RS есь eR 0,42 

Voy HO MEMEO. cy as os ae ee © 88 wR 0,5 
Ширина линии в красном и зеленом цветах, MM, He 
TES дла ео Se 0,4 
Скорость перемещения луча, мм/мкс........... 2 
Время готовности, мин, не более. ............ 2 
Время послесвечения 2.46 6 6 eae Bd зач Короткое 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более...... 25 
Смещение неотклоненного пятна при переключении 
ВОО, MMe GOES) хо See ee oe ee he we 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
Во не Ao are ae паи ром ак а a 30... 90 
Напряжение накала, В....... ck wee wie ва 5% 6,3 
Напряжение анода, Bx ss ews CR Ma ечаь 6000; 12000 
Напряжение коллектора, B..............24. 200... 1000 
Напряжение модуляции, В, не более............ 40 
Напряжение электрода фокусирующего, В........ 300... 1000 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более. .... 20 

- Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более....... 10 

WO кра коса ааа 0,27... 0,33 
TOK спирали, MEA... beh we aw eee ewe ES OH ES 120 
Ток электронного луча, при котором обеспечиваются 
указанные яркость и ширина линии, мкА, не более... 400 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ... 10 
Емкость анод - все электроды, пФ, не более....... 15 
Емкость анод бандаж, пФ, не более........... 600 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более. ...... 8 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 1000 
СВОЕ А ОЕНЕНИЯ, ЛЕГ гарем 12 





OQ 100 20 90 400 1,,HRKA 40 80 120 160 ДЦ, мкА 


Зависимость ширины линии р OT Зависимость яркости свечения 
тока луча Г, линии L, от тока луча [, при 
различных значениях анодного 

напряжения: 


1-0. = 6xB; 2-0. = 12 кВ 
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Модуляционная характеристика 
(И 


мод ) 





Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 


B EOACHOM USCIS а кока BK BS 17 

BH AGNONOM NBCTO a 4-5 SR SRS OA we ER ER RE EA ES 100 
Ширина сфокусированной линии в красном и зеленом цветах, MM, 
о ae Bere oo ee Oe. BS eS 0,45 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В, He 
Ен а RG ооо и 30 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 40 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
ный допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 3,7... 6,9 
Напряжение модулятора, В....... — 50 —100...0 
Напряжение электрода ускоряющего, 
Е 500 500... 600 
Напряжение анода, В........... 6000; 12000 6000; 15000 
Напряжение электрода фокусирующе- 
2 В, о КЕ 300... 1000 300... 1000 
Напряжение . катод подогреватель, В 0 —135... 125 


617мМ4Цц 


Цветная электронно-лучевая индикаторная трубка с электромаг- 
нитными фокусировкой и отклонением электронного луча для ото- 
бражения знакографической информации в условиях низкой внешней 
освещенности. Управление цветом свечения осуществляется переключе- 
нием высокого напряжения с 9000 В (красный цвет) до 15000 В (зеле- 
ный цвет). 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, 
сферической формы, диагональю 61 cM. Выводы штырьковые. Macca 
трубки не более 20 кг. 
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Выводы электродов: /, 4-сво- 
бодный; 2, 8— подогреватель; 3— 
ускоряющий; 5-—модулятор; 6— 
антидинатронный; 7-катод; А- 
анод; Э- экран. 





| OS A 5 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот. Гц, ¢. «si we eee wee eats |... 80 
ускорение, M/C? (9)....... ce ew ee ьа 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


VCROPCHRMG, МК” о куни 150 (15) 

длительность удара, мс................ Zw. 42 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BODANCC ЗНАЧЕНИЕ. есь 358 (85) 

НИИНОЕ GHANEUNG. ооо мда 213(—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
OG кои о Se Se He oe И Ре 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)... 53200(400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см)... 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 360 x 480 
Яркость свечения линии, кд/м?, не менее: 

В RDACHOM UDOTE еси ри на 15 

В GCNCHOM ПЕТЬ, ооо 150 


Цветовые координаты, ед. системы МКО: 
красного цвета: 
О OCR ee Se Ea he ES 0,58 ... 0,66 
| eer ПУ ee ee ee ee 3) wee ae 
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зеленого цвета: 

We ik ee ee 
Ширина линии в красном и зеленом цветах, MM, He 
более: 

в центре 

на краю......... 
Детальный контраст, OTH. ед., не менее: 

в красном цвете. 

в зеленом цвете... 
Скорость перемещения электронного луча, MM/MKC . 
Время готовности, мин, не более . sade Ap dees, 5 
Время послесвечения 
Коэффициент отражения экрана; %, не более . 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более . 
Смещение неотклоненного пятна при переключении 
цвета, мм, не более....... 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 


© © © 8 © 98 © © © © © © © © © © © © © «© 


* 8 © © @© © #* © # #8 «# « 


ООО Se | 


Напряжение анода, a, aes 
Напряжение модуляции, В, He более......... на 
Напряжение электрода ускоряющего, В.......... 
Напряжение электрода антидинатронного, В. 

Ток утечки катод-—подогреватель, мкА, не более . 

Ток утечки катод -модулятор, мкА, не более... 

Ток накала, А. 9 
Ток электронного луча, при котором обеспечиваются 
указанные яркость и ширина линии, мкА...... 
Емкость экран - все электроды, пФ, не более . Е 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 
Срок хранения, лет. ea 


0,3 
0,4 


15 

15 

2 

2 
Среднее 
30 


30 
3 


40... 100 
9000. 15000 
60 

700 
600 

30 

5 

O27 sus 


100 
300 


0,33 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 
в красном цвете . 


в зеленом цвете. 


12 
120 


С «© #© ЗВ 


Ширина сфокусированной линии B красном и зеленом цветах, MM, 


не более: 
в центре . 
на краю а 
Напряжение модуляции, | as 





ООВ © ЗИ ЗО 


Зависимость ширины линии р OT 
скорости развертки г при раз- 
личных значениях тока луча: 


1 — 1, = 200мкА:; 2 — Г, = 100мкА; 3 — 1, = 
= 50 мкА 





5 uv, MM/MKC 


a) 





Зависимость яркости свечения линии L, красного (а) и зеленого (6) 
цветов от скорости развертки г при различных значениях тока луча: 


11, = 200мкА: 2 -— Г, = 100мкА; 3 — Г, = 50 мкА 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- 
НЫЙ 
Напряжение накала, В.......... 6,3 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ 40... 100 
Напряжение электрода ускоряющего, 
| Е BAe OE Se OW S&H % 700 
Напряжение анода, В........... 15000 
Напряжение экрана, В.......... 9000; 
15000 
Напряжение катод-подогреватель, В 0 
Ток луча, мкА... ее... 100 


Цветные кинескопы 


16лкэц 


Предельно 
допустимый 


Bh an OF 
| eaten Fe 
500 ... 900 


14900 ... 17000 
6000 ... 17000 


Цветной кинескоп с электростатической фокусировкой, магнитным 
отклонением электронных лучей для отображения телевизионной и 


знакографической информации. 


Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20 MM и углом отклонения 70°. Экран масочный, прямо- 
угольный, диагональю 16 см, имеет полосчатую структуру, трехцвет- 
ный люминофор. Планарная электронно-оптическая система. Выводы 


гибкие, компаундированные. Масса прибора 0,75 кг. 


22-5039 
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Выводы электродов: /-фокусирующий: 2, 4-свободные;: 3-катод 
«синего» прожектора; 5, 9- подогреватель; б-модулятор; 7-катод 
«красного» прожектора; 8-подфокусирующий; /0-катод «зеленого» 
прожектора; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ЖЕСОТАЗО Wacror. [Yes «4.26% ea Swe a eS Paw 200 
ускорение, м/с” (@).... es cw ew a ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


VORODEHHG: MIC” 10) кексы 150 (15) 

длительность ударов, мс................ ie VO 
Линейные нагрузки: 

Ускорение. м/с" (CO) s.c-6 ke cas wee a wh ew 1000 (10) 
Температура окружающей среды, К (°C): 

ВЕРХНЕЕ: ЗНАЧЕНИЕ: еее лень о ‚ 358 (85) 

НИЖНЕВ Значение. уе Se ee Ow 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
г te Е ИЕ 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 11970(90) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 116 x 87 
Разрешающая способность по полю экрана в белом 
цвете, лин., не менее.......... еее. 250 
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Яркость свечения экрана в белом цвете (Д6500 К), 
КЛМ", НЕ МЕНЕ: рожи неона 


Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более..... 
Число градаций яркости, не менее. ............ 
Неравномерность яркости в белом цвете (Д6500 К), %, 
He ПО. гаи аа Е лее OO a 
Время готовности, мин, не более.............. 
Время послесвечения .: еее me ae 
Координаты цветности основных цветов в системе 
МКО: 


красный цвет: 


Неравномерность цветности в белом и основных 
цветах. не более... еее 
Положение точки сведения лучей относительно геомет- 
рического центра экрана в круге диаметром, мм, не 
а loca ооо о сны 


Динамическое сведение лучей, мм, не более: 
внутри круга диаметром 0,75 Н (Н = 116 мм)... 
между кругом диаметром 0,75 Н и кругом 
ПИТ ED орка коза 
между кругом диаметром 11 Н и кругом 
ЛИНМЕТРОМ 24 TF 6 oe Spc 6G Si ew Ae ws 
Напряжение накала, В... ce eet wee es 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное) 
каждого: Прожектора, Bi. cies he Baw A ева 8 
Напряжение электрода подфокусирующего, В...... 
Напряжение электрода фокусирующего, В....... 
Назряжение- анода, В: рее se ee wee Sax 
Напряжение катод — подогреватель, В........... 


Напряжение модуляции, В, не более............ 
Ток анода каждого прожектора, мкА........... 
Ток электронного луча суммарный, MKA, не более... 
OR мос М ex se BS Sate Swe eR ew we BS 


Ток утечки катод-подогреватель для каждого 
прожектора, мкА, не более. ................ 
Ток утечки катод модулятор для каждого прожектора, 
ЕН We СОЛО: у кои ео 
Отношение тока «красного» прожектора к току 
«зеленого» прожектора, отн.ед............... 
Отношение тока «красного» прожектора к току 
«синего» прожектора, отн. ед................ 
Емкость модулятор - все остальные электроды, пФ, не 
о 6 ook Fae и ee Os аи 
Емкость катод - все электроды, пФ, He более....... 
Минимальная наработка, 4, не менее.......... $ 
СРО MPRHOHMA, ПЕР ооо ES 


22° 


250 


0,5 
8 


35 
| 
Среднее 


ВВ 
0:33... 


Е 
По. 


mn > 


- 


J 


a eee 
0,06... 


> 


=>. ote >> oo 
ON vo Won 
WN 


со 1 


0,4 


Ч 


0,55 
0,9 


1,1 
12,6 


35 ass 99 

400 

3000... 3800 
16 000 

0... 150 


30 

20... 100 
300 

0,17... 0,22 


50 
5 
0,8... 2,1 
ЖЕ 


339 


Zn, МКА 


ЕТ 
ME 


300 


ТА 
ONT 


002019 94, B 





Типовые модуляционные харак- 
теристики |, (U 


moa) 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана в белом цвете (Д6500 К), кд/м?, не менее 210 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 35 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- 
НЫЙ 
Напряжение накала, В.......... 12,6 
Ток анода суммарный, мкА....... _ 
FOR накала; Аи; ссср аи 0,2 


Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ 
Напряжение электрода фокусирующе- 
а oo ee 
Напряжение модуляции, В, не более 
Напряжение катода — относительно 
модулятора, В, не более......... 
Напряжение анода, В........... 


16000 


25ЛКЗЦС 


Цветной кинескоп с электростатической фокусировкой, закреплен- 
ным в отъюстированном положении узлом, состоящим из электромаг- 
нитной самосводящей отклоняющей системы ОС-70.20П1 L161 с магнито- 
статическим устройством для отображения телевизионной й знакогра- 
фической информации при внешней освещенности 50000 лк. 
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Предельно 
допустимый 
[ES 25 13,9 
300 
O17 43.022 
Bo san 20 
2700 ... 4200 
35 
100 
14400 ... 17600 


Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 20мм и углом отклонения 70°. Экран прямоугольный, 
диагональю 25 CM, имеет точечную структуру и трехцветный люмино- 
фор. Планарная электронно-оптическая система. Выводы гибкие, ком- 
паундированные. Масса прибора 3 кг. 





Выводы электродов: /--фокуси- 
рующий; 2, 4-свободные; 3-ка- 
тод «синего» прожектора; 5, 9- 
подогреватель; б-модулятор; 
7-катод «красного» прожекто- 
ра; 8-ускоряющий;: 10-катод 
«зеленого» прожектора; А- 
анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


лианазон MACTOT, Pts резона Экс OU 

ускорение, м/с? (9)... и... . ee 38008) 
Многократные ударные нагрузки: 

УЕКОВЕНИЕ, М0” (9) ро ооо 60 (6) 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ УЛаров, Мб; a4 G4 6 4 Gd eR a 2... 15 
Линейное ускорение, м/с? (9)..... еее. 50 (5) 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BEPXHEG ЗНАЧЕНИЕ уран 333 (60) 

нижнее значение .......... еее ь: 213(—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 298 К 
Be № О О РЕ 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)..... 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см”).... 294198 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее...... 
Разрешающая способность по полю экрана в белом 
и основных цветах, лин., не менее........... 
Яркость свечения экрана в белом цвете (Д6500 К) 
при токе анода не более 600 мкА, не менее. ..... 
Яркость свечения экрана в основных цветах при 
токе анода 200 мкА, кд/м?, не менее: 


красный 
СИНИЙ 
ЗЕ ЛО ке ле о Mud CR Rie ek oe AGE 


Число градаций яркости, He MeHee.......... 
Неравномерность яркости в белом (Д6500 К) и 
основных цветах, %, не более.............. 
Время готовности, мин, не более............ 
Время послесвечения...... ее. . 
Скорость развертки в функциональном режиме, 
о ЖИ EE TMD wR] RTE ED 
Координаты цветности основных цветов в системе 
МКО: 


красный цвет: 


О © © © © © © © © ee ООО ОА ОИК ЗОО ЗОВИ ЗОО ООО ЗОВИ ОАК ЗОО ЗОО ЗОО ИС 


О a | 


Hm we 


Неравномерность цветности в белом и основных 
цветах, неболее. ....:1... 
Положение точки сведения лучей относительно 
геометрического центра экрана в круге радиусом, 
МА: ИСООЛЬЕ скока катана 
Динамическое сведение лучей, мм, не более: 
внутри круга диаметром 0,75 Н (Н = 135 мм) 
между кругом диаметром 0,75 Н и кругом 


JIMOMECT DOM. LT Es оконных 
за пределами круга диаметром 1,1 H....... 
Геометрические искажения растра, %, не более: 
«параллелограмм», «трапеция». 
«подушка» 
Коэффициент отражения экрана, %, не более . 
Напряжение накала, В. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное) каждого прожектора, В 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более 
Напряжение электрода фокусирующего, В...... 
Напряжение анода, 
Напряжение катод — подогреватель, Ва ek а 
‚ Напряжение модуляции, В, не более.......... 
Ток анода каждого прожектора, мкА, не более. ... 
Ток электронного луча суммарный, мкА, не более 
OR соо, И ОЕ 
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О О #© ЗО 


*_ © @© © ЗОВИ ЗОО #© @© © # # «# « 


135 x 180 
450 
60 


5 
7 
35 


8 


35 
| 
Среднее 


0,7 


0,6 
0.55 


0,35 
0,55 


0,18 
0,08 


0,02 


1,8 
La oo. 15,2 
50 saa 99 
600 
4500 .. 
18 000... 
0... 100 
50 

600 
600 
OT +. 


. 6500 
19 000 


0.21 


Ток отклонения, A, не более: 


ПО ТОРИЗОНТАЛИ: до ое - 

ЦО ЭОРТИКНЛИ, соусе. ое Bee es 3 
Ток утечки катод-подогреватель для каждого 
прожектора, мкА, не более. .............. 50 


Ток утечки катод-модулятор для каждого 
прожектора, мкА, не более........ Иа 
Емкость модулятор -все электроды, пФ, не более 20 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более. .... 20 
Сопротивление внешнего проводящего покрытия, 


OM He GONG и сре OS 2 000 
Рентгеновское излучение, мкР/ч, He более....... 100 
Минимальная наработка; 4, не менее......... 2000 
СВОЕ APAHCHNS, ПЕР ео 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость экрана в белом цвете (Д6500 К), кд/м?, He менее..... 48 


Г, МКА L, кд/м? 


| А 


(/лап=90 8 \ 90 





0 40 60 800,80 f 2 у, 


Типовые модуляционные Зависимость яркости L, OF скорости 


характеристики |, (Иод) перемещения луча г 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 12,6 LAO owe 9 
Ток анода суммарный, мкА....... 600 600 
Ток анода в основных цветах, мкА... — 600 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ — 50...90 
Напряжение электрода фокусирующе- 
ОИ ke oe а Ye Rr EE, BO ee 5 500 4500 ... 6500 
Напряжение электрода ускоряющего, 
| oe ahs ai-ae A SS ep ee eh 600 1 000 
Напряжение модуляции, В, не более - 50 
Напряжение катод - подогреватель, В - 100 
Напряжение анода, В........... 18 000 18000... 19000 
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3251K1L1-1 


Цветной кинескоп с электростатической фокусировкой, магнитны- 
ми отклонением и сведением электронных лучей для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 MM и углом отклонения 90° совместно с отклоняющей 
системой и магнитосводящим устройством. Экран прямоугольный, 
диагональю 32 см, имеет щелевую структуру цветоделительной маски и 
трехцветный люминофор. Электронно-оптическая система компланар- 
ного типа. Выводы штырьковые. Масса прибора 6 кг. 


190 





Выводы электродов: /-фокуси- 
рующий; 2, /4-свободные; 3- 
катод прожектора «зеленого»; 
4-— модулятор прожектора «зеле- 
ного»; 5-ускоряющий прожек- 
тора «зеленого»: 6, 7- подогре- 
ватель; &-катод прожектора 
‚ «красного»; 9-модулятор про- 
жектора «красного»; /0- ускоря- 
ющий прожектора «красного»; 
12 17 SUT 11 - ускоряющий прожектора 
«синего»; [2-катод прожектора 
«синего»; 1[3-модулятор про- 
жектора «синего»; А-анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ПИВА ЗОН: ЧАРТОТ, РИ соло оса токо wo Wega BV 
ускорение, м/с? (9)...... еее нь 25 (2,5) 

Многократные уд: арные нагрузки: | 
VEXKONOHMG, M/C" (И еее “150 (15) 
длительность ударов, мс... анте & И 

Температура окружающей рады, к ( °C): 
верхнее значение АИ |. 
нижнее значение. .... 263 (— 10) 

о ieee влажность воздуха. при температуре 298 К 

рока eee 0 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее...... 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
в центре по вертикальному клину в белом цвете 
в центре по горизонтальному клину в белом 
| О eee & & See Sedo 8 
в центре в основных цветах по вертикальному и 
горизонтальному клиньям............. 
по угловым клиньям в основных цветах..... 
Яркость свечения экрана в белом цвете (Д6500 К), 
CIM, HO MEHOE о EP oe ee aS 
Число градаций яркости, He менее........... 
Неравномерность яркости в белом цвете (Д6500 К), 
Wy TS ОЕ ое реже на 
Время готовности, мин, не более. ........... 
ВОЕМЯ ПОСЛОСВОЧеНИЯ ; еек иная 
Координаты цветности основных цветов в системе 
МКО: 
красный цвет: 


V8 ORE EA OS MEDS ом AOS 
зеленый цвет: 


Неравномерность цветности в белом и основных 
CNIS Sake В РИ РЕ Oe ee 
Положение точки сведения лучей относительно гео- 
метрического центра экрана, мм............ 
Динамическое сведение лучей, мм, не более: 
внутри круга диаметром 0,75 Н (Н = 182 мм). . 
между кругом диаметром 0,75 Н и кругом диа- 
о О Tl EF 4-5 о eG GS BAAD RS 
между кругом диаметром 1,1 H и кругом диа- 
METDOM LAU о sas A eS Rp RS BOR 
за пределами круга диаметром 14H....... 
Геометрические искажения растра, %, не более: 
«параллелограмм», «трапеция». ......... 
НО TOOMSONIGNE 4. «6.6 wk SO енд 
НО BODLHKRAUN, осел ew ee Se GR а 
Контраст в крупных деталях в белом цвете, OTH. ед.., 
О ce ke eh oe те рока 
Напряжение накала, В..... еее. . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное) каждого прожектора, В.............. 
Напряжение электрода ускоряющего, В........ 
Напряжение электрода фокусирующего, В...... 
Напряжение анода, В.о ана. 
Напряжение катод - подогреватель, В..... рей а 
Напряжение катода каждого прожектора, В..... 
Напряжение модуляции, В, не более: 
COTOUNON оао RES OMS EWR 
ООО ооо сорока 


244 x 182 
300 
350 


300 
300 


150 
8 


40 
0,3 
Среднее 


0,61... 0,64 
СЖ 


0.27 ox 0.51 
0,57 ... 0,6 


0.15... 0,17 
0,06 ... 0,08 


0,02 ... 0,04 


10%. 42 
0,8 
1,4 


2,0 
2,5 


Я кем 
3 
13 


60 
Троя 


100... 50 
200... 600 


3200... 4000 
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Отношение напряжений на ускоряющих электродах 
для прожекторов с минимальным и максимальным 


запирающим напряжением, отн.ед., не более.... 1,8 

Ток анода каждого прожектора, мкА, не более.... 300 

Ток электронного луча суммарный, мкА, не более. 630 

ТОК Накапа, Aan Е А есь 0,28... 0.34 
Ток строчных отклоняющих катушек (размах), А, не 

с о Е Oo ee И Re eS io 

Ток кадровых отклоняющих катушек (размах), А, He 

| 5 co bt И а ПИ 1,5 

Ток утечки катод- подогреватель для каждого про- 

жектора, мкА, не более. ............... . 50 

Ток утечки катод модулятор для каждого прожек- 

тора, мкА, He Боле Lo SO a we le а 5 
Отношение тока «красного» прожектора к току 

«зеленого» прожектора, отн.ед............. 0,95... 1,8 
Отношение тока «красного» прожектора к току 

«синего» прожектора, отн.ед.:............. Pe ene fe 
Емкость анод — наружное покрытие, пФ........ 400... 800 
Сопротивление в цепи катод - модулятор, МОм, не 

IOS и № Док Зо аа eee ce 0,75 
Сопротивление в цепи фокусирующего ро 

МОм, не более............. co eye 99 
Сопротивление внутреннее в цепи анода, Ом, не 
ооочень 500 
Сопротивление внешнего проводящего покрытия, 

OM. HE ПОЛОС". орка ие ES SS 2 000 
Рентгеновское излучение, мкР/ч, He Gomlee. . 2 2... 100 
Средняя наработка до отказа, ч, не менее....... 4000 
Срок хранения: лет. „ое. ан Se 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость экрана в белом цвете (Д 6500 К), кд/м?, He менее..... 105 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номи- Предельно 
нальный допустимый 
Напряжение накала, В..:....... 6,3 Mf oe OF 
Ток анода суммарный, ea. ааа _ 650 
Ток накала, А. а — 0,28... 0,34 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ — 100... 50 
Напряжение электрода фокусирующе- 
О р рока ole eA Ss — 3200... 4000 
Напряжение модуляции, В, не более 
CRTOWHONY ое инь _ 50 
‚ КАТОДНОЙ; и. ea Ve deel ew ~ 45 
Напряжение анода, В........... 18 000 15000... 20000 
Напряжение электрода ускоряющего, 
В орион ка аа 400 200... 600 


Kamyuka строк 
Kamyllka СТРОК 


Kamyllka Kabpob 


Kamylka кадре 





Cxema электрических COCIMHC-— 


ний отклоняющей системы 


10 0 30 Чи, B 


a) 








“90-100 -150 Dyan, В 
Зависимость запирающего на- 
пряжения О ‚„„ от напряжения на 

ускоряющем электроде U,.,: 


|, 2 соответственно минимально и макси- 
мально допустимые значения запирающего 
напряжения 


Гл ‚ МКА 


ый 


АМИ 
ИИ 


ДЕ 


РИ 


10 20 ид, B 








100 
80 





60 


40 






20 


Типовые модуляционные характеристики ой 


а катодная модуляция: б сеточная модуляция 
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32лк2Ц 


Цветной кинескоп с электростатической фокусировкой, магнитны- 
ми отклонением и сведением электронных лучей для отображения 
телевизионной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 29 MM и углом отклонения 90° совместно с отклоняющей 
системой и магнитосводящим устройством. Экран прямоугольный, 
диагональю 32 CM, имеет щелевую структуру цветоделительной маски и 
пигментированный трехцветный люминофор. Электронно-оптическая 
система компланарного типа. Выводы штырьковые. Масса прибора 
6 кг. 
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Выводы электродов: /-—фокуси- 
рующий; 2, 3, 4, 12, 13, 14—cBo- 
бодные; 5—-MOYIATOP; 6- катод 
прожектора «зеленого»; 7 — yCKO- 
ряющий; 8-—катод прожектора 
«красного»; 9, 10-подогрева- 
тель; //-—катод прожектора «си- 
Hero»; А-анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... 2... 2. еее: 50 
ускорение, м/с? (9)....... еее. 25 (2,5) 
Многократные ударные нагрузки: 


УСКОРЕНИЕ, M/C" 10) bs hoe ha See ER OHS 80 (8) 

длительность ударов, MC. ............04. LO coe 20 
Температура окружающей среды, К (°C): 

верхнее значение „улья а 333 (60) 

НИЖНЕЕ ЗНАЗОНИЕ. ера ка 263 (— 10) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
PIO TALS № ПЕ SO EES RO ee aS eS 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. cT.). . 69825 (525) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее . 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
в центре в белом и в основных цветах по вертикаль- 
ному клину нЕ 
в центре в белом по торизонтальному клину . 
в центре в основных цветах па горизонтальному 
клину: 
в красном и синем цветах . 
в зеленом цвете . 
по угловым клиньям в основных цветах... 
Яркость свечения nee в белом цвете (Д6500 к), кд/м2, 
не менее .. 
Число градаций яркости, не менее... 
ый яркости в белом цвете (Д6500 К), %, не 
более . 
Время готовности, мин, не более . 
Время послесвечения 
Координаты цветности основных цветов. в системе МКО: 
красный цвет: 


Dep nomen EOeT цветности в белом и основных цветах, не 
более. 
Положение точки ‘сведения лучей ‹ относительно `‘геометри- 
ческого центра экрана, MM... . 
Динамическое сведение лучей, мм, не `более: 
внутри круга диаметром 0,75 H (H = 182 MM) . 
между кругом диаметром 0, 75 Н и кругом диаметром 
между кругом диаметром р? ТЕ и 1 кругом диаметром 
за пределами круга диаметром 1,4 Hf. 
Геометрические искажения растра, %, не более: 
по горизонтали . а 
«параллелограмм» 
«трапеция». 
по вертикали 
Контраст в REY REE деталях в белом цвете, отн. `ед.. не 
МОНО о 
Напряжение накала, и: 
Напряжение модулятора. запирающее ` (отрицательное) 
каждого прожектора, В. р ры М 
Напряжение электрода ускоряющего, В. 
Напряжение электрода фокусирующего, В, не более . 


О © © @© © ЗОО ЗОВИ 


Напряжение анода, В. oe abd 
Напряжение катод — подогреватель, в. 
Напряжение модуляции, В, не более . 


182 x 244 


300 
350 


300 
350 
300 


280 
8 


40 
0,13 
Среднее 


Об cs 
0,33... 


0,64 
0,35 


0,32... 
0.55... 


0,36 
0,57 


0,15... 
0,06... 


0,02 


0,17 
0,08 


10х 10 
0.8 
Га 


5 


8 
MY 


12 2 > > — 
GN 


—1 
> 


957 54. 69 
75... 145 
250 ... 800 
5800... 

6 500 

22 000 
0... 200 
60 


349 


Отношение напряжений Ha катодах для прожекторов с 
минимальным и максимальным запирающим напряжени- 


ОМ. OTH, Ci, HE ОДО раса 135 

Ток анода каждого прожектора, мкА, He более....... 800 

Ток электронного луча суммарный, мкА, не более..... 1000 

Ток накала, A, не более....... еее еее 0.63... 
0,77 

Ток утечки катод - подогреватель для каждого прожекто- 

A, MERA HO DONC 6 сре Oe KR Oe Ow BSE HER 50 

Ток утечки катод-—модулятор для каждого прожектора, 

ео, ПИ ИЕ —5...5 

Отношение тока «красного» прожектора к току «зеленого» 

а" С а, Мази. №. 5.68 5.6 О Be KS OES 0,7... 1,4 

Отношение тока «красного» прожектора к току «синего» 

HDOMOCKTODS, ОТВ. ооо лаем 0,9... 1,6 

Ток утечки в цепи фокусирующего электрода, мкА ..... —10... 10 

Ток утечки в цепи ускоряющего электрода, мкА....... —5...5 

Емкость анод наружное покрытие, пФ......... . air 300... 900 

Сопротивление в цепи анода, Ом, He менее.......... 500 

Сопротивление внешнего проводящего покрытия, Ом, не 

Е и Be AGE wee 2 000 

Рентгеновское излучение, мкР/ч, He более........... 100 

Средняя наработка до отказа, ч, не менее........... 9000 

фото М И 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость экрана в белом цвете (Д6500 К), кд/м?, не менее..... 200 
Динамическое сведение лучей, мм, не более: 
внутри круга диаметром 0,75 Н....... еее еее. 0,9 
между кругом диаметром 0,75 Н и кругом диаметром 1,1 Н 1,4 
между кругом диаметром 1,1 Н и кругом диаметром 1,4 Н.. 2,1 
за пределами круга диаметром 14H.............. 2,9 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номи- Предельно 
нальный допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7... 6,9 
Ток анода суммарный, мкА....... ~ 1 000 
TOR HARA) А: ооо ee ee ee 0,7 0,63 203 В 
Ток строчных отклоняющих катушек 
(размах), А, не более........... - i Be. 
Ток кадровых отклоняющих катушек 
(размах), А, не более........... - 1,5 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В... ........ — 4300... 7500 
Напряжение модуляции, В, не более. . -— 60 
Напряжение анода, В........... 17500... 25000 
Напряжение катод - подогреватель, В, 
He DONO около — 200 
Напряжение электродов ускоряющих, 
В оо Ka S RD Sb NE how ® сл 400 190... 960 
Напряжение катодов,. В......... — 5... 400 
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-100 


-50 -0 -150 Uy, В 0 30 Ung, B 


Зависимость запирающего на- Типовые модуляционные харак- 
пряжения ПО ‚„„ от напряжения на теристики I, (U 


) 
мод 
ускоряющем электроде U,.,: 


/, 2 соответственно минимально и макси- 
мально допустимые значения запирающего 
напряжения 
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Схема электрических соедине- 
ний отклоняющей системы 


42nKA1IL, 42лКД1Ц-1. 


Цветной дисплейный кинескоп с отклоняющей системой и магнито- 
статическим устройством регулировки статического сведения и чистоты 
цвета, электростатической фокусировкой, магнитными отклонением и 
сведением электронных лучей для отображения телевизионной и зна- 
кографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с углом от- 
клонения 90°. Экран прямоугольный, диагональю 42 см, имеет дискрет- 
ную структуру, пигментированный трехцветный люминофор (кинескоп 
42ЛКДЩ-1 матричное покрытие) и компланарную электронно-оптичес- 
кую систему. Выводы штырьковые. Macca прибора 9,5 кг. 
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Выводы электродов: /-фокуси- 
рующий; 2... 4, 12... 14- отсут- 
ствуют; 5—модулятор; б-катод 
«зеленого» прожектора; 7- уско- 
ряющий; 8-—катод «красного» 
прожектора; 9, 10-подогрева- 
тель; //-катод «синего» про- 
жектора; А-анод. 





Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ... еее еее. b 43-08 

ускорение; М/С? (gy. Seve еее ннь 10 (1) 
Одиночные ударные нагрузки: 

ускорейна: м” (1), на 200 (20) 

длительность ударов, мс... .. еее. . 20’... 50 
Акустические шумы: 

MMAVASON ЧАСТО, По кока 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 140 
Температура окружающей среды, К (°C): 

Верхнее ЗНАЧЕНИЕ, „ео ae 333 (60) 

нижнее значенйе‘:...;:..;.. tt tt на 263 (— 10) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
р а о Se Sh oe a PE R e e Ss 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. cT.). . 53200 (400) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 237 х 318 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

в центре в белом по вертикальному клину........ 600 

в центре в белом по горизонтальному клину...... 600 
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в центре в основных цветах: 
по вертикальному клину........ ее... 
по горизонтальному клину .............24. 
по угловым клиньям в основных цветах......... 

Яркость свечения экрана в белом цвете (Д6500 К), кд/м", 

не менее: 
4271лКДдДЩ ..... Е 
ВЕНЕ в р перья пока 

Число градаций яркости, не менее. .............. 

Неравномерность яркости в белом цвете (Д6500 К), %, He 

Е про ое 

Время TOTOBHOCTH, с, не CONES... 6a a ee eee 

Время послесвечения ....... еее. 

Координаты цветности основных цветов в системе МКО: 
красный цвет: 


Неравномерность цветности в белом и основных цветах, не 
а a BIE SS ee eae SOE eS ERS EO 
Положение точки сведения лучей относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм................... 
Динамическое сведение лучей, мм, не более: 
внутри круга диаметром 0,75 Н (Н = 237 мм)..... 
между кругом диаметром 0,75 Н и кругом диаметром 


Е 2 в хх ооо офф оч оо ое ‘ 


между кругом диаметром 1,1 H и кругом диаметром 

за пределами круга диаметром 1,4 Н.......... 
Геометрические искажения растра, %, не более: 

«параллелограмм», «трапеция»... ........... 

о 1-2 3k, Soe We 2S RS GE 
Контраст в крупных деталях в белом цвете, отн.ед., не 
менее: 

ЕВ ки ера Ee ae лем 

ЕВ | <P soe eg cy we. jew ae ee ee HR OR 
Коэффициент отражения экрана, %, не более: 

ЛОТ ооо eo GR ae eS BSE в 

BOUT EAE а a ea aS EA we OR SO 
Напряжение накала, В... .. ууу оазисы 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное) 
каждого прожектора, B...... еее. 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более...... 
Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 


Напряжение анода, В..:...... еее. 


23-5039 


600 
600 
500 


240 
200 
10 


50 
40 


Среднее 


ks Game 


0,64 


O58 sex 


0,35 


Ч cu 


0,36 


И 


0,6 


015... 


0,17 


0,06... 


0,08 
0,02 


10 x 12 


0,3 
1,0 


1,2 
1,4 


2,0 
6,0 


80 
100 


36 
28 
6,3 


Напряжение катод — подогреватель, В. 200 
Напряжение модуляции катодной, В, не ‘более . = 40 
Отношение запирающих напряжений для прожекторов с с 
минимальным и максимальным и мы 
ем, отн.ед., не более . are 1,35 
Ток анода каждого прожектора, мкА, не более..... 800 
Ток о ae и мкА, на более . 1000 
Ток накала, А. а 0.08... 
0,77 
Ток пробоя, А, не более . 250 
Ток утечки катод "подогреватель длЯ каждого прожекто- 
ра, мкА, He более..... 50 
Ток утечки катод- модулятор ` для ‘каждого прожектора. 
мкА, He более...,. 5 
Отношение тока «красного» прожектора к к току «зеленого» 
прожектора, отн. ед. 2 0,7 1,5 
Отношение тока «красного» прожектора к току «синего» 
прожектора, отн.ед. | 0,9 2:2 
Ток утечки в цепи фокусирующего электрода, мкА, не 
Е os. поро и поем ил 15 
Ток утечки в цепи ускоряющего электрода, мкА, не более. 5 
Емкость анод - наружное покрытие, пФ. 800 .. 
1 600 
Емкость kaTOA— модулятор, пФ, He более..... 15 
Сопротивление внешнего проводящего покрытия, Om, He 
более . | a 2 000 
Рентгеновское излучение, мкР/ч, не более . 100 
Минимальная наработка, 4, не менее .. И OG 
Срок ХРАНЕНИЯ, ЛЕГ. „г. еее ban Y №9 
Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость экрана в белом цвете Aen К), каум., не менее: 
42IKAIW . | 180 
42JIK 1 L- | а оса 150 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
в центре в белом цвете: 
по вертикальному и горизонтальному клиньям .. 500 
в центре в основных цветах: 
по вертикальному и горизонтальному клиньям...... 500 
по угловым клиньям в основных цветах . река 490 
Минимальный ток анода каждого прожектора, мкА, не менее. . 600 
Время TOTOBHOCTH, с, HE ОбОЛеЕ. ;ъо ca ean epee deed 60 
Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 
эксплуатации 
Номи- Предельно 
нальный допустимый 
Напряжение накала, В. 6,3 6,0... 6,6 
Ток анода debate MKA . 800 1 000 
Ток накала, А........... 0,7 9:63. .,. 9.77 
Напряжение анода, в. 25000 27000 
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Зависимость запирающего на- 
пряжения на ускоряющем элект- 

роде U 
|. 2- соответственно минимально и макси- 


мально допустимые значения запирающего 
напряжения 


уск * 


Зависимость яркости свечения 
экрана L, от тока луча Г, 


23* 
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10 0 п Ч 5060 Uy, ,B 


Типовые модуляционные Xapak- 
теристики |, (Ц 


мод ). 





51лК2Ц 


Цветной кинескоп с самосведением лучей и отклоняющей системой 
ОС-90 291 ЦЛ7, электростатической фокусировкой, магнитным откло- 
нением и сведением электронных лучей, с внутренним магнитным 
экраном для отображения телевизионной и знакографической инфор- 
мации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке 6 диаметром 
горловины 30,5 мм и углом отклонения 90°. Экран алюминированный, 
прямоугольный, диагональю 51 см, имеет дискретную структуру, пиг- 
ментированный трехцветный люминофор. Электронные прожекторы 
имеют компланарное расположение. Выводы штырьковые. Масса при- 
бора 14,7 кг. 


Maznumocma- Откленяю- Bueumnee 
MUYECKOE Wan Npolog nee 
yempolcmbo cucmena Покрытие 


120 


250 


999,6 





Выводы электродов: /-—фокуси- 
рующий; 2... 4-свободные; 5-— 
модулятор; б-катод «зеленого» 
прожектора; 7—ускоряющий 
электрод; 8-катод «красного» 
прожектора; 9, 10-подогрева- 
тель; [/|-катод «синего» про- 
жектора; A -анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон` чабтот, ГЦ: еее ее | |. 

ускорение, м/с? (9)....... ее енни. 25 (2,5) 
Температура окружающей среды, К (°C): 

Вержнее, ЗНАЧЕНИЕ ‹ д-ра 328 (55) 

нижнее значение. ....... еее нее. 272 (1) 
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Относительная влажность воздуха при температуре 
296 BMS AG лике оон eS 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. CT.). . 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
в центре в белом цвете: 
по вертикальному клину............. 
по горизонтальному клину............ 
в центре в основных цветах: 
по вертикальному клину............. 
по горизонтальному клину............ 
по угловым клиньям в основных цветах. . . . 
Яркость свечения экрана в белом цвете (Д6500 К), 
кд/м?, не менее........... р мы 
Число градаций яркости, не менее. ............ 
Неравномерность яркости в белом цвете (Д6500 К), %, 
О ака а 
Время готовности, с, не более... ............ 
BCMA ПОСЛЕСВЕЧОНИЯ у ооо слава 
Координаты цветности основных цветов в системе 


МКО: . 
красный цвет: 


7 
NP Se ib, ps Е Е РЕ 


Неравномерность цветности в белом и основных цве- 
TOK tie BONES 5 ее 
Положение точки сведения лучей относительно гео- 
метрического центра экрана, мм.............. 
Динамическое сведение лучей, мм, не более: 
внутри круга диаметром 0,75 Н (Н = 303 мм)... 
между кругом диаметром 0,75 Н и кругом диа- 
МТО ГУ с db ors @ ee OER 
между кругом диаметром 1,1 H и кругом диа- 
МЕТРО Е в рожа Se oe 
за пределами круга диаметром 1,4 Н......... 
Геометрические искажения растра, %, не более: 
«параллелограмм», «трапеция». ........... 
ВОО НЕЙ ука ane wo Ee oe eee ee we 
Контраст в крупных деталях в белом цвете, OTH. ед., не 
оно ооо илов а 
Коэффициент отражения экрана, %, не более...... 
Напряжение накала. В. оао 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное) 
каждого прожектора, В: 
при напряжении накала 6,3 В............. 
при напряжении накала 5,5 В............. 
Напряжение электрода ускоряющего, В, He болес . 


98 


69825 (525) 
147099 (1,5) 


303 x 404 


450 
450 


450 
450 
400 


250 
8 


50 
10 


Среднее 


ВО cs 
ка 


Я coi 
62... 


А = Der 
0,06... 


0,015 


0,64 
0,35 


0,36 
0,6 


0,17 
0,08 


16 x 16 


0,55 
L2 


io 
1, 


а 


Los «: 


100 
36 


G2 wen 


5,0 


3, 


75... 145 


300 .. 


400 


. 148 


35 


Напряжение электрода фокусирующего, В........ 6550... 7450 


Напряжение. анода, В....... еее. 25000 
Напряжение модуляции (катодной), В, не более: 
при напряжении накала 6,3 В............. 60 
при напряжении накала 5,5 В............. 75 


Отношение напряжений на катодах для прожекторов с 
минимальным и максимальным запирающим напряже- 


нием, отн. ед., не более......... еее нь 1,35 
Ток анода каждого прожектора, мкА, не более: 

при напряжении накала 6,3 В............. 1000 

при напряжении накала 5,5 В............. 4000 
Ток электронного луча суммарный, мкА, не более... 1000 
TOR накала, A, He БОЛЕЕ, оксана ньь 0,63 5... 0.2 
Ток пробоя, A, He Oonee:.. . 2 ce ee ee we em es 150 
Ток утечки катод подогреватель для каждого прожек- 
OR, AION 6 a es ee ee Se Ee ee EO 30... 60 
Ток утечки катод - модулятор для каждого прожектора, 
И О EERE а, 
Отношение тока «красного» прожектора к току «зеле-. 
НОГО» NDOMERTONS, ОТД: (она 07...14 
Отношение тока «красного» прожектора к току «сине- 
LO) ПООЖОЕТОВ В, ОЕ рее орон 0,9... 1,6 
Ток утечки в цепи фокусирующего электрода, мкА... — 10... 10 
Ток утечки в цепи ускоряющего электрода, мкА..... —5...5 
Емкость анод — наружное покрытие, пФ.......... 1500... 2600 
Сопротивление внешнего проводящего покрытия, Ом, 
MG ORCS ИР Les oe ee АЕ eS 2 000 
Рентгеновское излучение, мкР/ч, He более......... 100 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 3000 
ро КРанения. ЛОТ. , 4.406 6S KS EAE RHE OS OR 8 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость экрана в белом цвете (Д6500 К), кд/м", не менее..... 212 
Минимальный ток анода каждого прожектора, мкА, не менее. . 850 
Время готовности, с, не более. ....... еее. 13 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 ка. 
Ток анода суммарный, мкА....... 1000 1 300 
POR НАКАЛА, Fie. fy we ee 0,7 0,63 ... 0,77 
Напряжение электрода фокусирующе- 
Е Е р И _ 4000... 12000 
Напряжение катода, В.......... — 0... 400 
Напряжение электрода ускоряющего, 
Я ee ee ER ew ALS HS 800 1 500 
Напряжение анода, В........... 25000 20000... 27500 


Напряжение катод - подогреватель, В: 
при подогревателе, отрицатель- 


HOM по отношению к катоду.... - 450 
при подогревателе, положитель- 
HOM по отношению к катоду.... - 0... 200 
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59ЛлКЗЦ 


Цветной кинескоп с электростатической фокусировкой, магнитны- 
ми отклонением и сведением электронных лучей для отображения 
телевизионной и знакографической информации в телевизионных при- 
емниках. дисплейной технике и видеоконтрольных устройствах с откло- 


няющей катушкой ОС-901Ц2. 


Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36,5 мм и углом отклонения 90°. Экран алюминированный, 
прямоугольный, со спрямленными углами и диагональю 59 см, имеет 
точечную структуру, трехцветный люминофор и электрооптическую 
систему типа «дельта». Выводы штырьковые. Масса прибора 18 кг. 


906 


499 





Выводы электродов: /, /4- подогрева- 
тель; 2— катод «красного» прожектора; 
3—модулятор «красного» прожектора; 
4— ускоряющий «красного» прожектора; 
6 катод «зеленого» прожектора; 7- 
модулятор «зеленого» прожектора; 8, 
[0- отсутствуют; 9-фокусирующий; 
П-катод «синего» прожектора; 12- 
модулятор «синего» прожектора; /3-— 
ускоряющий «синего» прожектора; А-— 
анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц. 


ускорение, м/с? (9)... i 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с“ (9)... 
Температура окружающей с 

верхнее значение 

нижнее значение . 


релы, KCC) `. 


ао 
22 (2,5) 


150 (15) 


343 (70) 
213 (—60) 
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Относительная влажность воздуха при температуре 
А В. мех осла оса 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст) . . 69828 (525) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см? ). . 147099 (1,5) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, He менее........ 380 x 480 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
в центре в белом цвете: 


по вертикальному клину............. 600 
по горизонтальному клину..... Е. | 
в центре в основных цветах: 

по вертикальному клину . ИИ: |. 

по горизонтальному клину . | газ BOO 

по угловым клиньям в’ основных цветах . у 500 
Яркость свечения =e в белом цвете (Д6500 K), 
кд/м”, He менее..... обе арена 
Число градаций яркости, не менее... 8 
Неравномерность р в белом цвете (116500 K), % 
не более...... и о ааа “OO 
Время готовности, мин, не ‘более... ee ee ee ee 3 
Время mocsiecBeyeHua ..... Среднее 


Координаты цветности основных ‘цветов в системе 
МКО: 
красный цвет: 


о eS SS EMERG: D4 PASE DEO ES 0,61... 0,64 
ODS Stace Gh оо St a ees aS ee a Uo: Uae 
зеленый цвет 
ea Ma a EON EOS RRR Ow ES O32 cine G36 
OP: Nae es ON RS ak Oey ae ok ee ва Be eh O55 526 Ч 
синий цвет 
и phe асе OSA, Ora ws aE aha OID cco AT 
BE Se. 2 a eh ie ws Gy Bleak A OER DCA we Rs 0,06... 0,08 
Неравномерность цветности в белом и основных цве- 
тах, не более...., 0,02 
Положение точки сведения лучей относительно гео- 
метрического центра экрана, мм..... 22х22 


Смещение несведенных лучей относительно точки све- 
дения: 
радиальное смещение каждого луча, мм, не более 10 
тангенциальное смещение «синего» луча, мм, не 


более 6,5 
Динамическое сведение лучей, мм, не более: 

внутри круга диаметром 0,75 Н (Н = 362 мм). 0,8 

между кругом диаметром 0,75 Н и кругом диа- 

метром 1,1 Н. о". 

за пределами круга диаметром |, 1 H. bo 2,5 
Расстояние между положениями точки сведения при 
включении и выключении магнита чистоты цвета, мм, 
He БОЛЕ. 464% » 10 
Контраст в крупных деталях в белом цвете, OTH. en. „не 
менее..... 2% tua 100 
Коэффициент пропускания стекла экрана, %....... 60... 70 
Напряжение накала, B.................... 6,3 
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Напряжение модулятора запирающее (отрицательное) 


каждого прожектора, В....:.. еее es 190... 100 
Напряжение электрода ускоряющего, В.......... 400 
Напряжение электрода фокусирующего, В........ 4700... 5500 
Напряжение анода, Bsc so 6 ov os 4 a we Ee 25 000 
Напряжение катод — подогреватель, В........... 688 
Напряжение модуляции сеточной, В, не более .... 75 


Отношение напряжений на ускоряющих электродах для 
прожекторов с минимальным и максимальным запи- 


рающим напряжением, отн. ед., не более......... 1,86 

Ток электронного луча суммарный, мкА, не более... 1000 

Ток накала, А, не более. ......,. у.е... 0.81... 0,91 
Ток утечки катод подогреватель для каждого прожек- 

Тара, MEA. He БОЛЕЕ ооо гск ехя 50 

Ток утечки катод — модулятор для каждого прожектора, 

MRA НО ЕЕ: олени RS a <. 
Отношение тока «красного» прожектора к току «зеле- 

ного» прожектора, отн.ед. .... еее. 0,7... 1,4 
Отношение тока «красного» прожектора к току «сине- 

ГО» THRIMERTODA, ОТН. В Sk ew be te baw Pee eo Eee Ie? rere 
Емкость второй анод - наружное покрытие, 1D... . . 1800... 2300 
Сопротивление внешнего проводящего покрытия, Ом, 

В о а а а ра а 2000 
Рентгеновское излучение, мкР/ч, не более......... 100 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 4000 

СРОК ХРАНЕНИЯ, MET 6 реке 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана в белом цвете (Д6500 К), кд/м, не менее 84 
Разрешающая способность в центре в белом цвете, лин., не менее: 
MO ВЕРТИКАЛЬНОМУ KAY 2 ge ON. ee oe ak oe he RR ewe 550 
по горизонтальному KJIMHY..... 2... ee ee 450 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номи-_ Предельно. 

нальный допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7... 6,9 
Ток анода суммарный, мкА....... 200... 600 1000 
Ток накала, А.......... а м tak 0,9 0,81... 0,99 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ _ 190... 100 
Напряжение электрода фокусирующе- 
О ооо она 5000 3000... 6000 
Напряжение анода, В........... 25 000 20000... 27500 
Напряжение электрода ускоряющего, 
i ye Sik а ре 400 200 ... 1000 
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61ЛКАЦ 


Цветной кинескоп с электростатической фокусировкой, магнитны- 
ми отклонением и сведением электронных лучей для отображения 
телевизионной и знакографической информации в телевизионных при- 
емниках, дисплейной технике и видеоконтрольных устройствах при 
использовании отклоняющей системы ОС-901Ц?2 или ОС-90.38ПЦ12. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 90°. Экран прямоугольный, со 
спрямленными углами и диагональю 61 см, имеет точечную структуру, 
пигментированный трехцветный люминофор, соотношение сторон 3: 4. 
Электронно-оптическая система типа «дельта». Выводы штырьковые. 


Масса прибора 20 кг. 
929 
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525,9 
533 





Выводы электродов: /, 1/4 подогрева- 
тель; 2- катод прожектора «красного»; 
3 модулятор прожектора «красного»; 
4—ускоряющий прожектора «красно- 
го»: 5 - ускоряющий прожектора «зеле- 
ного»; б-катод прожектора «зелено- 
го»; 7-модулятор прожектора «зеле- 
ного»; 8, 1[0-свободные; 9-фокуси- 
рующий; [/-катод прожектора «си- 
него»; /2- модулятор прожектора «си- 
Hero»; 13-ускоряющий прожектора 
«синего»; А-анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц... 50 
ускорение, м/с? (49). 25 (2,5) 
Температура окружающей среды, к (: С): 
верхнее значение и ана: CO 
нижнее значение........ 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха. при температуре 
ZION. CEO © р eld bee al Gea s 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. cT.). . 70 (525) 


362 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
в центре в белом цвете: 
по вертикальному клину . сена 
по горизонтальному клину........ 
в центре в основных цветах: 
по вертикальному клину: 
в красном....... oe Bae bee bs ира 
в зеленом ..... ее dk ee Bede 
всинем........ 
по горизонтальному клину: 
в красном .......... Е ИР 
ЗЕ НОМ оельеьаа 
DOUMEM in alk. Sr doR od ba & eo 
по угловым клиньям в основных цветах: 
B КОЯСНОМ олень нь a ae ee 
в зеленом ..... ооо а 
в синем . 
Яркость свечения экрана в белом цвете (116500 K), 
кд/м?, He менее..... и" ee 
Число градаций яркости, не менее... ........... 
Неравномерность яркости в белом цвете (Д6500 К), %, 
не более .. 
Время послесвечения ee eer ke 
Время готовности, мин, He более....... 
Координаты цветности основных цветов в системе 
МКО: 
красный цвет: 


. 
р 
OO) eh a wR, a a Oe Se ea ce eae Е we 


ee ee ee ee a ee ee ee ee a ee а 
Неравномерность цветности в белом и основных цве- 
Tax, не более... 

Положение точки сведения лучей относительно гео- 
метрического центра экрана в квадрате, MM . 
Смещение несведенных лучей относительно точки cBe- 
дения: 
радиальное смещение каждого а B ae ae 
COM, MM, не более . 
тангенциальное смещение | «синего» ‘луча, мм, не 
NOME. Е Е ae ae ee ee DR AS 
Динамическое сведение лучей, MM, не более: 
внутри круга диаметром 0,75 Н (Н = 362 мм)... 
между кругом диаметром 0,75 Н и кругом диа- 
метром 11 fH. а о Макеты 
между кругом диаметром 1 ‚1 Ни ро диа- 
метром 14H......... 
за пределами круга диаметром I 4 H. 


362 x 483 


600 
550 


600 
600 
600 


500 
500 
500 


500 
500 
500 


160 
8 


65 


Среднее 


0,2 


0,61... 
RS ae 


932... 
9,55... 


OFS"... 
0,06... 


0,02 
2х 22 


10 
6,5 
0,8 


2 г —. 
Wan WN 


0,64 
0,45 


0,36 
0,57 


0,17 
0,08 
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Расстояние между положениями точки сведения при 
включении и выключении магнита чистоты цвета, мм, 
не более .. 
Контраст крупных деталей в белом цвете, отн. ед. .. He 
менее. 

Напряжение + накала, В. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное) 
каждого прожектора, В.... Зи 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более . 
Напряжение электрода Е В, не более . 
Напряжение анода, В. 

Напряжение сеточной } модуляции, B, не более . 
Отношение напряжений на ускоряющих электродах для 
прожекторов с минимальным и максимальным запи- 
рающим напряжением, отн. ед., не более . a 

Ток анода каждого прожектора, мкА, He более . . 

Ток утечки катод - подогреватель для каждого а 
тора, мкА, не более . 

Ток утечки катод модулятор для каждого прожектора. 
MKA, не более . 

Отношение тока «красного» прожектора. K TOKY «зеле- 
ного» прожектора, OTH. ед. 

Отношение тока «красного» прожектора. K `току «синс- 
го» прожектора, OTH. ед. ен 

Емкость анод — наружное покрытие, пФ. 

Емкость катод — модулятор, пФ, не более . 
Сопротивление внешнего проводящего покрытия, Ом, 
не более . Е 
Рентгеновское излучение, ‚мкР/ч, не более . 

Средняя наработка на отказ, 4, не менее .. 

Срок хранения, лет. . и 


О © * #8 « 


10 


100 
af cae OO 
190... 
400 
4700... 
25 

75 


100 
5 500 


1,86 
800 


50 
5 
0,7... 1,4 
UR ee 


1800... 
10 


‚ 1,6 
2 300 


2 000 
100 

9 000 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость экрана в белом цвете (Д6500 К), кд/м*, не менее .. 


Разрешающая способность, лин., не менее: 
в центре в белом цвете: 
по вертикальному клину .. 
по горизонтальному клину . 


пряжения U 


зап 





-90 


“100 -150 Usan , 8 


110 


550 
450 


Зависимость запирающего Ha- 
от напряжения на 
ускоряющем электроде U,,, 


eee! | 
РЕЙ 





[i Я 40 50 Яд, В 10 20 30 YO 50 60 Us, B 
2) 6) 


Типовые модуляционные характеристики 1, (И од): 


а катодная модуляция; б_сеточная модуляция 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номи- Предельно 
нальный допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 3.) iia G8 
Ток анода суммарный, мкА....... ~ 1 000 
ROR MARAT Pe os. x a & wry Re & Bow 0,72 0:55... 0,79 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ — 400... 2 
Напряжение электродов фокусирую- 
О оо ео — 3000... 6000 
Напряжение сеточной модуляции, В.. — 75 
Напряжение анода, В........... 25000 20000... 27500 


61ЛК5Ц, 61ЛКБЦ-1 


Цветной кинескоп с самосведением лучей и отклоняющей системой 
ОС-90.291ЦЗ2, электрической фокусировкой, магнитными отклонением 
и сведением электронных лучей (MCY-11) для отображения телевизион- 
ной и знакографической информации. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 30,5 мм и углом отклонения 90°. Экран алюминированный, 
прямоугольный, со спрямленными углами и диагональю 61 см, имеет 
дискретную (щелевую) структуру, пигментированный трехцветный лю- 
минофор. Расположение электронных прожекторов компланарное. Вы- 
воды штырьковые. Масса прибора 20 кг. 
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902 





Выводы электродов: /-—фокуси- 
рующий; 2, 3, 13, 14- отсутству- 
ют; 4, /2-свободные; 5-моду- 
лятор; б-катод прожектора «зе- 










10 - подогреватель; 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот. ТЦ роет ER 


ускорение, M/C? (9)...... еее. 25 (2,5) 
Температура окружающей среды, к 4 & 

верхнее значение.......... ЕЕ 343 (70) 

НИ ИСЕ ЗНЕЧЕНЫЕ ааа нех 274 (+1) 
Относительная влажность воздуха при температуре 298 К 
ПВ ое сома a 

Основные данные 

Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 362 x 482 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

в центре в белом по вертикальному клину...... 500 

в центре в основных цветах: 

по вертикальному и горизонтальному клиньям 500 
по угловым клиньям ............... 450 

Яркость свечения экрана в белом цвете (Д6500 К), 
кд/м, не менее: 

61 ЛК5Ц о" 160 

ВЕ олени лана. 180 
Число градаций яркости, не менее............. 8 
Неравномерность яркости в белом цвете (Д6500 К), %, 
HO О ия ооо аа 50 
Время ПОслесвечения ....44 4 % cae eek ewe) we eS Среднее 


Время готовности, с, не более............... 
366 


прожектора «синего»; 
(боковой вывод BK4-2-1). 


леного»; 7-—ускоряющий; 8-ка- 
тод прожектора «красного»; 
||-катод 

А-анод 


a 


Координаты цветности основных цветов 
МКО: 
красный цвет: 


у 
BP goa И ре NR ele 


Неравномерность цветности в белом и основных цве- 
Tax, не более . 
Положение точки сведения лучей | относительно гео- 
метрического центра экрана, MM . 
Смещение несведенных лучей относительно точки све- 
дения, MM, не более .. 
Динамическое сведение лучей, мм, не более: 

внутри круга диаметром 0,75 H (Н = 362 ные РИ 

между кругом (27 0,75 Н и кругом @ 1,1 H. 

между кругом @ 1,1 Ни oa — | 4 Н. 

за пределами круга ©) 1,4 Н. 
Геометрические искажения растра, %, 1 не более: 

«параллелограмм», ея 

«подушка» 
Контраст B крупных деталях в белом цвете, OTH. ед. не 
менее . 
Коэффициент отражения экрана, % Е не более: 

РЛЕАЗЦ д, -, 

61ЛК5Ц-1 
Напряжение накала, В. а ра 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное) 
каждого прожектора, В. 
Напряжение электрода ускоряющего. err не более _ 
Напряжение электрода ee В. 
Напряжение анода, В. 
Напряжение катодной модуляции, В. не более . 
Отношение напряжений на катодах для прожекторов с 
минимальным и максимальным запирающим ps и 
нием, отн.ед., не более . fare 
Ток анода каждого прожектора, мкА, не более . 
Ток электронного луча суммарный, мкА, не более .. 
Ток накала, А, не более . 
Ток пробоя, A, не более. 
Ток утечки катод - подогреватель для каждого прожек 
Тора, MEA, НЕ ООО... осо, корея 
Ток утечки катод - модулятор ‘для каждого прожектора. 
мкА раки о юм 
Отношение тока «красного» прожектора. к току «зеле- 
ного» прожектора, отн.ед. 
Отношение тока «красного» прожектора. к `току «сине- 
Ро» Прожектова, GTN. ед... oak a Se ата 
Ток утечки в цепи фокусирующего. электрода, мкА. 
Ток утечки в цепи ускоряющего электрода, мкА. 
Емкость анод - наружное покрытие. пФ. 
Сопротивление в цепи анода, Ом, не менее . 


О © ОК ЗК ЗОО 


ОО О © © ©  @ 


в системе 


... 0,64 
0,33... 0,55 


... 0,36 
. 0,6 


гоу 
. 0,08 


1,35 
800 
1000 
0,7 
150 


30 
0.7... 1,4 


09... 1,6 
— 10... 10 


1800 ... 2300 
500 
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Сопротивление внешнего проводящего покрытия, Ом, 


о 65. ow Gs BE ENS hee Oe oe OS 2 000 
Рентгеновское излучение, мкР/ч, He более......... 100 
Минимальная наработка, 4, не менее. .......... 3000 
(SPOR SPARERUE ET co oh aix-'e Bea ei kee He wae, Se Bos + 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость экрана в белом цвете (Д6500 К), кд/м*, не менее: 


В ооо роет 110 

ЕЕ ео и аа ни 150 
Разрешающая способность в центре в белом цвете, лин., не менее: 

по вертикальному и горизонтальному клиньям........ 450 
Минимальный ток анода каждого прожектора, мкА, не менее. . 650 
Время готовности, с, не более. ...... еее. 
ы- В Л, 4A 


бИЛА Ц, da fe ase ies aoe 





0 -50 -100 -150 -200 Vsan,B gag 





Зависимость запирающего на- 100 
пряжения О ап от напряжения на 


ускоряющём электроде U,., 10 и п : 50 60 80 Uyog , B 


|, 2- соответственно минимально и макси- ‘ ss 
мально допустимые значения запирающего Типовые МОЛУЛЯЦИОННЫЕ ХарАЕ 


напряжения теристики 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номи- Предельно 
нальный допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 Я vie OS 
Ток анода суммарный, мкА....... 1000 1300. 
WOR HARAHG Fig eo и 0,7 0,63 «<0 0,77 
Напряжение электрода фокусирующе- 
BO. В & он оса но 8 000 4000... 12000 
Напряжение электрода ускоряющего, 
| И 400 1500 
Напряжение анода, В........... 25000 20000... 27.500 
Напряжение катод - подогреватель, В: 
при подогревателе, отрицатель- 
ном по отношению к катоду.... — 450 
при подогревателе, положитель- 
HOM по отношению к катоду.... — 200 
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61ЛК7Ц, 61ЛК7Ц-1 


Цветной кинескоп с электростатической фокусировкой, магнитны- 
ми отклонением и сведением электронных лучей, отклоняющей систе- 
мой ОС-90.38ПЦ16 для отображения телевизионной и знакографичес- 


кой информации. 


Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 90°. Экран алюминированный, 
прямоугольный, со спрямленными углами и диагональю 61 см, имеет 
гексагональную точечную структуру и пигментированный трехцветный 
люминофор. Электронно-оптическая система типа «дельта». Выводы 
штырьковые. Масса прибора 20 кг. 


290 





NOMMOCLH LIX 
HaKONEYHUKOE 











Выводы электродов: /, 14- подогрева- 
тель; 2-—катод прожектора «красного»; 
3— модулятор прожектора «красного»; 
4—ускоряющий прожектора «красно- 
го»; 5 — ускоряющий прожектора «зеле- 
ного»; б-катод прожектора «зелено- 
го»; 7—модулятор прожектора «зеле- 
Horo»; 8, 1[0-отсутствуют; 9-фокуси- 


‘рующий; /[/-катод прожектора «си- 


него»; /2— модулятор прожектора «си- 
него»; 13-ускоряющий прожектора 
«синего»; А—анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц... 
ускорение, м/с? (9).... 

Одиночные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9).... 
длительность ударов, MC . 


Е Oe oe ea 200 (20) 
ts cd, ee pa da ee ae a 20... 20 


Температура окружающей среды, К (°C): 


верхнее значение ..... 
нижнее значение. ..... 


24-5039 


Lh Me oe He he Ee A EO 333 (60) 
eee ee ee ae ee 213 (— 60) 
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Относительная влажность воздуха при температуре 
BOO Welle tol И ere oe Pee EES aes 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. cT.). . 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
в центре в белом: 
по вертикальному клину............... 
по горизонтальному клину............. 
в центре в основных цветах: 
по вертикальному клину............... 
по горизонтальному клину............. 
по УГЛОВЫМ KIMHbAM. . еее 
Яркость свечения экрана в белом цвете (Д6500 К), 
кд/м?, не менее: 
REET UL 6 a AY bd See a eG OR ИР 
ITU ЕН кк a OK Re 
Число градаций яркости, He менее. ............ 
Неравномерность яркости в белом цвете (Д6500 К), %, 
NO TON 45 Е И И р 
Время послесвечения ...... еее а 
Время готовности, мин, не более. ............. 
Координаты цветности основных цветов в системе 
МКО: | 
красный цвет: 


} 
осо err ee 


р 
оны Wile eh at! Иов Ва ee) Be отм а way 2 


ie. Sted Were cane ek eo оо tek, Be 
Неравномерность цветности в белом и основных цве- 
THR. Ne сов: Е he aK AX we ИИ 
Положение точки сведения лучей относительно гео- 
метрического центра экрана, мм.............. 
Смещение несведенных лучей относительно точки све- 
дения: 
радиальное смещение каждого луча в круге радиу- 
сом, мм, не более.......... еее ее. 
тангенциальное смещение «синего» луча в круге 
радиусом, мм, не более................. 
Динамическое сведение лучей, мм, не более: 
внутри круга диаметром 0,75 Н (H = 362 мм)... 
между кругом @ 0,75 Н и кругом ©11Н...... 
между кругом (7 1,1 Ни кругом (1,4 Н...... 
за пределами круга © 14Н.............. 
Расстояние между положениями точки сведения при 
включении и выключении магнита чистоты цвета, мм, 
Вора а ee Oe eek a ee 
Детальный контраст в белом цвете, отн.едн., не менее: 
ВЕ ооо олени 
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98 
53200 (400) 
196 132 (2) 


362 x 482 
1 200 
1 000 
1 200 


1 000 
950 


90 
75 
8 


50 
Среднее 
] 


0,61... 0,64 
35...93 


БТ. O31 
0.57... OS 


915... O47 
0,06... 0,08 


0,02 
iS x I$ 


10 
6,5 


0,6 
1,0 


LS 


ВНЕ орск OE Oe Ow ES 25 
Коэффициент отражения экрана, %, He более: 


ооо RES SEE BS Gs 35 

CUP PERS. cea a So ee we RE RE AO 16 
Напряжение накала, В... ее... ee. 6,0... 6,6 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное) | 
каждого прожектора, В... еее. 140... 80 
Напряжение электрода ускоряющего, В.......... 200... 600 
Напряжение электрода фокусирующего, В........ 5000... 7000 
Напряжение анода, В... еее... 25000 — 
Напряжение катод - подогреватель, В........... 0... 200 
Напряжение модуляции, В, не более: 

т 5 sense ES и 70 

SUTORHOE 6.4 ck eee hee 4 x Soe Se ee . 60 


Отношение напряжений на ускоряющих электродах для 
прожекторов с минимальным и максимальным запира- 


ющим напряжением, отн. ед., не более.......... 1,8 

Ток анода каждого прожектора, мкА, не более. .... 800 

Ток электронного луча суммарный, мкА, не более... 1000 

Tox накала. A, че Oolie . ne ee eee 0,81... 0,99 
Ток пробоя. A, ве БОЛЕЕ; ch ee ER wes 300 

Ток утечки катод подогреватель для каждого прожек- 

тора, MEA, ие более; gc cb wk ew ee аные 50 

Ток утечки катод — модулятор для каждого прожектора, 

ИБ, ОЕ о кое аа 5 
Отношение тока «красного» прожектора к току «зеле- 

ного» прожектора, отн.ед. ..... ee ОР нь 2. | 
Отношение тока «красного» прожектора к току «сине- 

го» прожектора: OTH. C8... 0 уе ньна 69. 9.0 
Ток утечки в цепи фокусирующего электрода, MKA, He 
ооочень 15 

Ток утечки в цепи ускоряющего электрода, мкА, не 

a a ОН oh ee ee OS 5 
Емкость анод — наружное покрытие, 1D... . 2... 1800... 2300 
Сопротивление внешнего проводящего покрытия, Ом, 

ого ЕЕ 2000 
Рентгеновское излучение, мкР/ч, не более......... 100 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 3000 
о с NOT «ce exc od oa ЕЕ 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость экрана в белом цвете (Д6500 К), кд/м?, не менее: 
ВЫ: коек ка 75 
А 85% ia tet gh Pe Ee eas BOR Rw a eae ws 60 

Разрешающая способность, лин., не менее: 

в центре в белом цвете: 


по вертикальному клину ................ 1 190 
по горизонтальному клину............... 900 
в центре в основных цветах: 
по вертикальному клину................ 1 100 
по горизонтальному клину............... 900 
по Угловым клиньям . ..... еее ьь 900 
Минимальный ток анода каждого прожектора, мкА, не 
Oe 5 oh бе аи AS 600 
Время готовности, мин. не более....... лы ews ь ] 
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f,, KA Iy, МКА 


протон | "Tosa И 

РАДИЙ ЕЕ 

[NAT | 
И 


ГИ. ГУ 


0 Ш Я WO 5060 Ug, 8 10 20 30 ¥0 5060 Uy, B 
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Типовые модуляционные характеристики |, (U 
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eh 
а-катодная модуляция; б_ сеточная модуляция 


Зависимость запирающего на- 
пряжения U,,,, от напряжения на 
ускоряющем электроде U,,, 

I. 2- соответственно минимально и макси- 


мально допустимые значения запирающего 
напряжения 





-50 -10 -150 -200 Ug,,B 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номи- Предельно 
нальный допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 6.0... 6,6 
Ток анода суммарный, мкА....... — 1000 
Ток накала, A... 2.06 ns eee ee 0,9 0,81... 0,99 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ — 140... 80 
Напряжение электрода ускоряющего, 
| Be caer Gh de eae ee 400 200... 600 
Напряжение электрода фокусирующе- 
с НР РР: — 5000... 7000 
Напряжение. модуляции, В, не более: 
COTOUHOM кессон — 70 
И ское le 3 om — 60 
Напряжение анода, В........... 25000 27 500 


ЕЯ, 


Осциллографические ЭЛТ 


SHON . 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой 

и отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигна- 

лов с частотой до 300 МГц в различных радиоэлектротехнических 
устройствах. 

‘Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 

горловины 33 мм. Экран плоский, круглый, диаметром 33 мм, зеленого 

цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса’ прибора не более 0,2 кг. 


119 


12 36 4 07 






14 12918 
Выводы электродов: /, 1[4-— подогреватель; 2-катод; 3, 6, [2-модуля- 
тор; 4—анод первый; 5, [3-—свободные; 7, 8—пластины временные; 
9- анод второй; 10, 11 -пластины сигнальные. ‘ 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц... еее. . -«~ Liv. 200 
ускорение, м/с? (9)...... еее. 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с“ (9)......:.....:...... 400 (4) 

длительность удара, мс................ 2... № 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРХНЕЕ SHAUCHHE оон eR 358 (85) 

нижнее значение. . . . 2. 2. еее. . 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

S06 к a ee 2S ee we eS 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).. 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 28 
Яркость свечения экрана, K/M*................ 5 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более....... 0,05 
Ширина линии в центре, мм, не более. ............ 0,3 
Время послесвечения, с, не менее. ............... 0,1 
Время готовности, мин, He более. ............... 2 
Чувствительность к отклонению сигнальной системы, 
MM/H, HO МЕНЕЕ екон 0,18 
Чувствительность к отклонению временной системы, 
МВ, НЕ MCHEC. корон оси 0,15 


кг. 


Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, He 
О и а ое 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более. .... 
Смещение пятна, мм, не более. ..... а. . 
Напряжение анода, В 
Напряжение фокусирующего электрода, В.......... 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 
Напряжение запирающего электрода (отрицательное), В. 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более...... 
Ток утечки катод модулятор, мкА, He более........ 
TOR сс Е ея 


О ОК ОАК ЗОО ЗОО ЗОВИ ООО ЗОО ООО ЗОО ООО ОИК ООО ОАК ЗОО ЗОО ОАК ЗОО ЗОВ ОАК ЗС 


СЗ 8©= © © © © # @© А @ @ #8 © 


Ток первого анода, мкА, He более............. 
Ток второго анода, мкА, не более......... 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более........ ad 
Емкость модулятор — все электроды, пФ, He более...... 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более. ....... еее. 
Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
темы, пФ, не более. ........ еее. 
Емкость электрод временной системы 7-все электроды, 
HY), HE GONG... cb ws 6 6 ck whee «oD ODS 
Емкость электрод сигнальной системы /()—BCce электроды, 
Пр ОО ооо лава а ES 
Емкость электрод временной системы 7-все электроды, 
кроме: 6, Ш HE GORGE) gk wR Ae кни а 
Емкость электрод временной системы 8-все электроды, 
кроме 7, пФ, не более... 
Емкость электрод сигнальной системы /0- все электроды, 
кроме 21, 10, He более... оао eR 
Емкость электрод сигнальной системы //- все электроды, 
кроме 10. пФ, не более. „еее онных 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 
Срок хранения, лег. 5k ааа ен 


С ИК ЗИ ЗО ЗК 


о «a 


3 
10 x 10 
500 

28 
90...30 
30 
0.54... 
0.66 
100 

300 

10 


10 
10 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более....... 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более....... 


© © © @© © © ЗОО © © @© @ ЗК 


. . . ` 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номи- 
нальный 
Напряжение накала, В.............. 6,3 
Напряжение модулятора, В........... — 125...0 
Напряжение анода первого, В......... @... 20 
Напряжение анода второго, В......... 500 


Напряжение катод подогреватель, В..... — 
374 


Предельно 
допусти- 
мЫЙ 


Dab nse OS 
— 125...0 
150 


400... 800 


— 125...0 


зло2л 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой 
и отклонением электронного луча для использования в качестве источ- 
ника модулированного света. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 33 мм. Экран круглый, диаметром 33 мм, сине-фиолетового 
цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 0,2 кг. 


14 2131249 H 7 





Выводы электродов: /, /4- подогреватель; 2-катод; 3-модулятор; 
4—анод первый; 5—свободный; 6, 12, 13-модуляторы (посадочные); 7, 
8 временные пластины; 9-анод второй; 10, [1-сигнальные пластины; 
А-анод третий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ymasiasow ЧАСТО. ТЦ 0.464 64.6 4S ааа 1... 1000 
ускорение, м/с”. (9)... ce ee we ke 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


р И (0) 66 5c Ga ee ре Re A 400 (40) 

длительность удара, MC. 6 6. sk ee eR eS A tae AO 
Акустические шумы: 

дианазон частот, ГИ: 444.4 «84544468 dw er 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°C): 

BOPXHCE значение ....: еее ньа 358 (85) 

нижнее значение. ww уе ене 213 (- 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
a te ee а р Oe a 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. cT.). . 26600 (200) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 20 
Яркость свечения экрана, мкВт/(ср`см”), не менее..... 70 
Яркость паразитного свечения, мкВт/(ср`см^), не более. . 0,05 
Ширина линии, мм, не более... ee ee 0,4 
Время послесвечения ....... еее еее. Короткое 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 

сигнальной системы ..... еее. 0,1 

Временной системы „еее 0.08 


375 


Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана, MM, не более.............. 10 x 10 
Напряжение фокусирующего электрода, В........ гк “OD eee 190 
Напряжение модуляции, В, не более............ 30 
Напряжение запирающего электрода (отрицательное), В. 100... 40 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 

Ток утечки катод модулятор, мкА, не более...... ох od 

DOR с. ОА О ОНИ сияла > а 

0,66 

Ток анода первого, мкА, He более............... 50 
Ток анода второго, мкА, He более...... ее, 100 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более. ........ 6 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Емкость. между электродами сигнальной отклоняющей 
СИСТЕМЫ, ПФ, He БОЛЕЕ еее eR we 3 
Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 

TEM, ИО He ОЛ. ak ba сер we ee ES ee RS 3 
Емкость электрод временной системы 7- все seek dea 

WO GOONS „уро еее Fee 10 
Емкость электрод сигнальной системы /0— все электроды, 

ПР AR DONOR р она 10 
‚ Емкость электрод временной системы 7- все электроды, 

кроме &, пФ, He более; ‚еее eee о 8 
Емкость электрод временной системы 8- все электроды, 

MpOME У. ПФ; Не более, ака очен 8 
Емкость электрод сигнальной системы /0— все электроды, 

кроме ИФ: НЕБО, аль еее 8 
Емкость электрод сигнальной системы / / — -все электроды, 

кроме /0, пФ, не более. ........:... 0... 5 Ont igs gS 
Минимальная наработка, 4, He менее............. 500 
Срок хранения, лет........... eee ee eee ae 8 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, мкВт/(ср-см”), не менее......... 30 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 37 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В............ 6,3 ЭР: OY 
Напряжение на модуляторе, В..... ... — 125...0 
Напряжение на первом аноде, В...... - 0... 300 
Напряжение на втором аноде, В...... 1000 800... 1500 
Напряжение на третьем аноде, В...... 4000 3600... 4400 
Напряжение катод - подогреватель, В... 0 — 135...0 
Напряжение между любой, из отклоняю- 
щих пластин и вторым анодом, В..... — — 400... 400 


376 


5NO2U 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой 
и отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигна- 
лов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 37 мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
5 см, зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не 
более 0,15 кг. 


Г 





Выводы электродов: /, /4- подогреватель; 2-катод; 3-модулятор; 
4—первый анод; 7, 8-пластины временные; 9-второй анод; 0, 
11-пластины сигнальные: 5, 6, [2, [3 —свободные. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
дианазон частот, ГИ „еее ва |... 200 
ускорение, Mic” (пасе eS 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, M/C” (9)... еее ь и 150 (15) 

длительность удара, мс................ 2 een te 
Температура окружающей среды, К (°C): 

верхнее Значение оао 358 (85) 

нижнее значение. ....`.. еее еее. 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
US К Yoo 6 as Sgt ne ee eS OS 8 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см-).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 44 
Яркость свечения экрана, K/M*, He менее........... 6.4 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0.05 
Ширина линии, мм, не более: 

Bs OTE ua Bk eR he a hy ae te weg нь аа 0,4 

HS: BOARS Боя a ee ee 0,5 
Время послесвечения, с, не менее. ............... 0, 1 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 

сигнальной системы ..... еее еее. 0,25 

временной системы ...... еее 0,20 


Sf 


Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
Е ок Sek Re Se a Bien Seca Git aren we hes 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана, MM, He более.............. 7 

Смещение пятна, мм, не более. ................ 3 

Напряжение фокусирующего электрода, В.......... 0... 200 

Напряжение модуляции, В, не более.............. 30 

Напряжение запирающего. электрода (отрицательное), В. WW wax 30 

Ток утечки катод -- подогреватель, мкА, He более...... 30 

Ток утечки катод модулятор, мкА, He более........ 5 

OK BANANA о, hee RHA ee ee ee iy ee 
Ех. 

Ток первого анода, мкА, не более. .............. 150 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 6.0 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, He более...... 10,0 

Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 

системы, пФ, не более. ......... ee 3.0 

Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 

ТЕМ. И Не ОЛ: леса а 3,0 

Емкость электрод временной системы 7-все электроды, 

ОЕ Обе. едим ся 10,0 

Емкость электрод сигнальной системы /0-все электроды, 

т. оке Г % ok DH 10,0 

EMKocTb электрод временной системы 7- все электроды, 

KpNOMe 6, ИФ, HE ВОО, да осанка 8,0 

Емкость электрод временной системы 8-все электроды, 

Кроме. ИФ. WE QOS og gc Bek ay) ане та 8,0 

Емкость электрод сигнальной системы, /10- все электроды, 

кроме 71, пФ, неболее.......... ее а 8,0 

Емкость электрод сигнальной системы //-все электроды, 

кроме 10, пФ, не более. ww ee ee о 8,0 

Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 1500 

СРОК RGAMCHMNG, ОТ: до Е eS he нын а 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не Gomee... 2... eee ee 37 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более. .......... 0,5 
Яркость паразитного свечения, кд/м*, не более........... 0.1 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 "УИ. 
Напряжение модулятора, В....... — 125... — 125...0 
—1 
Напряжение анода первого, В...... 0... 200 550 
Напряжение анода второго, В...... 1000 500... 1100 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 — 125 ...6 
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5ЛО38И, 5ЛО38М 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой 
и отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигна- 
лов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 37 мм. Экран сферической формы, круглый, диаметром 
5 см. Цвет свечения: 5ЛОЗ8И - зеленый, 5ЛОЗ8М - голубой. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 0,25 кг. 


12 468 
‚Г 
И № 798 


Выводы электродов: /, //-подогреватель; 2-катод; 3, 8- пластины 
временные; 4-— первый анод; 6, 9- пластины сигнальные; 7 - второй анод; 
10-модулятор; 5-— свободный. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
NWANSSON частот, ГИ ое SG SR KX 1... 600 
ускорение, м/с? (g) 2... 02. ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


yoropentie, М/С" (Ш). океаны 400 (40) 

длительность удара, MC... . 2... ee ee 2 exe |} 
Акустические шумы: 

диапазон MACTOT, ГЦ океана 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

. верхнее значение... еее 358 (85) 
нижнее значение. ....... еее. . 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

Е оо сова аа 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).. 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см^).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... +4 
Яркость свечения экрана 5ЛОЗ8И, кд/м?, He менее..... 6,4 
Яркость свечения экрана 5ЛОЗ8М, мкВт/(ср: см*), не менее 0,2 
Яркость паразитного свечения 5ЛОЗ8И, кд/м*, не более. . 0,05 
Яркость паразитного свечения 5ЛОЗ8М, MKBt/(cp-cM7?), не 
о OWA wh Se Re: A ES ee "5 0,005 
Ширина линии, MM, He более: 

чу НЕ Е ee we Se 0,5 

НИ ИВИОТ:: 6k i oe Ss ен поза 0.65 
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Время послесвечения, с, не менее: 
5ЛОЗ8И 
5JIO38M ae a cite 

Время готовности, мин, He ‘более. Е we o-6 See 4 

Чувствительность к отклонению. MM/B, не менее: 
сигнальной системы 
временной системы ...... ен 

Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 

более . 

Ориентировка цоколя, град, не более . 

Положение неотклоненного пятна относительно `теометри- 

ческого центра экрана, MM, не более. 

Смещение пятна, мм, не более. ... 

Напряжение фокусирующего электрода, В.......... 

Напряжение модуляции, В, не более. .... 

Напряжение запирающего электрода (отрицательное), В. 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более .... 

Ток утечки катод модулятор, мкА, не более...... 

Ток накала, А.......... 


я 
ОВ © 8 #© © 
© © © © © © © © © © © © @ © © © © © © © © © © © 


-_ 8©« © © # # @ 
._ © © @© *© @# «@ 


Ток первого анода, мкА, He более............. 
Ток катода, мкА, не более . р и 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. . . . 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, He более.............. 
Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
темы, пФ, не более . 
Емкость электрод временной системы 3 все электроды, 
ПО AG БОЕ оо оне 
Емкость электрод сигнальной системы б- все электроды, 
пФ, не более . 
Емкость электрод временной системы 3 все электроды, 
кроме 8, пФ, не более . 
Емкость электрод временной системы 8—BCe остальные 
электроды, кроме 3, пФ, He более......... 
Емкость электрод сигнальной системы б-все остальные 
электроды, кроме 9, пФ, не более..... 
Емкость электрод сигнальной системы 9- все остальные 
электроды, кроме 6, пФ, He более............... 
Минимальная наработка, 4, не менее: 

SJIO38U ee a 

5JIO38M 
Срок хранения, лет........... 


О © ОС ОО @© ЗОО @© @© ЗОО © ОК ОИК ООВ ЗОНА ЗОО #8 #@ #8 «@ 


О © ОИК ООО © ОИК ЗОО ЗОЖ #© # «© «# « 


Среднее 
ты 
2 


0,11 
0,9 


1000 
10,5 
2,0 
2,0 
12,5 
11,0 
12,0 
10,0 
10,0 
9,0 


1000 
500 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более 


Ширина сфокусированной линии, мм, не более. ........ 
Яркость паразитного свечения 5ЛОЗ8И, кд/м?, не более... 
Яркость паразитного свечения 5ЛОЗ8И, мкВт/(ср см"), не более. 
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ООВ © @© @© © @© ОАК ЗОНАХ ЗОВИ © 8 # «# «@ 


0,01 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 

Номиналь- Предельно 

НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 NT aac OF 
Направление модулятора, В...... — — 125...0 
Напряжение анода первого, В...... 300 550 
Напряжение анода второго, В...... 1000 500... 1000 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, В. - — 660... 600 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 — 125...0 


бЛоли 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой 
и отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигна- 
лов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 34 мм. Экран прямоугольный, сферической формы, диаго- 
налью 6 см, зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса 
прибора не более 0,2 кг. 


№. 





`’ Выводы электродов: J, /4-—подо- 
греватель; 2-катод; 3, 6, 12—мо- 
дулятор; 4-—фокусирующий; 5, 
][3—свободные; 7, 8—временные 
отклоняющие пластины; 9- 
анод; [0, [1 -сигнальные откло- 
няющие пластины. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
WHANASOH частот, Dix «4 as ie Rha ERS EO Lc 200 
ускорение, M/C? (9). ne ee ie we ew es 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: , 
ускорение. м/с”. (9) „Еее, 400 (40) 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ. VIANA, МС, ie ss 6 oe SE oe ews ры 4, 
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Одиночные ударные нагрузки: 


Ускорение, M/C” (9) 5.5. «6S re ea we we сена 1500 (150) 

длительность удара, MC ...... acer Poe, Rae alec’ arene 
Температура окружающей среды К (°C): 

БОРХЕС SHAMCHNG ера 358 (85) 

нижнее значение... ee неа 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 


с К, СО 98 


Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт, Ct. и. 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .........- 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
М: =. ль. ОР Е eS RSA 
Be О ло a ee eee Sek BR EES ORS 
Время послесвечения, с, He менее. .. 2... 2. ee. 
Время готовности, мин, He OOsIee. . 2... ee ee 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы „еее ных 
Временной системы ‚уния 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
р oe oe 8 ae See bee SW ceo Ro Sw a eek BS 
Ориентировка линии развертки относительно образующей 
экрана, град, не более. .... еее еее. 
Положение неотклоненного пятна, мм, не более....... 
Смещение пятна, мм, не более... ee 
Напряжение анода, В..... еее еее. 
Напряжение фокусирующего электрода, В..... Е 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В .. 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более........ 
со М И ke A oe Se Se wk 


Ток анода первого, мкА, He более. . 2... ee eee 
Ток анода второго, мкА, He Gomee. .............. 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 
‘Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более... еее. 
Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
темы, пФ, не более. ..... еее ee о 
Емкость электрод временной системы 7-все электроды, 
ПР: НЕ DONEC 6 acc ek bee CK SSE SREY CES a Siok ss 
Емкость электрод сигнальной системы /0-все электроды, 
OD к а рок 
Емкость электрод временной системы 7-все электроды, 
КОМО 2, НФ. НЕ БОЛЕЕ. 6.6 6s 66 ASRS ача на 
Емкость электрод временной системы 8-все электроды, 
КРОМЕ: 7, И. HE DONS 5. ie PW kW нанес 
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30 x 40 
5 
0,02 


0,3 
0,4 
0,1 
2 


0,15 
0,11 


: 


3 

10 x 10 
4 
1500 
45... 135 
25 

We acts OU 
30 

5 
0.54... 
... 0,66 
100 

300 

6 

10 


3 
3 
10 
10 


a Nat ast hah i 


Емкость электрод сигнальной системы /0-все электроды, 

RDOME 11. 1, HO БОЕВ. ео есь нее 
Емкость электрод сигнальной системы /[/- все электроды, 

КРОМЕ 10, WO Me бОЛОЕ .3 as 6 ows we ea ew а 
Минимальная наработка, 4, не MeHee. ............ 1 500 
СРОК SPORCENG, ПЕР. со: кс ас 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более. ................ 30 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более........... 0,4 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более. .......... 0.05 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 1. 59 
Напряжение модулятора, В....... — 125...0 —125...0 
Напряжение фокусирующего электро- 
О ие свя Oe ee es юз Ree О. Фр 
Напряжение анода, В........... 1200 600... 1500 
Напряжение катод - подогреватель, В. - — 135....0 


6ЛО2А 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой 
и отклонением луча для фотографической регистрации процессов на 
движущуюся фотопленку в многоканальных осциллографах с меха- 
нической разверткой луча частотой до 300 МГц. Допускается примене- 
ние магнитного отклонения луча. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 39,7 мм. Экран круглый, плоский, диаметром 6 см, синего 
цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 0,23 кг. 


237 





Выводы электродов: /, 2-подогреватель; 3-катод; 4-модулятор; 
5-анод первый; б-свободный; 7, 8—временные пластины; 9-анод 
второй; 10, 11-сигнальные пластины; А-анод третий. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гуна es 50 
ускорение, м/с? (9)................ sda asap 25 (2,5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с” (9g)... 66s tbe ee wee a ee 31068) 
Температура окружающей среды К (°C): 

Bepmuce ЗМ ЧЕНИе fo. sn eis bee ke она 343 (70) 

нижнее значение: .... ыы реке 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
DOB TONED Ci Fe aco ce Не WN 
Повышенное атмосферное давление, Па, (кгс/см?)... 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 40 x 20 
Яркость свечения экрана, мкВт/(ср. CWE ih gd Sua G- 120 
Яркость паразитного свечения, MKBT/(cp:cM7), не более. . 0,5 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более..... .. 0,4 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
СИГНАЛЬНОЙ GCUCTOMEL 2644 ое 0,14 
временной системы ........ ее еее. 0,06 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, He более.............. Ти] 
Напряжение анода третьего, В... 1... .... .. 3000 
Напряжение фокусирующего электрода, В.......... ДИ че 
1 100 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 42 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 95... 45 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 50 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более...... са. 
TOR MANA AG. eo cei a ew поневоле ыы a 
2% 33 
Ток первого анода, мкА, не более............. .. = - 50 ano 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 5,0 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 5,0 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более......... уу tt et a5 
Емкость между электродами временной отклоняющей CHC- 
темы. UD, He БОЛЕЕ. ооо оная 4,5 
Емкость электрод временной системы 7-все электроды, 
краме 6, NO не более 5 «i a eb 4 wa Ae es . 6,0 
Емкость электрод сигнальной системы /0—Bce электроды, mo 
КРОМЕ 11, UO. BO HONGO ne a A OA EO SSO OS 6,0 
Минимальная наработка, 4, He менее............. 500 
Срок хранения, лет.............. ИЕ 8 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии, MM, He более...... ОК | 
Ток анода третьего, мкА, не MeHee............-2.22.-- 30 
Яркость паразитного свечения, мкВт/(ср- см”), не более...... 0,5 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 = 
Напряжение модулятора, В....... — 95... — 200...0 
— 45 
Напряжение анода первого, В...... 900 700... 1100 
Напряжение анода второго, В...... 3 000 2400... 3 300 
Напряжение анода третьего, В..... 6000 5500... 7000 
Напряжение катод — подогреватель, В. 0 — 125...0 


6NlO3SU 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой 
и отклонением луча, шкалой беспараллаксного отсчета и системой 
бланкирующих пластин для визуальной регистрации электрических 
сигналов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 31 MM. Экран прямоугольный, плоский, размером 
4,2 x 5,3 см, зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса 
прибора не более 0.2 кг. 


+f | 


АР 


230 
mene 





150 


Выводы электродов: /-сетка: 
2, б- пластины сигнальные; 3- 
анод третий; 4-анод второй; 
5—бланкирующие пластины: 7, 
8$ — пластины временные; 9-анод 
первый; /0-катод; [1-модуля- 
тор; /2, 13- подогреватель; /4— 
анод четвертый; А-анод пятый. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
HManatoOu ЧАСТО, ТИ «6s ao be oe Be & LG we ws 1... 80 
ускорение, м/с" (п), орон конек 50 (5) 

Многократные ударные нагрузки: 

УСКОРЕНИЕ. M/C” М) i xa i cwiadad eee Zea 150 (15) 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ VAD, MC. окне Sw es ВЕН 9, 
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25-5039 


’Температура окружающей pete + К e ых 


верхнее значение сана ewe 958 TBS) 
нижнее значение. .... 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
S08 RSS" Ch Yen «6 ce 98 
Пониженное атмосферное давление, Tia, (мм рт. ст. ). 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па, (кгс/см?) . 294 198 (3) 
Основные данные 
Размер рабочей части экрана. мм, не менее 30 x 40 
Яркость свечения экрана, кд/м, не менее . 15 
Яркость паразитного свечения, кд/м. не более . 0.1 
Ширина сфокусированной линии в eg be MM, He более. . 0.5 
Время готовности, мин, не более . 2 
Геометрические искажения, %, не более . 3 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы 0.5 
временной системы . 0.5 
Отклонение от Age 90° о линиями развертки, град, 1 не 
более . , 
Нелинейность ‹ отклонения, %,н не более . 3 
Угол между линией развертки временных пластин и и боль- 
шой осью шкалы, град, не более . 5 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более.............. 6х6 
Напряжение анода первого. В. CE PR ee th oe See AP ee 
Напряжение анода второго, В. сини = ПИ 
Напряжение анода третьего (астигматизм), в. р OU ads ЗО 
Напряжение анода четвертого, B............... = 50... 50 
Напряжение анода пятого, В. кокоса 200 
Напряжение модуляции. В. не более..... 90% U,,. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). B15... 60 
Напряжение Е пластин, запирающее. В. не 
БОЛЕ. с. 60 
Смещение пятна при запирании бланкирующими 1 пласти- 
нами, мм, не более . Pee aye OF 
Ток утечки катод- ‘подогреватель, мкА, не боле...... 30 
Ток утечки катод -— pa aide MKA, He более. ро. ae 
Ток накала, А. Phe GRE а oe a ль с POTS 
0.105 
Ток анода, первого, мкА; не более. .............. 10 
Ток анода второго, мкА, не более............... 500 
Ток анода третьего, мкА, не более. .............. 30 
Ток анода четвертого. мкА, не более. ............ «20 
Ток сетки, мкА, He более..... ось 30 
Ток бланкирующих пластин, мкА, не боле......... 500 
Емкость катод — все электроды, пФ, не более......... 6 
Емкость модулятор - все электроды. пФ, не более..... }2 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более..... 4,5 
Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
темы. пФ, не более..... 4,0 
Емкость электрод временной системы = все элект ‘роды, 
KpOMe 9, ПФ, HE GORGE рокера cw CD 
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Емкость электрод сигнальной системы 2 
кроме 6, пФ, не более . 

Емкость бланкирующие пластины. 
о we 4k we wd a 
Минимальная наработка, 4, не менее . 
Срок хранения, лет. 


пФ. не 


-все электроды, 


О 8 © © © © «@ 


~ BCe электроды, 


* 


12 


ues. 950 


12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, He менее..... 
Напряжение модуляции, В, не более. 

Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 


12 
95% U 
0,6 
0.1 


зап 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- 
НЫЙ 
Напряжение накала, В. MS at & Weve! “Meee 
Напряжение модулятора, В. .... 0... — 60 
Напряжение анода второго, в... № 


Напряжение анода третьего, В. 

Напряжение анода четвертого, В. 

Напряжение анода пятого, В. 2000 
Напряжение катод- подогреватель, в 0 
Отклонение среднего потенциала от-. 
клоняющих пластин от потенциала 

анода второго, В........... с 


7л01М 


Предельно 
допустимый 


5,7... 6.9 
5% Use tv 
600 ..” 800 
— 50..: 50 
— 50... 50 
1800... 2200 
— 125"... 0 


— 135 


— 10...10 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой 
и отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигна- 
лов с частотой до 300 МГц в различных радиоэлектротехнических 


устройствах. 


Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 37 мм. Экран плоский, круглый, диаметром 7,0 см. Цвет 
свечения синий. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 0,35 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц. 
ускорение, м/с? (49). 
Многократные ударные и 
ускорение, м/с“ (9). 
длительность удара, мс . 
Температура окружающей среды, к ( С ): 
верхнее значение еек 
нижнее значение . 


Относительная влажность воздуха. при температуре 


308 К (35°C), % . . 


Пониженное атмосферное ‘давление. Tia, (мм рт. ст. ). 


Повышенное атмосферное давление, Па, (krc/cM”) . 


25° 


1... 1000 
100 (10) 


400 (40) 
2... Ю 


358 (85) 
213 (— 60) 


98 
26 600 (200) 
294 198 (3) 
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J, 12- подогреватель; 


Выводы 
4—анод первый; 5, [/-отсутствуют; 6, 7—временные отклоняющие 


электродов: 


пластины; $—анод второй; 9, 
А-анод третий. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее . 
Яркость свечения экрана, мкВт/(ср. CM’), не менее . 
Яркость паразитного свечения, мкВт/(ср: см”), не более . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре 
на краю 
Время послесвечения, с, не менее . 
Время готовности, мин, не более . 
Чувствительность к отклонению, мм/В, 1 не менее: 
сигнальной системы 
временной системы . 
Отклонение от угла 90° между линиями и развертки. град, 1 не 
БОЛЕЕ ие oe ee ee 62 
Ориентировка цоколя, град, не более . 
Положение неотклоненного пятна, мм, не более. 
Смещение пятна, мм, не более .. 
Напряжение анода первого, В. | 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Напряжение запирающего электрода (отрицательное), в. 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более . 
Ток утечки в цепи первого анода, мкА, не более . 
Ток накала, А...... hor 


Ток анода первого, мкА, He более . 

Ток анода второго, мкА, не более . 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более . + 
Емкость модулятора - все электроды, пФ, не более .. 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 
Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
темы, пФ, не более . 
Емкость электрод временной системы 2 все ` электроды, 
пФ, не более . 
Емкость электрод сигнальной системы 9 все ` электроды, 
пФ, не более . ея 
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96 


10 7 


2-катод; 3-модулятор: 


10 —сигнальные отклонящие пластины: 


No 


> 


ou 
> 


- 


-10°4 


>> 
4% 


aT 


w SO NKOS SON 
Я ‘м 


> 


10 x 10 
100 ... 235 


114... 38 
30 


10 

DE asx 
sxx 33 
200 

500 


10 


10 
10 


Емкость электрод временной системы б-все электроды, 


о: Я а 8 
Емкость электрод временной системы 7-все электроды, 
кроме 6, пФ,- не более , +. ..... еее 8 
Емкость электрод сигнальной системы 9- все электроды, 
кроме 410. вФ, не более... ее CRS TE. 8 
Емкость электрод сигнальной системы /0-все электроды, 
Кроме 9, ПФ, He болев.. ооо еее 8 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 600 
DOR ХрЯНЕНИЯ, NOT. ксеро HA 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более. ................ 70 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более. ........... 0,7 
Яркость паразитного свечения, мкВт/(ср`см”), не более...... 0.01 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно © 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... se ° 5,7. 6:9 
Напряжение модулятора, В....... — 114... — 200...0 
| 8 | 
Напряжение анода первого, В...... 100 25.230 550 
Напряжение анода второго, В...... 1400 1000... 1500 
Напряжение анода третьего; В..... 2800 1800... 3000 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 — 125...0 


7ЛО5БИ 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 37 мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
7 см, с зеленым цветом свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора 
не более 0,3 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
пиацазон. частот. ГИ еее |... 1000 
ускорение, м/с? (9).........:...... 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, M/C” (9) елены 400 (40) 
длительность удара, мс............. 2... 10 
Температура окружающей среды, К (°С): 
ВЕРХНЕЕ Значение 2.2. Gk ee ee ee 358 (85) 
нижнее значение . 29540 еб ee 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
Oe а р alg, FO О Е he te 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 
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Выводы электродов: [, /2- подогреватель; 


2-катод; 3-модулятор; 


4—анод пэрвый; 5, // свободные; 6, 7- временные отклоняющие плас- 
тины; 8—анод второй; 9, 10-сигнальные отклоняющие пластины; 4 


анод третий. 


Основные данные ` 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения, кд/м”, не менее . эр 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре inl 
Ha краю ; | 
Время послесвечения, с, не менее . 
Время готовности, мин, не более . . 
Чувствительность к ‘отклонению, мм/В: 
сигнальной системы 


временной системы .... 


Отклонение от угла 90° м линиями развертки, А 
не более а A RHF 6 
Ориентировка цоколя, град, не ` более . 

Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более . 
Смещение пятна, мм, не более . 
Напряжение анода, В. 

Напряжение фокусирующего ‘электрода, B 
Напряжение модуляции, В, не более . . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). В 
Ток утечки катод- подогреватель, мкА, не более . 

Ток утечки катод модулятор, мкА, не более . 

Ток утечки в цепи первого анода, мкА, не более... 
Ток накала, А 


о #8 8 @# * «@# « 


-_ 8© © #© @ 8  @ 


Ток анода первого, мкА, He более . 
390 


0,15 


10 
10 x 10 


2 000 
80... 180 


114... 38 


200 


Ток анода второго, мкА, He более . 


500 


Ток анода третьего, мкА, не более . | 100 
Емкость катод Все электроды, пФ, не более . м 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более .. 10 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, 'не более. ИТ. ее. 3 
Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
темы, пФ, не более И В 2 
Емкость электрод временной. системы б_ все элек троды, 
ИФ, We более .......... we oe  -°Ы@ 
Емкость электрод сигнальной системы 9 все электроды, 

ОО. TO Е ааа они аа 10 
Емкость электрод временной системы б_ все электроды | 
Кроме 2. ИФ, не WOES cig in cept ee de ель ана 8 
Емкость электрод временной системы 7- все электролы, 
кроме 6, пФ, не более............ 8 
Емкость электрод сигнальной системы 9 — все ‘электроды, 
кроме’ 10, WG ME Бо: г.у a ee es 8 
Емкость электрод сигнальной системы 10- Bce электроды, 
кроме 9, пФ, не более....... о 8 
Минимальная наработка, 4, не менее... ... 600 
Срок хранения, лет 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более .. a ai 70 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более . 1,0 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 0.1 
Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
ный допустимый 
Напряжение накала, В .. 6,3 3,7. vs 6,9 
Напряжение модулятора, В...... —200..0 
Напряжение анода первого, В. 80... 180 500 
Напряжение анода второго, В. 1100 1000... 1 100 
Напряжение анода третьего, В. . 2000 1800... 2000 
Напряжение катод- подогреватель, В’ — — 125...0 


SNO3SU 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигналов 
с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36,5 мм. Экран плоский, круглый, диаметром 8 см, желто- 
зеленым цветом свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не 
более 0,5 кг. 
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Выводы электродов: /, 7-подогреватель; 2-анод второй; 3- катод; 
_4-анод первый; 5 -свободный; б- модулятор; J, Д»› - временные откло- 

няющие пластины; Д.Д.-сигнальные отклоняющие пластины; A ,— 
промежуточный электрод; А, -анод третий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон. частот, EM. koa 4 kb i eee ww Be ee 1... 200 
ускорение, м/с? (9)... еее... 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение: мс“ (9) 885 5B ее. BES 150 (15) 
длительность удара, MO. eS etd a ee wee fee WO 
резонансная. частота, ГИ x6 etek aa a le 2 ek OS 1000 (100) 

Температура окружающей среды, К (°С): 
ВЕРНО ЗНАЧЕНИЕ: 2 664 eb BS se LER Re 358 (85) 
НИЖНЕС SHOWCHHE 4.6 kb le ee we ew ws 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
BUG We too © Е 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее..... 30 x 60 
Яркость свечения экрана, K/M*............. 0,5 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более... 0 


Ширина сфокусированной линии в центре, мм, не более 0,55 
Время готовности, мин, не более............ | 
Геометрические искажения, %, не более........ 5 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы ... еее. . ] 
временной системы ....... ее... 0, 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, 
град, не более ...... ee ка а 
Ориентировка ножки, боковых выводов и вывода анода 
относительно линии развертки, град, не более.... +15 
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Положение неотклоненного пятна относительно гео- 


метрического центра экрана, MM, He более...... 5 
Смещение пятна, MM, не более ............. | 
Напряжение анода первого, В. rte es sep an LOD ye. 400 
Напряжение модуляции, В, He боле ..... ae 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 

HOG), Bors 6 ec vd Vek .. 85... 40 
Ток утечки катод — подогреватель, `мкА, не более... 30 

Ток утечки катод-—модулятор, мкА, He более.... 5 

Ток накала, А .. о eee a wl Den ОО 
Ток спирали, мкА, не Gomee... 2. ee ee 10 
Ток анода первого, мкА, He более........... 50 

Ток анода второго, мкА, не более..... раны. © 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более..... 4 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 6 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 

системы, пФ, не более..... + 
Емкость между электродами временной отклоняющей 

системы, пФ, не более .... 3,5 
Емкость электрод временной системы yi eae 1 - все е электро- 

ды, KPome. Л. ПФ. HE Более. оу: 6 
Минимальная наработка, 4, не менее......... 2000 
COOK КРИНЕНИЯ, HET осоки Зв ШВ 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, HG МЕНЕЕ , «4:4 i4s3%408e. OBA 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более......... 0.6 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно. 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В......... 6,3 Df aan 0.9 
Напряжение модулятора, В...... —125...0 — 125...0 
Напряжение анода первого, В.... 300 200... 400 
Напряжение анода второго, В.... 800 PTs RSS 
Напряжение анода третьего, В.... 2300 2200... 2400 


ЗЛО4В, 8/lO4N 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча, системой бланкирующих пластин для визуальной 
регистрации электрических сигналов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение-—в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 40мм. Экран плоский, круглый, диаметром 8 см. Цвет 
свечения: 8ЛО4И - желто-зеленый, 8ЛО4В — желтый. Выводы штырько- 
вые. Масса прибора не более 0,5 кг. 
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550 





2 08 N 45g, 
Выводы электродов: /, 2- подогреватель; 3-катод; 4- модулятор; 5- 
промежуточный; 6б-анод второй; 7-свободный; 8-бланкирующие 
пластины; 9- регулировка астигматизма; 1[0-анод первый; //-анод 
третий; Д,Д»› сигнальные пластины; Д.Д. временные пластины; 
А-анод четвертый. . 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, Гц... еее еее. |... 200 
‚_ ‘yewopennd, мс” №.’ ке eee 50 (5) 
Многократные ударные ee 

ускорение; м/е- (9). г... кеша, ища | 

длительность удара, MC ............ ра: aa 
Температура окружающей сё 4 а 

верхнее значение ......... "НЫ осях Эр 

нижнее значение .............. 1 
Относительная Е воздуха при температуре 
208 К С ое сана сот Вес 98 
Пониженное а давление, Па (мм рт. ст. 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”). 294 198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее....... 40 x 60 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
ВВ ру неее бора 12 
а Е eS aR RL ee Be 2. 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более ..... 0.55 
Время послесвечения, с, не менее: 
ПИ: о зежел ана В Ва 10 
Е EE OS . Среднее 
Время готовности, мин, не более. ............. 2 
Геометрические искажения, %, не более........ mig . 
Чувствительность к отклонению, MM/B, He менее: 
сигнальной системы .. еее. . 0,8 
временной системы ................ 1,1 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, 
ВО ERMGR ES i SP CI Moy: Be ee Ra ee SE 1.5 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ........... 5 
Смещение пятна, MM, не более ... 2... 2. $} 
Напряжение анода четвертого, B.............. 3700 
Напряжение анода первого, B..............-.. 150... 350 
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Напряжение модуляции, В, He более............ 40 


Запирающее напряжение бланкирующих пластин, В, 
He CONGO и око ока RS 25 
Напряжение запирающее (отрицательное), В: 
ЗЛО ааа. ван... 60:.1.. 20 
Ст ОИ ТЫ ОИ = OR 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, He Gomee .... 30 
Ток утечки катод -—модулятор, мкА, не более...... 5 
Ток катода, мкА, не более.................. 300 
Ток спирали, мкА, не более ....... а. 40 
TUG о Fick 5 oe So И 0,27. 
. 0, 33 

Ток анода первого, мкА, He более............. 50 
Напряжение электрода регулировки астигматизма, В. — 50... 50 
Напряжение промежуточного электрода, В........ — 50... 50 
Ток электрода регулировки астигматизма, мкА, не более 50 
Ток анода третьего, мкА, He более............. 50 
Tok бланкирующих пластин, мкА, не более....... 100 
Емкость катод- все электроды, пФ, не более...... . 6 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более.... 6 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, иФ, не.более...... ie еее. 4,5 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, H@, не более... atk oS ее. тм, 4 
Емкость электрод временной системы -все электроды, 
RA. we более ло ее, а 8 
Емкость электрод сигнальной системы все электроды, 
О Е роза 9 
Емкость бланкирующая пластина-—все электроды, пФ, 
WG TAOS: каким Kee De eo OES SE 1] 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 2000 

12 


Срок хранения, лет 


a 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м^, не менее: 
О а она ye a Bw нра аа ци ка И 
BCPA: с со ооо ee ЕЕ Е 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более....... .. 0,6 
Ток спирали, мкА, не более......... еее 70 
Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В......... 6,3 ЗЫ nace OEE 
Напряжение модулятора, В...... _ 120...0 
Напряжение анода первого, В. 50 Co Gee he 
Напряжение анода второго, В. 700 туре Sey 2 
Напряжение анода четвертого, в. 3700 3600... 3800 
Напряжение катод - подогреватель, во — 125...0 
Средний потенциал отклоняющих 
пластин относительно второго | 
ВО Bo 6k Sah Aw ERG Rs 0. = 35 60 BS 
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ЗЛОБИ 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 55 MM и системой бланкирующих пластин для гашения ‘луча. 
Экран круглый, диаметром 8 см, со шкалой беспараллаксного отсчета, 
желто-зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не 
более 0,5 кг. 


990 


4 8 i Sy Ap 





Выводы электродов: /[, 2- подогреватель; 3-катод; 4- модулятор; 5— 
экранирующие пластины; б-четвертый анод; 7- второй анод; 8-—блан- 
кирующие пластины; 9-—третий анод; /0-—свободный; /[1-первый анод 
(фокусирующий); Д.Д» сигнальные пластины; J, Д. - временные плас- 
тины; А- пятый анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
дианазон:. частот, «Гц... дне. мы 1... 200 
ускорение, м/с? (49).......:.......... 59 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, M/C” (9)... ewe ewe ges 

длительность удара, MC oe eee Des 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение Е 358 uae 

нижнее значение .. 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха ‘при температуре 
308: К {25 ©) де 98 
Пониженное атмосферное давление, Ta (мм рт. ст. 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”) . 294 198 (3) 

Основные данные 

Размер рабочей части экрана, мм, не менее....... 42х60 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее .......... 25 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более..... 0 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более..... 0,55 
Время готовности, мин, не более. ............. 2 
Геометрические искажения, %, не более..... 3 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, ‘град. не 
DOCS а о океане 2 
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Нелинейность отклонения, %, не более..... г м 
Угол между линией развертки временных пластин и 


большой осью шкалы, град, не более..... 5 

Положение неотклоненного пятна относительно теометри- 

ческого центра экрана, мм, не более..... са ее М 

Смещение пятна, мм, не OoyIee...............~ 8 

Напряжение анода первого, В. Нам бен * ПО Soe 

Напряжение модуляции, В, не Gomee ли. . др.. 80% О ап 

Напряжение анода пятого, В........... ке О 

Напряжение запирающее (отрицательное), В. wee 80-4 ES 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He Gonee.... 30 

Ток утечки катод- модулятор, мкА, He более...... 5 

WOR HAR, К оон а рр анк с ра 
vs 0,33 

Ток анода первого, мкА, не более............. 25 

Ток анода второго, мкА, не более............. 200 

Ток анода третьего, мкА, не более........ зале 90 

Ток анода четвертого, мкА, не более........... 50 

Ток катода, мкА, не более..... ide ie a. ВОО 

Ток бланкирующих пластин, мкА, He ‚ боле ....... 200 

Ток спирали, мкА, не более..... Lees oye, “Se 

Емкость KaTOJ,—BCe электроды, пФ, не более а ee 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более.... 6 

Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 

системы, пФ, не более..... о eee 4,5 

Емкость между электродами временной отклоняющей. 

системы, пФ, не более ..... 4 

Емкость электрод временной системы — все ‘электроды, 

ИО, HE ООЛБ@ еее 9 

ЕМКОСТЬ электрод сигнальной системы — все электроды. 

пФ, не „более: ........ га :% 

Емкость бланкирующие пластины — все ‘электроды, пФ, 

не более..... ВИ 

Минимальная наработка, ч, не MeHee........... 2000 

СВОЕ Хранения, Пет ac ocean 8 4G PA ow SS ee RR OO 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, He менее............. 20 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более......... 0,6 
Ток спирали, мкА, не более... ереси ое. -' 7 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В. be ees. | НИХ, 
Напряжение модулятора, В. Ego —80...-1 
Напряжение анода первого, Вс м 150. :.. 350 
Напряжение анода второго, В.... - уси! 
Напряжение анода пятого, В..... 3700 3 600... 3800 
Напряжение катод -подогреватель, В 0 — 125...0 
Средний потенциал отклоняющих 
пластин относительно второго 
анода, Bocce as ke pw aoe hae — 50... 50 
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Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча, шкалой беспараллаксного отсчета и 
системой бланкирующих пластин для визуальной регистрации элект- 
рических сигналов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 MM. Экран прямоугольный, плоский, диагональю 8 см, 
желто-зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не 
более 0,45 кг. 


225 











Выводы электродов: /, 1[4-подогрева- 
тель; 2-бланкирующие пластины; 3-— 
анод второй; 4-анод первый; 5, 7- 
пластины сигнальные; б- анод третий; 
А $-анод четвертый; 9-сетка; 10, 1[2- 
временные пластины; 1/-модулятор; 
[3-катод; А-анод пятый. 


191 9 49809 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... па еее ИЕ. 
ускорение, м/с”. (9)... еее ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 
УБОВЕНИЕ: М. соленое 150 (15) 


длительность удара, мс... и... .. Юз» 19 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее Зяачение......... еек 358 (85) 

нижнее значение .`.’..... еее еее. 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
аа ПВ И bo EG eo 2 Sg Ste eb 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ыы 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см°). . 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее....... 40 x 60 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. ........ 20 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более..... 0 
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Ширина сфокусированной линии в центре, MM, He бо- 


Зе а Ce Noe а ка ee 
Bpema послесвечения . . we wh ae Ree wo oe БЕДНЫЕ 
Время готовности, мин, He более . 2 
Геометрические искажения, %, не более . 3 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менес: 
сигнальной системы 1.3 
временной системы . 0.9 
Отклонение от угла 90° между ЛИНИЯМИ развертки, 
град. не более . 2 
Нелинейность отк лонения, ‚ не ‘более . 5 
Угол между линией ры временных пластин и 
большой осью шкалы. град, не более..... 3 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более........ 10 
Смещение пятна, мм, не более. .............. 1,5 
Напряжение анода первого, В............... 100... 300 
Напряжение анода второго. В. ал otc wy eae НИ 
Напряжение анода третьего, В. И. eee 
Напряжение анода четвертого и сетки, в. И, cn BO 
Напряжение анода пятого, В. Deas 2 300 
Напряжение бланкирующих пластин запирающее (от- 
носительно второго анода), В, He более.......... -— 50... 50. 
Напряжение модуляции, В, не более. .... 85% О зп 
И модулятора ева ‚(отрицатель- 
ное). В. sl ve 8 реа BO ve 20 
Ток утечки ‘катод- подогреватель. КА, не более. ... 50 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более...... 5 
Ток накала.`А. пе ок wre ООО 
Ток катода, мкА, не более . Le о ЗОРИН |: 
Ток анода первого. мкА, не более". ........... 75 
Ток анода второго, мкА, не более............. 380 
Ток анода третьего, мкА, не более............. 20 
Ток анода четвертого, мкА, не более. .......... № 
Ток бланкирующих пластин, мкА. не более....... 200 
ee ON at fruits mien es tae 20 
Ток пластин, мкА, He более..... wiping 0 
Емкость катод - все электроды, пФ, не ‘боле... .. ein Ш 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ... 10 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, He более..... 7 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ. He более..... 8 
Емкость электрод временной системы /0— все ‘электро- - 
ды, кроме /2, пФ, не более..... 10 
Емкость электрод сигнальной системы 5— все `электро- 
ды, кроме 7, пФ, не более...... ео" ЗИ 
Минимальная наработка, 4, не менее... ........ 1000 
Срок хранения, ЛЕТ; руль re 6 a oe i eA 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее. .............. 16 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более. .......... 0.6 
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Номинальный. и предельно допустимый электрические 
рижимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 Ot 09 OY 
Напряжение модулятора, В....... — — 100... —2 
Напряжение анода первого, В...... - 100... 300 
Напряжение анода второго, В...... 700 600... 900 
Напряжение анода пятого, В...... 2300 2000... 3000 


Средний потенциал отклоняющих 
пластин относительно второго ано- 


р Na awh Se и РЕ 0 — 20... 20 
Напряжение третьего и четвертого 
анодов и сетки, B............. _- — 50...50 


8ЛО7И 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 52 MM. Экран круглый, диаметром 8 см, зеленого цвета 
свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 0.4 кг. 
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Выводы электродов: /, 1/4-подогреватель: 2-катод; 3- модулятор; 
4- свободный; 5-—анод первый; 6, 1[3—не подключены; 7, 8 —сигнальные 
пластины; 9-анод второй; 10, [!-временные пластины; /2-анод 
третий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ еее ее. |... 200 
WORUPOHME. MIE” Иоан ана 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


VORODCHME, AVC” (9) ооо аныь 150 (15) 

длительность удара, MC ............-00% 2 Saute 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BOPRHCE ЗНАЧЕНИЕ: з.ы a 358 (85) 

НИЖНОЕ: ЗНАЧЕНИЕ ‚д еее 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 308 

а Ch SO ь а оса 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


400 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее . 70 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее . 16 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 0,5 
Время послесвечения. с, не менее . 0,1 
Время готовности, мин, He более . 2 
Чувствительность к отклонению, мм/В: | 
сигнальной системы 0.5... 0,6 
временной системы ................... 0,25... 0,35 
Отклонение от угла 90° Me - ЛИНИЯМИ рр 
град, не более . ‚ 1,5 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более . 7 
Смещение пятна, мм, не более . 5 
Напряжение анода первого, В. 15...30 
Напряжение модуляции, В, не более . 30 
Напряжение модулятора А (отрицатель- 
ное), В. я 80...40 
Напряжение анода третьего. в. 1450...2250 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более _ 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более . 5 
Ток накала, А. O27 xia 0.33 
Емкость катод — все электроды, пФ, не ‘более . 8.0 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. 8.0 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 4,0 
Емкость между электродами временнбй отклоняющей 
системы, пФ, не более . 4.0 
Емкость электрод временной. системы | 10 - все ‘электро- 
ды, ПФ, не более... 12,0 
Емкость электрод сигнальной системы 7 все `электро- 
ды, пФ, не более . а аа со ро ЧИ 
Емкость электрод временной системы [0- все электро- 
Jib, Кроме 22. ИФ, He более: усе есе BM 
Емкость электрод временной системы //-все электро- 
ды, кроме /0, пФ, не более . 10 
Емкость электрод сигнальной системы `7- все ‘электро- 
ды, кроме 8, пФ, не.более . 8.0 
Емкость электрод сигнальной системы 8— все `электро- 
ды, кроме 7, пФ, не более . 8,0 
. Минимальная наработка, 4, не менее . 1000 
Срок хранения, лет. 8 
Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Напряжение модуляции, В, не более . 40 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 0.6 
Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. ves es 6,3 5,7... 6,9 
Напряжение модулятора, в stag = 50 oa 
Напряжение анода первого, ее Ss 0... 600 
26-5039 401 


Напряжение анода второго, В...... 2000 1500... 2200 


Напряжение анода третьего, В..... 1800 1450... 2250 
Напряжение катод - подогреватель, В 0 — 125...0 
Напряжение между любой из откло- 

няющих пластин и вторым анодом, В - — 550... 550 
Сопротивление в цепи модулятора, 

оо болван — 1,5 


зло29И, 8Л029М 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 53 мм, экран круглый, сферической формы, диаметром 8 см. 
Цвета свечения: 8ЛО?29И - зеленый; 8ЛО29М - голубой. Выводы штырь- 
ковые. Масса прибора не более 0,45 кг. 
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Выводы электродов: /, /4-— подогреватель; 2—kaToa; 3- модулятор; 4, 6, 
12, 13 - свободные; 5-анод первый; 7, 8 -сигнальные пластины; 9-анод 
второй; [0, 11- временные пластины. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Ш. оон we 1... 200 

ускорение, м/с? (9)....... еее. . 100 (10) 
Многократные ал нагрузки: 

VORODEHMG, MIC" 10) реален _. 400 (40) 

длительность ие Ge 2 6 Ai ee es ae Lene №0 
Одиночные ударные нагрузки: 

WHANSION: ЗАТО По G4 ww EO RES OSES 1 500 (150) 

длительность удара, мс................ Ех. 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение ен на 358 (85) 

нижнее значение ......... еее. 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
Be Be OS es 98 Е НИ: 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. то . 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 
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Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения экрана, не менее: 
8ЛО29И, кд/м" .. 
8ЛО29М, MKBr/(cp- см?) . tee Gay 
Яркость паразитного свечения, ‘кд/м?, не более . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре 
на краю 
Время послесвечения, с, ‘не менее: 
8Л029И 
81029М 
Время готовности, мин, не ‘более. 
Чувствительность к отклонению, мм/В: 


С © # « 


сигнальной системы 


временной системы . 


Отклонение от угла 90° между линиями рю ыы 
не более . esse che eB ие 
Ориентировка цоколя, трал, не более . 

Положение неотклоненного пятна относительно `теометри- 
ческого центра экрана, мм, не более . 
Смещение пятна, MM, не более .. 
Напряжение анода второго, В. 
Напряжение анода первого, В. 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), `В 


Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод -—  MORETAFOR мкА. He более . 
Ток накала. А. on 


Ток анода первого, мкА, не более . 


Ток катода, мкА, не более . 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более . | 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 

Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 

системы, пФ, не более . 

Емкость между электродами. временной отклоняющей 

системы, пФ, не более . 

Емкость электрод о ‘системы ‘10- все ‘электро- 

ды, 1D, не более . 

‘Емкость электрод сигнальной системы 7 все Электро- 

ды, 1D, не более . 

Емкость электрод временной системы /0- все ‚Электролы, 

кроме //, пФ, не более. 

Емкость электрод временной ‘системы // все Электро- 

ды, кроме /0, пФ, не более . 

Емкость электрод сигнальной системы 7 все электроды. 

кроме 8, пФ, не более . 

Ве. электрод сигнальной системы 8 все ‘электро- 
I, кроме 7. пФ. не более 


26° 


16 
0.4 
0.05 


0,55 
0.75 


0.1 
Короткое 
2 


В. 
к Ogee 
0.14... 

. 0,21 


10 
IS x 14 


1 500 
280... 
35 

Oi 245 
ieee 
30 


516 


oe See 
‚сы 9.00 
— 50... 
300 
1000 


10 


8,3 
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Минимальная наработка, 4, не менее: 


ОЕ роль со ооо Е 1000 
в. РО ERE ae ee ok CERES OARS 500 
ПОХ XPOMCHNG, ЛЕГ ооо He SE 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более. ................ 40 

Ширина сфокусированной линии, мм, не более. .......... 0,7 
p 

Яркость паразитного свечения, кд/м“, He более........... 0,1 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 О Oe 
Напряжение модулятора, В....... _ — 125...0 
Напряжение анода первого, B..... 280... 516 1100 
Напряжение анода второго, В...... 1 500 1500... . 2 200 
Напряжение катод -подогреватель, В 0 2 ль О 


8NlO3OU, 8ЛОЗОМ 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 53 мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
8 см. Цвет свечения: 8ЛОЗО0И -зеленый, 8ЛОЗОМ -голубой. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 0,45 кг. 





Выводы электродов: /, 1/4- подогреватель: 2-катод; 3- модулятор; 4, 
12-не подключены; 5 - первый анод; 6, 13 —свободные; 7, 8 —сигнальные 
пластины; 9—-второй анод; 10, 11-временные пластины; Р-вывод 
радиального отклонения. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
дианазон частот. ТИ дрен 1... 1000 
ускорение, м/с? (9)...... 000 ee eee wee 100 (10) 
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Многократные ударные Е 


ускорение, м/с“ (49). 400 (40) 

длительность удара, мс... 2 x < 
Температура окружающей и к ki © 

верхнее значение г ; 358 (85). 

нижнее значение . 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха. при температуре 
308 К (35° С), % . 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм ‘рт. cr) 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) . 294 198 (3) 

Основные данные 

Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее . 70 
Яркость свечения экрана, не менее: 

8ЛОЗОИ, кд/м? .. 26 

8JIO030M, мкВт/ср- см?) . 0,4 
Яркость паразитного свечения, ‘кд/м?, не более . 0,05 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

в центре а are EG. а а ogee eS 0,7 

Ha краю и 1,0 
Время послесвечения, с, не менее: 

ПОЗЕ. 6 ea) ewe ve a A ho HH 0,1 

SIIOSUM. cows ask we Короткое 
Время готовности, мин, не более . 2 
Чувствительность к отклонению, мм/В, 1 не менее: 

сигнальной системы 0,19 

временной системы . 0,14 
Чувствительность к отклонению ‘вывода. радиального 
отклонения, MM/B, не менее . 0.06 
Отклонение от угла 90° между линиями ‚развертки, трал. 
Me GORGE окна gi ai ee ааа SO 
Ориентировка цоколя, град, не более... ........ 10 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более. 15 x 15 
Смещение пятна, мм, не более . 5 
Напряжение анода второго, В. 1500 
Напряжение анода первого, В. 300... 517 
Напряжение модуляции, В, не более . 36 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), `В а 

сы ао 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более . 5 
Ток утечки в цепи первого анода, мкА, не более . 15 
Ток накала, А | 0,54... 
... 0:66 

Ток первого анода, мкА, He более. . 500 
Ток катода, мкА . кожа 1000 
Емкость катод - все ‚ электроды, пФ, не более. 8,0 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. 10.0 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . а мк анк: В 
Емкость между электродами. временной отклоняющей 
системы, пФ, не более. i oe Oa ee. 2: ЗО 
Емкость электрод временной ‘системы = все электро- 
ды, ПФ, не более . а: be he Ae. oe bod. aes ets TO 
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Емкость электрод сигнальной системы 7-все электроды, 


о к и ЕО 12,0 
Емкость электрод временной системы /0-все электро- 
ды, кроме /1, пФ, не более. ...... и... 13,0 
Емкость электрод временной системы [/-все электро- 
ды, кроме 10, пФ, не Более... уе ee Oe 13.0 
Емкость электрод сигнальной системы 7- все электроды, 
кроме 8, пФ, не более............. 10.0 
Емкость электрод сигнальной системы 8 — все ` электроды. 
КРОМЕ 7, TOD, BO GONE рол Ow we Ok ee 10,0 
Емкость вывод радиального отклонения-—второй анод, 
1, HE СОЛЕЙ: еее оо ее неа ke 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
ЛОЗЦИ икона нок 1000 
8JIO30M ...... Behe ah se Bese as, ee ie pete! a А 500 
COOK SDAMCHNE ЛЕ. оао 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не Oomee...... 2... 2... eee 40 
Ширина сфокусированной линии, мм....... У на Е 0,9 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более. .......... 0.1 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7 ..а 6,9 
Напряжение модулятора, В....... - — 125...0 
Напряжение анода первого, В...... 300... 517 1 100 
Напряжение анода второго, В...... 1500 1400... 2200 
Напряжение катод -подогреватель, В — 135 ...0 — 125...0 


ЗЛОЗ9В 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 


ческих сигналов с частотой до 300 МГц. 


Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 53 мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
8 см, желто-оранжевого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса 


прибора не более 0,5 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот. ГИ, оное 1... 1000 
Ускорение. M/C” AG) елена 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 
УСКОРЕНИЕ, MIC” (0), роком 350 (35) 
длитедщьность удара, мс. ...:: ee Lis. ВЫ 
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пы оды ь иль авы 


Температура окружающей saa K x = 

верхнее значение 

нижнее значение . 
ны влажность воздуха. при температуре 308. K 
(35°C), ? 
Cee hie атмосферное давление, Па (мм рт. ст. )- 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”). 


274 





358 (85) 
213(—60) | 


98 


11970 (90) 


294 198 (3) 


7 10 Е 
14 9 8 if 


Выводы электродов: /, 1[4-— подогреватель; 2-катод; 3—MOyIATOp; 4, 
/2—He подключены; 5-анод первый; 6, [3- отсутствуют; 7, 8-—сигналь- 
ные пластины; 9—анод второй; 10, 11-временные пластины; А-анод 


третий. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее. 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не более . 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре РА" 
на краю 
Время послесвечения, с, не менее. 
Время готовности, мин, не более 
Чувствительность к отклонению, мм, не менее: 
сигнальной системы 
временной системы 
Отклонение от угла 90° между линиями и развертки, град, не 
о к ре CR, wen а 
Ориентировка бокового вывода. относительно вывода 5; 
град, He более..... 
Ориентировка цоколя относительно ‘вывода 5, град, не 
| В WR OS ek 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более . 
Смещение пятна, мм, не более... 
Напряжение анода первого, В. | 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), `В 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более....... 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более....... — 
Ток утечки в цепи первого анода, мкА, He более....... 
Ток накала, А.......... 


о © © © © ell ele 


я 


- 0,66 


Ток анода первого, мкА, He более . 

Ток анода второго, мкА, не более . 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более . 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. 

Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 

Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более..... 

Емкость. электрод временной системы 10— все ‚ электроды, 
пФ, не более . 

Емкость электрод сигнальной системы 7 все электроды, 
пФ, не более. 

Емкость электрод временной системы /0 все электроды, 
кроме /1, пФ, не более .. 

Емкость электрод временной системы 1 1/ все электроды, 
кроме 10, пФ, не более . 

Емкость электрод сигнальной системы 7 все электроды, 
кроме 8, пФ, не более . 
Емкость электрод сигнальной системы 8 все ` электроды, 
кроме 7, пФ, не более . к 
Минимальная наработка, 4, не менее . 

Срок хранения, лет. . 


О К ЗК ЗИК 


500 
1500 
10,5 
10,5 


12 
600 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее . 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 


40 
50 
if 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. Cee Ч Di 430 OY 
Напряжение модулятора, `В. i ede —200...0 
Напряжение анода первого, Bice ako: ЗО 480 1100 
Напряжение анода второго, В. . 2000 1500... 2200 
Напряжение анода третьего, в. 4000 3000... 4400 
Напряжение катод-— подогреватель, во Lae sea 


9/101B, ЭЛОЛИ 


Двухлучевая электронно-лучевая трубка с электростатическими 
фокусировкой и отклонением электронного луча для визуальной ре- 


гистрации электрических сигналов. 


Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 70 MM.’ Экран круглый, плоский, ‘диаметром 90 MM, желто- 
зеленого (ЭЛОТИ) и желто-оранжевого (9ЛО1В) цветов свечения. Вы- 


воды штырьковые. Масса прибора не более 0,8 кг. 
408 


ee и ыы. 






4127 2 964414, & 


Выводы электродов: /—aHoy четвертый; 2, /5- модулятор: 3, [4-анод 
первый; 4, 5, 12. 13 - подогреватель; 6, 11 - анод третий; 7, 10- катод; 
9—анод второй; Y,, Д› и Дт, Д»- временные пластины; Дз, Дди Ду, 
Д+-сигнальные пластины; 5 -свободный: А-анод пятый. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ДИАПАЗОН: WACTOR, Если ate 4 Oe ce ee we |... 200 
ускорение, м/с” (g) . ee ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


VEKOPOHHE. С (0) «os. coe 64 aR Se ранены 150 (15) 
ИЛИТОЛЬНОСТЬ УДЕРО, MC ела кл нина eis dee 
Температура окружающей среды, К (°C): 
ВОЙНЕ ЗНЯЧЕНИЕ иена ак 358 (85) 
нижнее значение......... еее еее. 213(—60) 
ре a влажность воздуха при температуре 308 К 
А а И Е 98 
о атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)..... 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”)...... 294 198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 30 x 60 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
DIE als Gigees ware e ete a aa ahs eee e8 IS 
о я ое Ee Le ee eR ie oer 0,5 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0 


Ширина сфокусирсванной линии в центре, мм, не более 0,55 
Время послесвечения, с, не менее: 


SUID: ae tS ES И И 10 

Ее ока Ke eS ees ESS eR Среднее 
Время готовности, мин, не более. .............. 2 
Геометрические искажения, %, не более............ 5 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 

сигнальной системы ..... еее. 1,0 

временной системы ...... еее нее 0,45 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
о О р 1,5 
Нелинейность отклонения, %, не OosIee. . 2... eee 7 
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Угол между линией развертки временных пластин и двух 


CMUTOM, ГРАД, НО бо: осн oA ина 2 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 8 
Смещение пятна, мм, не OosIee. . 2. 2 ee ee ] 
Напряжение анода Mepporo,B................. 200... 400 
Напряжение анода второго, В... . еее. 1000 
Напряжение анода третьего, В............... .. - 50...50 
Напряжение анода четвертого, B............... — 100... 
| ... 100 
Напряжение анода пятого, В... еее. 2800 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 40 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 90... 30 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 5 
Ня: И, р ae РИ 
ах O33 
TOR СИИ ЕТИЕ, MEA. He ОДО, рагу eS 50 
Ток первого анода, мкА, не более ............. 30 
Ток второго анода, мкА, не более ........... «a 1300 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 8 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
Системы, НФ. НЕ БОЛЕЕ, оков ь 6 
Емкость между электродами. временной ‘отклоняющей 
СИСТЕМЫ, ПФ, Не БОЛЕЕ. (ие кан 4 
Емкость электрод временной системы Д, - все электроды, 
кроме Д,, пФ, не более............ 9 
Емкость электрод сигнальной системы JJ, - все ` электроды. 
КРОМЕ До; ВФ, HE БОЛЕ: до оао аяаьь 6 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
WI о 6 ооо ESS 1 000 
PIED oth Koy elk: @ bree oS Lia eRe a wee 2 000 
pO XPARCHNG, TICs рр we Dw eee RE wr ая 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м^, не менее: 


ЕС р BY. @ OLR WHE BD 8 

О Be eS Ee we ee ee ee 4 0.4 
Напряжение модуляции, В, не более ch, мел, Wonk м о о 40 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более........... 0,55 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы‘ 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 ь И 69 
Напряжение модулятора, В....... —125...0 —180...0 
Напряжение анода первого, В...... 200...400 200... 400 
Напряжение анода второго, В...... 1000. 975... 1025 
Напряжение анода пятого, В...... 2800 2750 ...2850 
Напряжение катод - подогреватель, В 0 —125...0 
Напряжение анода третьего, В..... 0 —50... 50 
Напряжение анода четвертого, В.... 0 —100... 100 
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9NO2U 


Двухлучевая электронно-лучевая трубка с электростатическими 
фокусировкой и отклонением электронного луча, системой бланки- 
рующих пластин для визуальной регистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 70 мм. Экран плоский, круглый, диаметром 9 см, желто- 
зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 
0,8 кг. 


890 


4272 8 364:4:1 A 





51310 15 9 WNL, By A; Ay 


Выводы электродов: /-анод четвертый; 2, 15- модулятор; 3, 14-анод 
первый; 4, 5, [2, [3- подогреватель; 6, [1-анод третий; 7, 10 -катод; 
8 —бланкирующие пластины; 9-анод второй; ,, Д» и Ду, Д›-сигналь- 
ные пластины; Д., Дли Ду, Дд-временные пластины; А-анод пятый. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ТЦ. ее еее ле о 
ускорение, 'м/с“*(й).....:.......... ... 50(5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с” (9)... ke ek ww ew ee eit Е 
длительность удара, MC................ "К be: 
Температура окружающей среды, К (°С): 
ВЕРНЕЕ: SHAYOHUC урока 358 (85) 
нижнее значение :........ Ри. 0, 213(—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
MOG Re RD р И Wd ee de ok ew 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. ........ 48 х 60 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........... 25 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более....... 0,55 
Время готовности, мин, не более............... 2 
Геометрические искажения, %, не более........... 5 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы‘... .. еее аа ын 0,8 
временной системы ....:................. 1,0 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
БОЕ каже О Е 1,5 
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Нелинейность отклонения, %, не более . 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана, мм, не более.......... 10 
Смещение пятна, мм, не более . l 
Напряжение анода второго, В. | | 900 
Напряжение третьего и четвертого анода, в. —100... 
100 
Напряжение анода matoro,B................ 3 400 
Напряжение анода первого, В. 200... 400 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), `В 30...10 
Напряжение бланкирующих пластин а (относи- 
тельно второго анода), В, не более . оных. О 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более . 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более . 5 
Ток катода, мкА, не более .. и 300 
Ток накала, А.. 0.27... 
ука а 
Ток спирали, мкА, не более. . 10 
Ток анода первого, мкА, не более .. 50 
Ток анода второго, мкА, не более. . 300 
Ток анода третьего, мкА, не более............. 50 
Ток анода четвертого, мкА, He более.......... 100 
Ток бланкирующих пластин, мкА, не более . 300 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более . ыы 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. .... 10 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, 1D, He боле. „а. . 6 
Емкость между электродами. временной отклоняющей 
системы, пФ, He более........... 5 
EMKOCTb бланкирующая пластина - все электроды, пФ, не 
Е hs. ах & oe we ох реа ROR oa 
EMKOCTb электрод временной ‘системы ‚Д:- ‚ -все электроды, 
кроме J[,, пФ, не более . eee Е 10 
Минимальная наработка, 4, не менее. ........ 1000 
Срок хранения, лет. . 8 
Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее . 20 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 0,6 
Ток спирали, мкА, не более . 70 
Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 
эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. аа 6,3 09 
Напряжение модулятора, ЕЙ —30...10 -—80...0 
Напряжение анода второго, В. 900 875... 925 
Напряжение анода пятого, В. 3400 3300... 3500 
Напряжение катод-— подогреватель, во —125...0 
Средний потенциал отклоняющих 
С Ba ооо вок awe 8 —50... 50 
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10л02Ии 


Электронно-лучевая трубка с одной электронно-оптической систе- 
мой с расщепленным лучом, двумя сигнальными отклоняющими систе- 
мами, имеющими общую пластину, с электростатической фокусировкой 
для контроля синфазности исследуемых сигналов. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 56 мм. Экран плоский, круглый, диаметром 10 см, зеленого 
цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более | кг. 


979 


19409 7` 





Выводы электродов: [, /5-подогреватель; 2, 6, 10, 14-свободные; 
3-катод; 4—модулятор; 5-ускоряющий; /7-—пластина первой сигналь- 
ной системы; 8 —анод первый; 9 анод второй; //, 13— пластины времен- 
ной системы; /[2-— пластина второй сигнальной системы; А-анод третий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГИ. нии ена. 1526-200 
ускорение, M/c” 0). 3. 4G.cs ee ais wea ww a dw « 15045) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с“ (9)....... к А ок в ка. ОВО НО 
длительность удара, мс .. а в мае 
Температура окружающей среды, к aS с: 
верхнее значение .... сома 99805) 
нижнее значение. .... 213(—60) 
И влажность воздуха. при температуре 
308 К (35°C), % . 98 
Пониженное о давление, Па (мм рт. сто). 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?). . 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 85 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее........... 28 
Яркость паразитного свечения................. Отсутст- 
вует 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более....... 0,5 
Время послесвечения ... и Sie ate se @ sow „Короткое 


Время готовности, мин, He более . | 

Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 
сигнальной системы ........... и ара. ФА 
временной системы. „еее ee ww ews OS 
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Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана, MM, не более . 15 
Напряжение анода первого, В... 300... 600 
Напряжение анода второго, В... 2000 
Напряжение анода третьего, В........ 4000 
Напряжение электрода ускоряющего, B. . 2000 
Напряжение модуляции, В, не более........ 60 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 120... 40 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более. ... 100 

Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более .. ey | 

Ток утечки анода р МКА, He более.......... 3 

Ток накала, А...... о Sek: PE ee eee Ae ae 
Ток анода первого, мкА, не более... ............ 250 

Ток анода второго, мкА, не более. .... нина. 
Емкость катод — все электроды, пФ, не Gonee......... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, He более. .... 10 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 

системы, пФ, не более..... 6 
Емкость между электродами. временной откленяющей 

CHCTEMM, ПФ. He DONCE.-k con a 6 екон 6 
Емкость электрод временной системы — все электроды, пФ. 

Не, БОЛЕЕ: ера 6 
Емкость электрод сигнальной ‘системы = все ‘электроды, пФ. 

не более ....... АА: 
Минимальная наработка, ‹ 4, ‘He MeHee... .......... 1800 
CPR RUOMCMUS ЕТ. nd k's ew a ee we en ea 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м3, не менее.............. 20 
Напряжение модуляции, В, не более..... sk a ee The ea. В 
Ширина сфокусированной линии, мм, не Gonee........... 0.6 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........... 1.0 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5.7... 09 
Напряжение модулятора, В....... - —120... —5 
Напряжение анода первого, В...... 450 300... 600 
Напряжение анода второго, В...... 2000 1500... 2200 
Напряжение анода третьего, В..... 4000 3000... 4200 


10NO43U 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 86 мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
10 см, зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не 
более | кг. 
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Выводы электродов: /[, 13, /4, 25- подогреватели; 2, 15 -катоды; 3, 7, 10, 
16, 19, 22-свободные; 4, 5, 8, 9- сигнальные пластины; б6-—анод второй; 
ИП, 23-аноды первые; /2, 24- модуляторы; 17, 18, 20, 21- временные 
пластины. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диаразри частот. Гис сек пена 2 ES |... 80 
ускоренйе, м/с? (9)....... ee ee 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


VCROVICHHE, MVC" (9) «© 4 see oa оленя 150 (15) 

длительность удара, MC.............2.2.4. Bes Ke 
Одиночные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (9)...... еее. . 1 500 (150) 

длительность удара, мс.........:....... р. 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение ............. В oe десна 358 (85) 

НИЖНее Значение еее нь 213(—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

ко ке м. ЕР a 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 53200(400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее........ 76 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее.......... 6 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более....... 0,1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
оо сора еьа 0,7 
Ha MOAN а оо а реа 0,9 
Время послесвечения, с, не более. .............. 0.1 
Время готовности, мин, не более............... Z 
Чувствительность к отклонению, мм/В, He менее...... 
сигнальной системы ...... еее. 0,20 
временной системы ........ еее не. 0,17 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
оо Se ERO ARE WE oe Be eS 3 
Отклонение OT угла 0° между линиями развертки, град, He 
БОЕ а р роны а 3 
Ориентировка цоколя, град, не более............. 10 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более............. 20 x 20 


Смещение пятна, MM, He более . 
Напряжение анода первого, В..... 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), `В 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более . Е 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более... 
Ток утечки анода первого, мкА, не более . 

Ток накала, А....... 


ОО ОК ЗОО © « 


Ток анода первого, мкА, He более........ 

Ток анода второго, мкА, не более . 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более . 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 
Емкость электрод cones системы - все то пФ, 
не более... 
Емкость электрод ‘сигнальной системы — все электроды, 
пФ, не более . “4 
Минимальная наработка, * 4, не менее . 

Срок хранения, лет... . 


О ЗОО © © © ЗОО © @ #8 @# «@ 


10 
400 ... 700 
50 

90 sax 30 


30 
5 


< 


15. 
0,54 . 
0,66 
500 
1 000 
12 
12 


15 
15 


1000 
12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, He более................. 60 
Ширина сфокусированной линии, мм... 0.9 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 0,2 
Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 
эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 3/7 420 09 
Напряжение модулятора, В....... — —200...0 
Напряжение анода первого, В. — 1000 
Напряжение анода второго, В. .. 2000 2000... 3000 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, В - —550 ... 500 
Напряжение катод-подогреватель, В 0 —125...0 
Сопротивление в цепи модулятора, 
MOM, HE: OONGE о ое — 1,5 


1070101мМ 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с сигнальной 
отклоняющей системой типа «бегущая волна», магнитной фокусиров- 
кой для наблюдения и фоторегистрации высокочастотных колебаний с 
частотой до 3000 МГц и импульсов наносекундной длительности с 


амплитудой до сотых долей вольта. 


Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм, фокусирующими и юстирующими катушками. Экран 
круглый, диаметром 10 см, голубого цвета свечения. Выводы штырько- 


вые. Масса прибора 1,5 кг. 
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Выводы электродов: /, 7-подогрева- 
тель; 2-—ускоряющий; 3-катод; 4, 5— 
свободные; б—модулятор; I, П-вход 
сигнальной отклоняющей системы; Г, 
[У—выход сигнальной отклоняющей 
системы; И-анод второй; 1X, ИШ- 
анод третий (послеускоряющий); VI, 
ИП - временная система. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки 
nudiason, частот, ГЫ селена и. 
ускорение, м/с? (9)........ ee 40 (4) 
Многократные ударные нагрузки: 
VGROUEHRE MIC CG) con « fee ре рае 120 (12) 
длительность удара, MC............2.206- er 
Температура окружающей среды, К (°C): 
ВЕРХНЕЕ: ЗНАЧЕНИЕ: оао кон вы 343 (70) 
нижнее значение. ....... еее 233(—40) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
20a Ke CS to), Е PET RAS wa 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). .. 53200(400) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее......... 10 x 15 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более: 

ту, ОЕ И 0,2 

Ha оное 0,3 
Время Ноблесвечения 2.4 6544 wR SH Ke ee Короткое 


Время готовности, мин, не более. .............. 
Чувствительность к отклонению системы, мм/В, не менее: 


временной системы ....... еее неее. O17 
сигнальной системы ..........2.- 22 ee ee eee 1,0 
Полоса пропускания по оси У при неравномерности АЧХ 
ЛВ WAN We ки ея ром о а BOO cx 
1 200 
Скорость фотозаписи, км/с, He менее........ ee as 500 
Скорость записи при визуальном наблюдении однократ- 
ных процессов, км/с, не менее. ................ 7500 


417 
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Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более. ............. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 
Напряжение модулятора импульсное, В, He более...... 
Напряжение электрода ускоряющего, В 
Напряжение анода второго, B........ 2.2.02 ee eee 
Напряжение анода третьего, В... 0 
Напряжение модулятора постоянное (отрицательное), В 
Напряжение средней точки временной отклоняющей 
РИС: Ва о ро рее 


Напряжение средней точки сигнальной отклоняющей 
системы, В 


ОВ Se] 


9 м 9. м чм т 


Напряжение катод- подогреватель, В 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более ..... 
ос о ее 
Ток спирали анода третьего, мкА, He более......... 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, 0D, но боле, куче ака ee 
Емкость электрод временной системы - все электроды, пФ, 
не более 
Емкость катод-модулятор, пФ, He более........... 
Минимальная наработка, ч, не менее. ............ 
КРОН. CE оно OB ee eS 


фо © ФФ @ © фе оф о о о овощ +e ю в № о хе 


Е: 

50... 400 
200 

3000 
1400 
20000 
400 


—100... 
. 100 


—100... 
... 100 
—100... 
... 100 
100 

0,45 ... 0,7 
200 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Скорость записи при визуальном наблюдении однократ- 
НЫХ HPOUCCCOR, ИМС, еее очная вв 
Чувствительность сигнальной отклоняющей системы, 
мм/В 


ОЗ © © © 8 ЗОЖ ООО eee 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В........., 6,3 3,7 «s+ 6,9 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
MOG), 20 лота енах — 400... 50 
Напряжение анода второго, В...... 1400 137%... 1425 
Напряжение анода третьего, В..... 20000 19000... 21000 
Напряжение катод-подогреватель, В - —100... 100 
Напряжение электрода ускоряющего, 
п es SOs ee 3 000 2900... 3100 
Напряжение модулятора импульсное, 
В: рее ыы 2 200 225 
Полоса пропускания, МГц....... 1200 300... 1200 
Скорость записи при визуальном 
наблюдении однократных процессов 
BC оао AO ee eS 7 500 7500... 15000 
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10/10102M 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с электростатичес- 
кой фокусировкой для визуального наблюдения и фоторегистрации 
высокочастотных колебаний с частотой до 1500 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм. Экран круглый, диаметром 10 см. Выводы штырько- 
вые. Масса прибора 2 кг. 





Выводы электродов: /, /5-подогрева- 
тель: 2, 4, 6, 8, 10, 12 свободные; 3, 9, 
14, ИИ- анод; 5-—катод; 7, 1[3-модуля- 
тор; //-ускоряющий; J, И, ИГ -сиг- 
нальная система; IV, И- временная сис- 
тема; VII, ИИ - послеускоряющий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Tu... . . еее. 30 

ускорение, м/с? (9)....... еее... 3 (0,3) 
Многократные ударные нагрузки: 

УСКОРЕНИЕ, MIG” (OY реек: 50 (5) 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРХНОЕ: ЗНАЧЕНИЕ (с, реке 343 (70) 

НИЖНЕЕ SHAMCHHE „ее оон ee eS 233 (—40) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
ane BAO ees Fee ew они аы 95°... 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)... 53200(400) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее......... 30 x 50 
Ширина сфокусированной линии, мкм............ 180:;:, 10 
LineT COOMOHH® ,-, г’, GMs eee Ce wae WEES Hee Синий 
Время готовности, мин, He более............... 4 


27" 


Чувствительность к отклонению, мм/В, не менес: 


временной системы ..................... 0,25 
сигнальной системы ........... а KS, Ae 
Скорость фотозаписи, км/с, не менее. ... 2000 
Напряжение лы запирающее (отрицательное), В. 
не более...... ВЫ |. | 
Напряжение анода, В. не более... .. са 2000 
Напряжение электрода ускоряющего. в. не боле .... 4000 
Напряжение накала, В. рока 20 
Напряжение модулятора `(отрицательное), в. oie ee eS Dae OO 
Напряжение электрода послеускорения,В.......... 25000 
Напряжение модуляции, В, не более. ... иона. 00 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не Gonee....... 100 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более......... 10 
Ток электрода о ОА. || 
Ток накала, А. Е о. 
Ток катода, мкА, | не Gomee.. Soe eee. 5000 
Емкость катод-модулятор, пФ, не более... ........ 4 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 500 
ВОК MOSHEHMS, JOT сои ен роны В 


Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более. ................ 100 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более............. 10 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 a т. 
Напряжение модулятора, В....... - —300...0 
Напряжение анода, В........... = 1400... 1600 
Напряжение электрода ускоряющего, 
В оао валю. ЗОО 2500... 4000 
Напряжение электрода послеускоре- 
НИЯ, В se 4 XE RRS ee eee, ZOO 18000... 


25000 


10510103A 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с электростати- 
ческими. фокусировкой и отклонением луча для контактной фотореги- 
страции однократных высокочастотных импульсов наносекундной дли- 
тельности. | 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 54 мм. Экран алюминированный из стекловолокна, диа- 
метром 10см, синего цвета свечения. Выводы штырьковые. Macca 
прибора 1,5 кг. 
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Выводы электродов: 1, 14-по- 
догреватель; 3- модулятор; 2, 4, 
8, 10, 11, 13—свободные; 9-анод 
первый; 12-катод; A,, А›-анод 
второй; А. -анод третий; Ху, 
Х,-вход временной отклоняю- 
щей системы; X,, Х›-выход 
временной отклоняющей систе- 
мы; Y;, У›-вход сигнальной отклоняющей системы; Y;, У, выход 
сигнальной отклоняющей системы; Y3,, У, калибровочные; Э.„-сме- 
щения. 


14 





5 9 WKN №№ 


Условия эксплуатации. 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частог. Г. ео енот |... 200 
ускорение. M/O" (9) ss ah ea 6 we ie ee eA 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


УСКОРЕНИЕ. M/C” М) 6 a <4 so he ee Ewe aR Se 150 (15) 

длительность удара, мс................ И 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 4 jew ee ee oe RD Oe 358 (85). 

нижнее значение. ...... ee еее. 213(—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

B06 оо Ри ре 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). . . 53600 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па, (кгс/см?)... 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 35 х 70 
Яркость свечения экрана, мкВт/(ср-см^), He менее.... 16 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более. .... 0,35 
Время послесвечения, с, не более............. 0,01 
Время готовности, мин, не более. ............. 2 
Чувствительность к отклонению: 
временной системы, MM/B............... 0,15... O18 
сигнальной системы, мм/В, He менее......... 0.25 
калибровочных пластин, MM/B............ 0,05... 0,08 
Геометрические искажения, %, не более. ........ 3 
Скорость фотозаписи, км/с, He мене ......... 2-10** 


421 


Положение неотклоненного пятна относительно 


геометрического центра экрана, мм, He более...... 20 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
и фа gh eo ck Re ев 15024 70 
Напряжение анода первого, B............... 1500... 3000 
Напряжение анода второго, В... ее. 6000... 
10000 
Напряжение анода третьего, В. .............. 16000... 
20000 
Напряжение накала, В... еее. 6.3 
Напряжение модуляции, В, не более. ........... 30 
Напряжение катод-подогреватель, В. .......... —270...0 
Напряжение катод-подогреватель (импульсное) при 
длительности импульса 1,5 мкс, В. ............ 115 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более..... 30 
TOR MONA РИ GS ae eS A Here a Re 0.27... 0,33 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, He более....... 5 
Емкость между электродами смещения и сигнальной 
отклоняющей системы, пФ, не менее........... 160 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более......... еее. . 6,0 
Емкость между электродами временной системы и 
калибровочной системы, пФ, не более. .......... 4.0 
Емкость между электродами калибровочной системы, 
ПХ НБ ООНОВ. a ee ce О ks ae Red ie a 6.0 
Минимальная наработка, ч, не менее........... 500 
КОНИ SET 65's 609 Ge Hd аль ал 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии, MM, не более. .......... 0.42 
Скорость записи максимальная, км/с, не менее ......... 10"? 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номинальный Предельно 
допустимый 
Напряжение накала, В........ 6,3 Ss) aD 
Напряжение модулятора (отрица- 
тельное), В... еее. 150... 70 —300...0 
Напряжение анода первого, В.... 2050... 2600 1500... 3000 
Напряжение анода второго, В.... 8000 6000... 10000 
Напряжение анода третьего, В... 18000 16000... 20000 


10/10103M 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с сигнальной 
отклоняющей системой типа «бегущая волна», магнитной системой 
жесткой фокусировки луча для наблюдения и фоторегистрации высоко- 
частотных колебаний с частотой до 1,5 ГГц и импульсов наносекундной 
длительности амплитудой более 20 мВ. 
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РЕНИ 


Конструктивное исполнение—в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм. Экран круглый, из стекловолокна, ad) a 10 см. 
Выводы штырьковые. Масса прибора 2,0 кг. 


690 





/ 7147 WD Выводы электродов: /, 15—подо- 

- греватель; 3, 9, 14-анод; 5-ка- 

Ton; 7, [3-модулятор; 11/-уско- 

ряющий; 2, 4, 6, 8, 10, 12-сво- 

бодные; I, [[-вход сигнальной 

15 Jl ais системы; [11-выход сигнальной 

9 91 Ш системы; 1 V, V— временная откло- 

няющая система; У[-анод (кор- 

nyc); УП - послеускоряющий; УПШГ-квадрупольный; 1X - корректи- 
рующий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
DNANASOK WACTOT, ТИ роке 1... 60 
УСКОРЕНИЕ, M/C" (8)... ke юа клана 20 (2) 
Многократные ударные нагрузки: 


УСКОРЕНИЕ, М2) салоны 150 (15) 
длительность удара, MC ,.. 6.2... ... 2 :. 19 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение ...... еее ь 343 (70) 
нижнее значение, ..... еее. .. = 213(—=60) 
Относительная, влажность воздуха при температуре 
OURS (ae А Е eee aE eee Oe eS 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. о . 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?). . 147099 (1,5) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 40 x 40 
Ширина сфокусированной линии, мкм, He более: 

A OTe és Е TK ee OE A 150 

PA ROMG ae ESOS ERY 4 EERE OS OD 180 
Line? GROVGHUR 6.5.4 oh ah ee ee ee eww es Синий 
Время готовности, мин, че Oonee. . 2... ..... 4 
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Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 


Временной CHCTEMEL . ое, ааа нььаь 0,7 
сигнальной системы ..... еее... 15 
Геометрические искажения, %, не более......... 3 
Полоса пропускания по оси У при неравномерности 
АЧХ 3 дБ, МГц, не MeHee...............2... 1500 
Скорость фотозаписи, км/с, не менее........... 15000 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более...... Жо 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
В: He DONG. ана RS RR а 80... 160 
Напряжение электрода ‘ускоряющего (отрицательное), 
Bo Be MONG ока помосте 4000 
Напряжение катода (отрицательное), В, He более.... 2000 
Напряжение электрода коррекции пучка, В........ 1000... 1400 
Напряжение электрода квадрупольного, В........ 0... 300 
Напряжение электрода послеускоряющего, В...... 22000 
Напряжение катод-подогреватель, В........... —100... 10 
Напряжение модуляции, В, не OosIee. . 2... eee. 100 
Ток квадрупольной линзы первой, MA .......... | 
Ток квадрупольной линзы второй, мА.......... 20... 60 
Ток квадрупольной линзы третьей, MA ......... 0... 70 
Tok утечки катод-подогреватель, мкА, не более. .... 100 
Е Е oe gh car ae gt we he а BP: и ДА 15...92 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, He более....... 10 
Ток катода, мкА, He более................. 5500 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системе THD, не DOUICE , уе ера 6 
Емкость электрод временной системы - все электроды, 
WO HE ОЕ р ооо окне 7 
Емкость катод — модулятор, пФ, не более......... 4 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 1000 
(COOK ХОННЕНИЯ, ЛЕТ, ооо иона OR виа 9 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более. ................ 100 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более............ 10 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 к naa: OF 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
BOG) TS ея баржа 260 0... 300 
Напряжение электрода ускоряющего, 
оо SE SE 3 500 1700 ... 4000 
Напряжение электрода корректирую- 
щего (отрицательное), В......... — 800... 1400 
Напряжение катода (отрицательное), В 1500 1400... 1600 
Напряжение электрода квадруполь- 
ть О > sk 06 we oe Os ek wee ee 300 0... 400 
Напряжение электрода послеускоряю- 
ШО Ш уро очнивы нех 22000 0... 25000 
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10/10105A 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с сигнальной 
отклоняющей системой типа «бегущая волна», квадрупольной магнит- 
ной системой фокусировки и усилителем тока электронного луча для 
наблюдения и фоторегистрации высокочастотных колебаний с частотой 
до 5,0 ГГц и импульсов наносекундной длительности в реальном 
масштабе времени. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм. Экран круглый, диаметром 10 см, синего цвета 
свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора 1,5 кг. 


600 


D 102 





| 
25 92 т | 
ши -. 
95 


Выводы электродов: [, 15-по- 
догреватель; 2- катод; 4, /2—Mo- 
дулятор; 8 -—ускоряющий; 3, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 13, 14-свободные: 
[-анод (металлический корпус); 
П-вход сигнальной системы; 
ШП-выход сигнальной системы; 
ГУ, У- ввод отклоняющего элект- 
рода; VI, ИП - пластины временной системы; VIII, 1X -вход и выход 
микроканальной пластины; X — экран. 





4 7 и k 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


WUAUVAION частот. TW окос eS |... 60 

ускорение, м/с” (9) iw ee ce he ee we 20 (2) 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕОХНЕЕ: SHASCHHO ука нон ew ole 343 (70) 

нижнее значение. ...... еее es 213(—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

S00 (3S № А = 5.6 G oe Bee ee ee OER SOO 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).... 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 196132 (2) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, He менее........ 40 x 60 
‚ Ширина сфокусированной линии, MM, не более: 
| в центе....... КЕ ЕЕ 0,2 
от ии “ea: Mz 
Время готовности, мин, He более. 2... 3 
Чувствительность к отклонению, мм/В: 
временной системы. ..... ee 68:12 
сигнальной системы... еее... Giic 3 
Геометрические искажения, %, не более: 
се Е о и 3 
NO OORT И ee ee AR Oe oe OO Re 3 
Полоса пропускания по оси У при неравномерности 
АЧХ 3 дБ, ГГц, не менее... ee 5 
Скорость фотозаписи, км/с, He менее........... 3. 10° 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, MM, не более...... 10 x 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
В НО ORE сукна Se ee 80 
Напряжение экрана, В... еее 10000 
Напряжение электрода ускоряющего, В.......... 5000 
Напряжение катод-подогреватель, В........... —100... 100 
Напряжение катода (отрицательное), В.......... 1.320 cys. 1900 
Напряжение микроканальной пластины, В........ 600... 1200 
Ток квадрупольной линзы первой, мА.......... 50... 120 
Ток квадрупольной линзы второй, мА.......... 60... 120 
Ток квадрупольной линзы третьей, мА.......... ЗО SO 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более..... 100 
оо тои Е РР 0,34... 0,46 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более....... 10 
Ток электронного луча импульсный, мкА, не менее... 4 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более....... 4,5 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ... 7,5 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более........ ее... 3 
Емкость электрод временной системы - все электроды, 
DO) В ОО, о кения 6,5 
Минимальная наработка, 4, не менее. .......... 500 
Срок хранения, TET еее а 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 


В НОО осо ор EARS EGS кака 0,22 
В ROWS: оси оао OW 0,26 
Ток электронного луча импульсный, мкА, не менее......... 3 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 = Py Bee 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
BOG М wie a a SS OS 160... 0 180... 0 
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Напряжение экрана, В.......... 10000 11 000 


Напряжение катода (отрицательное), В 1500 1350... 1800 
Напряжение электрода ускоряющего, 

Bs Wik Ke Ok ae Eee 5 000 5 500 
Напряжение микроканальной пласти- | 

В рол ль ра 900 600... 1200 


11NOVW 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча, шкалой беспараллаксного отсчета для визуальной 
регистрации электрических сигналов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 MM. Экран прямоугольный, плоский, диагональю 11 см, 
цвет свечения зеленый. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 
0,8 кг. 





А Выводы электродов: /, /4-подо- 


греватель; 2-катод; 3— модулятор; 
4—анод первый (фокусирующий); 
5-—анод третий; 6, 8, 11, 12, 13-сво- 
бодные; 7—анод второй; 9—экрани- 
рующие пластины; /0-сетка; Ду, 
Д›-временные пластины; Д., Д.- 
сигнальные пластины; А-анод чет- 
вертый. 





14 4S 4444 910 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ЛИВПОЗОН ЗаСТОТ, ЕШЬ L sey coe 

ускорение, м/с? (9)....... ee es 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

УСКОЕНИЕ М" (gy fo елена WE tee 150 (15) 

длительность удара, мс................ чи be 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BOPXHCE ЗНАЧЕНИЕ ...,.. ее ee ee 358 (85) 

НИЖНее GHANCHME (уе еее 213(—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 


SUG SS В Е we AS ee ee a 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM pt.cT.). . . 53200(400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, He менее.......... 48x 80 
Яркость свечения экрана, кд/м`.... | 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не боле....... 0 
Ширина сфокусированной линии, мм, He более....... 0,5 
Время готовности, мин, не более...... Е О. 
Геометрические искажения, %, не более........... 1,5 


Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 


сигнальной системы ........... у 1,8 

временной системы............. 0:6. 
Отклонение от ут 90° ‘между л ЛИНИЯМИ развертки, град, 1 не 
Е ee ew ogee ges me Е. 
Нелинейность ‹ отклонения, % не более. ........... 3 
‘Угол между линией развертки временных пластин и 
большой шкалы, град, не более..... oe ae. 
Положение неотклоненного пятна, MM, He ‘более. Swe 10 
Смещение пятна, мм, не более. ................ 3 
Напряжение анода четвертого, В............... 8000 
Напряжение анода первого, В. а a WO es She oe Bae, Se eee 
Напряжение модуляции, В, He Gonee.... 0.000000. 25 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
а о м Зы аа ма ыы ода оО 
Ток утечки катод -— подогреватель, MKA, He Gonee...... 30 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, He более......... 5 
Ток накала, А.............. ны а. A ee 

0,33 

Ток катода, мкА, не более. .................. 500 
Ток анода второго, мкА, не более............... 300 
Ток анода третьего, мкА, не более............... 50 
Ток анода четвертого, мкА, не более............. 75 
Ток сетки, мкА, He более..... И |1. 
Ток отклоняющих пластин, мкА, не ‘более... 2.0.2... 5 
Емкость катод все электроды, пФ, не более..... аа 
Емкость модулятор - все электроды, ПФ, не более..... 1] 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более..... ee Е 3 
Емкость между ee ` временной отклоняющей 
системы, пФ, не более............. Ot eh, eee 3 
Минимальная наработка, 4, не менее.......... ... 1000 
Срок хранения, лет. .............. ee or .. 8 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м", не менее.......... = 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 30 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более... ........ 0,6 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. нее заа. BS Df axe OS 
Напряжение модулятора, в. — — 160 ... —1 
Напряжение катода (отрицательное), я 2200... 1800 
Напряжение анода четвертого, В.... 8000 5000... 9000 
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I1NO2ZU, 11л02х 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 52 мм. Экран прямоугольный, размер 84 х 97 мм со шкалой 
беспараллаксного отсчета, зеленого цвета свечения. Выводы штырько- 
вые. Масса прибора не более 0,8 кг. 





Выводы электродов: J, 14-по- 
догреватель; 2—катод; 3-моду- 
лятор; 4—фанод первый (фокуси- 
рующий); 5-анод третий; 6, 8, 
11...13 —свободные; 7—анод вто- 
рой; 9—пластины экранирующие; 
[0-сетка; JI,, Дь-временные 
пластины; J[,, Д.-сигнальные 
пластины; А-—анод четвертый. 





14 


д, 9 Mp № 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Tu... 6.6.5 ee eee eee |... 200 
ускорение, м/с” (9). аъ ата а 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение. M/C (9) oc ich ew ew wR a we OO 150 (15) 

длительность удара, мс................ 2 ore Le 
Температура окружающей среды, К (°C): 

верхнее значение ........, оне 358 (85) 

нижнее значение. ......... еее. 213(— 60) 


Относительная, Е воздуха при температуре 

Ес Soe Ode a ee ES Oe 
Пониженное р давление, Па (мм рт. ст. р 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см). . 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 64 x 80 
Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее. .......... 70 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более....... 0 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более rae se 0,5 
Время послесвечения: 
О (6 he О SS CEH Ree Среднее 
ое олова A Длитель- 
ное 
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Время готовности, мин, не более. . . 2... ee ee р. 


Геометрические искажения, %, не более........... 2.5 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы ..... 2... 2... eee ee heh 
временной системы ....... 1. ee 0,7 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
ооо о роза аа 2 
Нелинейность отклонения, %, He более............ 4 
Угол между линией развертки временных пластин и 
большой осью шкалы, град, не более............. 3 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более.............. 10 
Смещение пятна, мм, не более. ................ 3 
Напряжение анода первого, В................. 250... 450 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 25 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В 75... 30 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более....... 30 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более......... > 
Ток экранирующих и отклоняющих пластин, мкА, He более 5 
О а обочине US ae 
0,33 
Ток катода, мкА, He более................... 500 
Ток сетки, мкА, не более... еее... 10 
Ток анода второго, мкА, He более............... 300 
Ток анода третьего, мкА, не более............... 50 
Ток анода четвертого, мкА, He более............. 64 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 5 


Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 1] 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 


системы, пФ, не более.......... ee . 3 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более......... еее еее. 5 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
О оо рева 1 500 
ROMER Е Е 1000 
РОК ADSUCHME, ЛЕТ и.о KE SR HSE SRE Se EA 12 


Параметры, - изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м", не менее............... 55 
Напряжение модуляции, В, не более: 
к ооо 30 
PE 6 ke ре ем 55 
Ширина сфокусированной линии, MM: 
Е 6 EE ORE RSA EOD EEE BEES 0,6 
ПВ xs bee CELLARS ORES OE IRS 2 EH 0,7 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7 И OD 
Напряжение модулятора, В....... ~ —160... —1 
Напряжение катода (отрицательное), В -— 2200... 1800 
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Напряжение анода второго, B, ..... = — 50... 50 


Напряжение анода четвертого, В.... 8000 5000... 9000 
Напряжение катод-подогреватель, В 0 —125...0 
Средний потенциал временных плас- | 

ТН Е око киа 10 ВЮ 


11ЛОЗВ, 11ЛОЗИ 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой 
и отклонением электронного луча, гашением луча системой бланки- 
рующих пластин для визуальной регистрации электрических сигналов с 
частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 11 см, 
зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 
0,55 кг. 


А 


1294 798513 





14 11 1012 





Выводы электродов: /, 14- подогреватель; 2-катод; 3-модулятор; 
4—анод второй (ускоряющий); 5-пластины бланкирующие; б-анод 
четвертый (промежуточный); 7-анод первый (фокусирующий); 9—анод 
третий (коррекция астигматизма); 8, //- пластины отклоняющие вре- 
менные; /0, /3—- пластины отклоняющие сигнальные: /2-сетка: А—фанод 
пятый. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


ymonason Частог. ГЦ сорока |... 300 
ускорение, м/с? (9).......... А 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки; | 
ускорение мк? (9)....... ель. 400 (40) 
длительность удара, мс............., АИ 
Одиночные удары: | 
ускорение, м/с? (9)...... еее... 1500 (150) 
длительность удара, мс.............. 3 


Температура окружающей среды, К (°C): 


вепянее значение ‚ересь, 358 (85) 
нижнее значение... еее. 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температу- 
We SOE 1396 My cc eda раком 98 
Пониженное атмосферное давление, Па 
MM OT CI) ec a Ok EAS EEK oe Ree 53 200 (400) 


Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 294198 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 50х80 
Яркость свечения экрана, кд/м”, He менее....... 5 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более..... 0,5 
Время послесвечения, с, не менее: | 
ПЛОВ: ак cB И бое ан 10 
ЛОВИ але авы а a alae я oy. ao 
Время готовности, с, не более... ............ 45 
Геометрические искажения, %, не боле...... a oS 
Чувствительность к отклонению, MM/B, He менее: 
сигнальной системы ....... bh ican ae Nac ages ae Og, Se |+ 
временной системы ...... И |. 


Отклонение от угла 90° между линиями развертки, 
Pian. ИЕ ООП, 6a i 6 a ee a ere RS сес 


Нелинейность отклонения, %, не более......... 7 
Угол между линией развертки временных пластин и 
большой осью симметрии экрана, град, не более... 5 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, He более.......... 10х10 
Смещение пятна, MM, He более..... аи. 
Напряжение анода первого ост, 4. .. 200... 400 
Напряжение модуляции, В, He более........... 15 
Напряжение модулятора а отрицатель- 
НОЕ Мхи ко 4 te ek nak ek Ge we & eae 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He Bosse ka eau 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, He более...... 5 
Ток катода, мкА, He более................. 500 
Ток накала, MA . ee Е. i 
Ток анода первого, ‚ ЖА. не ‘Bones dhe si tte sdk! Ya ome ie eae 2 
Ток анода второго, мкА, He более............ 100 
Ток анода третьего, мкА, He более............ 10 
Ток анода четвертого, мкА, не более........... 2 
Ток анода пятого, мкА, не более............. 150 
Ток сетки, мкА, не более...... bea oo ee “TO 
Tok бланкирующих пластин, мкА, He = Genes othe ee oS 
Емкость катод-—все электроды, пФ, He более...... 7 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 9 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, He более.................... § 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
Ух, И ИИ ee re ..... 500 
ПЛОЗИ . ee ea errr ее, ия: СПО 
Срок хранения, лет..... с 12 
Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 
наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............ 4 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более......... 0,6 
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Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала. В......... 6.3 ОГ 424 0.9 
Напряжение модулятора, В..... — к 
Напряжение анода второго, в. — 800... 1200 
Напряжение анода пятого, В.... 1500 1200... 1650 


11ЛО4А 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для фоторегистрации электрических 
сигналов. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран прямоугольный, плоский, диагональю 11 см, 
со шкалой беспараллаксного отсчета, синего цвета свечения. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 0,85 кг. 


050 





Выводы электродов: /, /4- 
подогреватель; 2-катод; 3, 6, 
11, 13-модулятор; 4-анод 
первый (фокусирующий); 5— 
анод третий; 7-анод второй; 
8, 10, 12- свободные: 9-эк- 
ранирующие пластины; Ду, 
JI, временные пластины: 
Al;, Д.-сигнальные пластины; А-анод четвертый. 


12 46 45; 






Ш из д, 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


JMANASOH частот. Tis cs aan нано Wes JOO 

ускорение, M/@" (п) <6 .k we bie Few we Hae ens 006) 
Многократные ударные ОВ 

ускорение, м/с? (9). д sk ack! ante wie ee и ОО 

длительность удара, мс... Е oles. BO 
Температура окружающей среды, K ( С): 

верхнее значение ..... роль Е 

нижнее значение . я Е. (— 60) 


Относительная а воздуха при температуре 


308 К (35°C), ета сие. №0 
Пониженное м давление. Па. 

(мм рт. ст.) . ew we ee es 26600 (200) 
Повышенное атмосферное | давление. Па (кгс/см?) 196132 (2) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 


Яркость свечения экрана, мкВт/(ср:см?). не ‚менее . 
Яркость паразитного свечения, мкВт/(ср: см”), не более 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 


Время послесвечения 
Время готовности, мин. не более 
Геометрические искажения, % не более 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не 
сигнальной системы 
временной системы 
Отклонение от угла 90° между линиями 
град, не более 
Нелинейность отклонения, %, не более 
Угол между линией развертки временных 
большой осью шкалы, град, не более 
Угол смещения осей шкалы относительно 
на, град, не более . 


Отклонение центра шкалы от геометрического цент- 


ра экрана, мм, не более . 


Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана, мм, не более . 
Смещение пятна. MM, не более . 


менее: 
развертки, 
пластин. И 


осей экра- 


Напряжение анода четвертого, В. не более 
Напряжение электрода фокусирующего, В. 


Напряжение модуляции, В, не более . 


Напряжение модулятора А 
ное), В. Sd Bib ter ем 
Напряжение экранирующих пластин, в. 


Средний потенциал отклоняющих пластин, 


Напряжение катода, В, не более . 
Ток утечки катод - подогреватель. мкА, He 


(отрицатель- 
`В 


и an 


Ток утечки катод --модулятор, мкА. He более . 


Ток накала, A . 

Ток катода, нед, не Baie ; 
Ток анода первого, мкА, He более . 
Ток анода второго, мкА, не более . 
Ток анода третьего, мкА, не более . 
Ток анода четвертого, мкА, не более . 


Ток 
не более. 


отклоняющих и Аа пластин. 


MKA, 


Емкость катод все электроды, пФ. не Benes 


Емкость модулятор все электроды, пФ. н 


е более . 


Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 


щей системы, пФ, не более . 


Емкость между электродами временной 
щей системы, пФ, не более . 


Минимальная наработка, 4, не менее . 
Срок хранения, лет. 
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OTKJIOHAHO- 


48 x 80 
120 

0,25 

0,55 
Короткое 


to 


10 


12 000 
350... S50 
0.90 


зап 


0... 30 
—50... 50 


— 2500 
30 

э 
ОР... 
1600 

0 

1500 
100 

40 


0.33 


fi: 
1000 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения экрана, мкВт/(ср: см"), не менее... 95 
Напряжение модуляции, В, не более. .......... 0,98 0 ап 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более ..... 0,6 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ ’ Допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 Я сх, 69 
Напряжение модулятора (отрица- 
тельное». Верона -- 180 ...0 
Напряжение анода первого, В... 350... 550 0... 1000 
Напряжение анода второго (отрица- 
Temrnoe). № реа 25 Ось 10 
Напряжение анода третьего, В... —50...50 —100... 100 
Напряжение анода четвертого, В .. 12500 8000... 12500 
Напряжение катод — подогрева- 
лы, Ворона 0 —150...0 
Напряжение экранирующих плас- | 
THE. Е О — — 100... 100 


11/105B, 11ЛО5И 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча, гашением луча системой бланкирую- 
щих пластин для визуальной регистрации электрических сигналов с 
частотой до 300 МГц. 


217 





Выводы электродов: /, 14- по- 
догреватель; 2, 5, 9, 12-свобод- 
ные; 3-катод; 4-анод первый 
(фокусирующий); б-сетка; 7- 
анод второй; $ —анод четвертый; 
]0-анод третий; //-пластины 
бланкирующие; /3- модулятор; 
A,, Д»-пластины. временные; 
A,, Д.-пластины сигнальные; 
А-анод пятый. 
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Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 MM. Экран плоский, прямоугольный, размером 84 x 


х 97 мм, со шкалой беспараллаксного отсчета, 


желто-оранжевого 


(11JIOSB) и желто-зеленого (11 ЛО5И) цветов свечения. Выводы штырь- 


ковые. Масса прибора не более 0,85 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц. |... 200 
ускорение, м/с? (4). 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9). 150 (15) 
длительность удара, мс... fxn IS 
Температура окружающей а K СС Cc В 
верхнее значение . 358 (85) 
нижнее значение . 213 (— 60) 
Относительная te воздуха. при. температу- 
ре 308 К (35°C), % а ба ee к-з 90 
Пониженное stMoeteptio давление, Па. 
(мм рт. CT.) . | 53200 (400) 
Повышенное атмосферное | давление, “Tia (Kre/em? ). 294 198 (3) 
Основные данные 
Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 60 x 80 
Яркость свечения и кд/м”, не менее: 
LIJIOSB . 8 
ПЛО5И . р 12 
Ширина сфокусированной : линии, мм, не болес . 0.6 
Время послесвечения, с, не менее: 
11JIOSB . P 
LIJIOSH . ела 10-3 
Время готовности, мин, не более . 2 
Геометрические искажения, %, не более . С. 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 
временной, системы . 0.6 
сигнальной системы . | 
Отклонение от угла 90° между линиями разверт ки, ‘град, 
не более. у ae. eee ee 
Нелинейность отклонения, %. не более . 3 
Угол между линией развертки временных пластин 
и большой осью шкалы, град, не более . 5 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, не более . 10 
Смещение пятна, мм, не более % 4 
Напряжение бланкирующих пластин запирающес, В. 
не более . Fs 60 
Напряжение анода первого (фокусирующего), В. 400... 600 
Напряжение модуляции, В, не более . буке В 
Напряжение модулятора Е Вы (отрицатель- 
ное), В... 5 90... 40 
Ток утечки катод-— подогреватель, мкА. не более . 40 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более . 8 
Ток накала, А 0.27... 0,33 
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Ток анода первого. мкА, He боле ........... 10 


Ток анода второго, мкА, не более............ 700 
Ток анода третьего, мкА, не более ............ 50 
Ток анода четвертого, мкА, не более........... 50 
Ток анода пятого, мкА, не более............. 15 
Ток сетки, мкА, не более..... я. О 
Ток бланкирующих пластин, мкА, не боле ....... 500 
Емкость катод- все электроды, пФ, не более ...... 10 
Емкость модулятор все электроды, пФ, не более... 12 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более..... 4 
Емкость между электродами временной отклоняю- 

щей системы, пФ, не более..... 5 
Емкость электрод временной системы — все электроды, 

пФ, не более...... 9 
Емкость электрод сигнальной системы — все электроды. 

пФ, не более...... eit а Baca Se ee 
Минимальная наработка, ч, не менее ............ 1000. 
Срок хранения, лет... усе ана Ш 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
ИЛО5ЗВ . о. 6 
ПЛО5И . 9 
Ширина сфокусированной линии, мм, не > более . 0,7 
Ток анода пятого, мкА, не менее . 10 
Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. са 3.1 кок 69 
Напряжение модулятора, В. .. — — 150... 0 
Напряжение анода второго, аа 1000... 2000 
Напряжение анода пятого, В, не 
более с... gb ics or Hoy a О 6000 
Напряжение сетки, В. еее 3 — 150... —20 
Средний потенциал отклоняющих. 
пластин, By... vote eee eee — —50... 50 


11J1O6N 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 51 мм и системой бланкирующих пластин для гашения луча. 
Экран плоский, прямоугольный, диагональю 1] см, зеленого цвета 
свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 0,55 кг. 
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© 51 


догреватель; 


ющий): 
тины: 6- 





ПЯТЫЙ. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц. 


ускорение, м/? (4).. 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (g).... 


длительность удара, мс. 
Одиночные ударные а 

ускорение, м/с? (4). 

длительность удара, мс... 
Температура окружающей среды, к ( С ): 

верхнее значение . . Laie ane» 

нижнее значение .. 


Относительная р воздуха при температуре 


308 К (35°C), 
Пониженное о давление. Па. 
(мм рт. ст). 

Повышенное атмосферное. давление, 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения экрана; кд/м”, не менее .. 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более 
Ширина сфокусированной линии, мм. не более . 
Время послесвечения .... | 
Время готовности, мин, не более . 
Геометрические искажения, %, не более . 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы. Зее 
временной системы . 
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Выводы электродов: 
2- катод; 3-моду- 
лятор; 4—анод второй (ускоря- 
5-бланкирующие плас- 
анод 
анод первый (фокусирующий); 5, 
[1-сигнальные 
анод третий; 10. 13- временные 
пластины; /2- 


Па (кгс/см?) 





1, 14-по- 


четвертый; 7- 
пластины; 9- 


сетка: А анод 


|... 200 
50 (5) 


400 (40) 
2 ate || 


53 200 (400) 
294 198 (3) 


60 x 80 


Отклонение от угла 90° между линиями р град, 


не более . by ee ат ae 
Нелинейность отклонения, %, не боле ..... a 

Угол между линией развертки временных пластин и 

болыной осью симметрии экрана, град, не более... 3 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 

рического центра экрана, мм, не более .......... 10 
Напряжение бланкирующих пластин, В. не более... 60 
Напряжение электрода фокусирующего, В ...... 200... 500 
Напряжение модуляции, В, не более ........... 95%, 


Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
Hoe), В. р ok he a ae аа ВВ 5 
Ток утечки катод - подогреватель. мкА, He более . 5 
Ток утечки катод- в мкА, не более — 
Ток накала, MA . se RB lee He, 
2 
7 
Е. 
2 


> > 
to 
> 


Nn 
> 
Nn 


Ток анода первого, `мкА. не более . 
Ток анода второго. мкА, не более . 
Ток анода третьего, мкА, не более . 
Ток анода четвертого, мкА, не более .. 


Ток анода пятого. мкА, не более. ............ 100 
Ток сетки, мкА, не Oomee.................. 20 
Ток пластин, мкА, не более... ............. 20 
Ток катода, мкА, He более.... це. 1000 
Емкость катод - все электроды. пФ. не более... 7 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более.... 9 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 

щей системы, пФ, не более..... 4 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более...... сбое. № 
Минимальная наработка, 4, не менее... ........ 1000 
СРОК XPGHGHMS, ЛЕТ косо вани” № 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............ 16 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более......... 0,6 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. 6.3 yd «ae OF 
‚ Напряжение модулятора (отрицатель- 
HOG. ооо Vie eee. = сем 
Напряжение анода первого, В... — 200 ... 500 
Напряжение анода второго, В... 1500 1000... 2000 
Напряжение анода пятого, В.... 1500 U,, ... 3000 
Напряжение катод-подогрева- 
с О, И —150...0 
Напряжение третьего и четвертого 
ВОДЫ В, Влас ee ke г № — 50... 50 
Напряжение сетки, В......... = — 50... 50 
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11Л07и 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения электри- 
ческих. сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 11 см, 
со шкалой беспараллаксного отсчета, зеленого цвета свечения. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 0,9 кг. 


941 






Выводы электродов: /, 
14 - подогреватель: |. 
ПД ВА анод третий (фокусирую- 

щий); 3-катод: 4 моду- 
лятор; 5-анод первый (фокусирующий); 6 свободный; 7- анод четвер- 
тый; 8 - сетка; 9—анод пятый (усиление): 1/0 бланкирующие пластины; 
12-анод шестой (ускоряющий): Д,, Дь-временные пластины; Д., 
Дд-сигнальные пластины; А-анод седьмой. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ, ee ce ew wee ee es Ты: 80 
ускорение. M/E” (9). 66s a see icencscesy DD) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, M/c? (49). Se keke a wie OUe? 
длительность удара, MC. . тие 9 age 19 
Температура окружающей среды, K | С Che 
верхнее значение......... сое % ‹ ЗВ 
нижнее значение . | . 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
SUS KK (35 C),. ..... be Gir Wie eee OO 
Пониженное атмосферное давление. Па 
(мм рт. ст.).... Si aeee ceca ew 95320080) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 294198 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее . 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее 
Яркость паразитного свечения, кд/м2. не более . 
Ширина сфокусированной линии, мм: 
горизонтальной 
вертикальной . 
Время послесвечения . 
Время готовности, мин, не более . 
Геометрические искажения, %, не более 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы 
временной системы 
Отклонение от угла 90° т линиями развертки, ‘град, 
не более . 
Нелинейность отклонения, % 1 не более 
Угол между линией развертки временных пластин и 
большой осью шкалы, ‘град, не более . 
Ориентировка четвертой ножки, боковых выводов. вы- 
вода-колпачка относительно плоскости, проходящей че- 
рез ось прибора и выводы Д. Да, град, не более . 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более . 
Смещение пятна, мм, не более . 
Напряжение анода первого, В. 
Напряжение анода третьего. В. № 
Напряжение бланкирующих пластин, в. 
Напряжение модуляции, В, не более. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), `В 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более . 
Ток утечки седьмого анода, мкА, не более . 
Ток накала, А . 
Ток катода, мкА, не более . | 
Ток анода первого, мкА, не более 
Ток анода второго, мкА, не более 
Ток анода третьего. мкА, не более 
Ток анода четвертого, мкА, не более . 
Ток анода пятого, мкА, не более . 
Ток анода шестого, мкА, не более. 
Ток бланкирующих пластин, мкА, не более . 
Ток сетки, мкА, не более . 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более . 
Емкость модулятор - все электроды, ПФ, не более . 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более. . 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более . | 
Емкость бланкирующие пластины - все электроды. пФ. 
не более . 
Емкость электрод временной системы ot JI ‚ — все электроды, 
кроме J{,, пФ, не более . 
Емкость электрод сигнальной системы pie 3 
ды, кроме Д., пФ, не более . her 
Минимальная наработка, 4, не менее . 
Срок хранения, лет. 


—все электро- 


60 x 80 
55 


0,6... 0,8 
0.4 ... 0.6 
Среднее 


NW bho 


—_—n 


> NO 


10 


10 x 20 

10 

250 ... 450 

400... 600 

—25 ...25 

5 %0 
‚ 30 


зо, 

2 

5 
O2F ces 
1000 
50 
1000 
50 
100 
300 
20 
1000 
50 
10 
20 


0,33 


6 
8 
12 
12 


8 


1000 
12 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........ 44 
Напряжение модуляции, В, не более........... 98 %И 
Ширина вертикальной линии, мм, не более....... 0.48 
Ширина горизонтальной линии, MM, не более..... 0,72 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 5,7 «ns OF 
Напряжение модулятора, В. 4 = 935 ise I 
Напряжение катода (отрицатель- 
HOG). И ‚2 1900 1800... 1300 
Напряжение седьмого анода, В. 4000 3800... 4200 
Средний потенциал временных плас- 
тин, В. Е = ки to 
Средний потенциал сигнальных плас- 
THH, В. oe — —3...3 
Напряжение катод `подогрева- 
TOI, Boxe eae eRe анк О —125 ...0 


11108B, 11ЛО8В/И 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча, системой бланкирующих пластин га- 
шения луча для визуальной регистрации электрических сигналов с 
частотой до 500 МГц. | 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран плоский, прямоугольный, комбинированный, 
диагональю 11 см. Цвет свечения однородного экрана 11ЛОЗВ и участ- 
ка IIJIO8B/A с длительным послесвечением зеленый, а участка 
11JIO8B/M со средним послесвечением голубой. Выводы штырьковые. 
Масса прибора не более 0,6 кг. 





Выводы электродов: /. 14-по- 
догреватель; 2-катод; 3-моду- 
лятор; ys анод второй (ускоря- 
ющий); 5—бланкирующие плас- 
THHDBI, 6- анод четвертый; 7- 
анод первый (фокусирующий); 8, 
И- временные пластины; 9- 
анод третий (астигматизм); /0. 
13 -сигнальные пластины; /2- 
798690 сетка; А-анод пятый. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц 
ускорение, м/с? (9)... 

Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9).. 
длительность удара, мс. 

Одиночные ударные о 
ускорение, м/с? (9). 
длительность удара. мс... 

Температура окружающей среды, к ( С }: 
верхнее значение .. ie ae ates 
нижнее значение .. 

Относительная pe воздуха при температуре 

308 К (35°C), Ws ’ 

Пониженное и давление. Па. 

(мм рт. CT.) . 

Повышенное атмосферное давление. 


О © © © @© © ЗОО @ И 


Ta оби 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее: 
ПЛОЗВ 
11JIO8B/M 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее 
Яркость паразитного свечения, кд/М?, не более. 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более . 
Время послесвечения, с, не менее: 
ПЛОЗВ. 
ПЛОЗВИИ . а 
Время готовности, МИН, не более .. 24 
Геометрические искажения, %, не более . 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее 
сигнальной системы. 
временной системы .. 
Отклонение от угла 90° между ‘линиями развертки, 
град, не более .. 
Нелинейность отклонения, `%, не более . 
Угол между линией развертки временных пластин 
и большой осью шкалы, град, не более . 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более . 
Смещение пятна, MM, не более.... 
Напряжение анода первого, В. и 
Напряжение модуляции, В, не более .. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное), В 
Напряжение запирающее бланкирующих пластин. В. 
не более... = 
Ток утечки kaTo,— подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод - М мкА, не более . 
Ток накала, A . | 
Ток анода первого, мкА. не более . 
Ток анода второго, мкА, не более . 


*_ ПК ЗК ЗОВИ ООО ОИК ОК 


ОО © @ © © #8 © @© 8 @ ИК ОИК ЗОО 


|... 200 
50 (5) 


400 (40) 
2 xia: 1 


98 


53 200 (400) 
294 198 (3) 


60 x 80 

40 x 80/20 x 80 
(два участка) 
15 

0.05 

0.8 


0,6 
0.4 
| 

5,0 


lO x 10 
5 
200... 
15 


400 


50...20 


OWN 


O85 ... 0.105 


— № © ‘лм 2 > 


00 
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Ток анода третьего, мкА, He более . 

Ток анода четвертого, мкА, не более . 

Ток сетки, мкА, не более . 

Ток катода, мкА, не более 
Емкость катод все электроды. пФ, не более . 
Емкость модулятор- все электроды. пФ, не более 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более . 

Емкость между электродами временной ‹ отклоняю- 
щей системы, пФ, не более ; 

Минимальная наработка. 4, не менее 

Срок хранения, лет. 


10 
2 
10 
500 
- 

9 


4 


6 


500 
12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее . 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 


Номинальный и предельно допустимый электрические 


режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В. 6,3 37 222 69 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
HOG) иона = en, A 
Напряжение анода первого, В... — 200... 400 
Напряжение анода второго, В... 1000 800... 1200 
Напряжение анода третьего и чет- 
BeprTOrd; В ее ааа зв О — 50... 50 
Напряжение анода пятого, B.... 4000 3600 ... 4400 
Напряжение катод - подогрева- 
TOG, Боба oe ee алан О —125...0 


Средний потенциал отклоняющих . 


НОТИИ. Bs поро ee Ra 19 — 


11F1O9U 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча, шкалой беспараллаксного отсчета для визуальной 


регистрации электрических сигналов с частотой до 300 МГц. 


Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран прямоугольный, плоский, диагональю 11 см, 
зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 


0.6 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот. Гц. 
У 
ускорение, м/с“ (9). 
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L а ВО 


50 (5) 


Многократные ударные ae 

м/с? (9). 
длительность удара, мс... 

Температура окружающей среды, K СС с: 
верхнее значение . | 
нижнее значение . 


ускорение, 


Относительная влажность воздуха при температуре 


308 К (35°C), 


% 


Пониженное атмосферное давление. Па. 


(мм рт. ст.) . 


Повышенное атмосферное. давленис, Па `(кгс/см?2 ) 





14 1310 fy 2 7 


140 





Основные данные 


Размер рабочей части экрана. мм, не менее . 
Яркость свечения экрана, кд/м”. не менее . 
Яркость паразитного свечения . | 
Ширина сфокусированной линии, мм, не > более . 
Время готовности, мин, не более . 
Геометрические искажения. %, не более . 


Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 
сигнальной 


системы . 


временной системы . : 
Контроль MJIOCKOCTHOCTH экрана, | мм, не > более . 


Контроль ориентировки шкалы, град, не более . 


догреватель; 


150 (15) 
И 1°. 


358 (85) 
213 (— 60) 


98 


53 200 (400) 
294 198 (3) 





Выводы электродов: /, 14 по- 
2-—пластины экра- 
нирующие; 3- катод; 4 - модуля- 
тор; 5 -анод четвертый; 6, 9, [1 - 
свободные; 7, 8- пластины от- 
клоняющие временные; /(0)- анод 
первый; /2-анод третий: 13- 
анод второй: 
отклоняющие сигнальные; А- 
анод пятый. 


A, A, пластины 


60 x 80 

80 
Отсутствует 
0,6 


NM bh 


oo- 
Un 00 4> 


+ 
nN 


Контроль отклонения OT угла 90° между линиями раз- 
верток разноименных систем, град, не более . 
Угол между линией развертки временных пластин и 
большой осью шкалы, град, не более . 


Положение неотклоненного пятна, мм, не более . 


Электрическая прочность, В, не более . 


WN 


ний 
10 x 10 
9000 
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DOU ns: И 


Напряжение анода первого (фокусирующее), В 


Напряжение анода третьего (фокусирующее), В.... 550... 700 
Напряжение модуляции, В, не более ........... 090. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 

HOG > ek ee ae ре To is. >. 
Ток утечки катод - подогреватель, MKB, He более.... 30 

Ток утечки катод --модулятор, мкА, не более...... 5 

TOR осо ЖИ, О A RK. wR Ape OO и 0,08. .., 0,1 
Ток анода первого, мкА, He более............ 20 

Ток анода второго, мкА, не более............ 700 

Ток третьего и четвертого анода, мкА, He более.... 50 

Ток экранирующих пластин, мкА, He более....... 20 

TOK: катода, мкА, ие GORE еее на 1000 
Емкость катод-—все электроды, пФ, не более...... 8 


Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 15 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 


щей системы, пФ, не более................. 1,8 

Емкость между электродами временной отклоняющей 

системы, WD, не боле еее еь, 4 

Емкость пластина Д,-все электроды, кроме пластины 

bes Te МЫ, DORIS ое расе ааа 15 

Емкость электрод временной системы 7-все электро- 

ды, кроме 8, пФ, не более................. 5 

Минимальная наработка, 4, не менее ........... 1000 
12 


Срок хранения, лет 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........ 64 
Напряжение модуляции, В, не более........... 0,98 0 п 
Ширина сфокусированной линии в центре, мм, 
He) ONGC к р а Oe ae eA oe eek ES 0,72 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 





Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 5,7 3x» 69 
Напряжение модулятора, B..... ADD но а 
Напряжение первого анода, В... 550... 700 550... 700 
Напряжение второго анода, В... 0 0 
Напряжение третьего анода, B... 550... 700 550... 700 
Напряжение пятого анода, В.... 8000 7000... 9000 
Напряжение катода (отрицатель-. 
HOG) Bs se AGERE EE ES 800 900 ... 700 
Средний потенциал временной откло- 
няющей системы, В.......... 0 0... 20 
Напряжение экранирующих плас- 
Тин: В ооо скс —50... +50 -50... +50 
Средний потенциал сигнальной от- 
клоняющей системы, В....... 0 0 
Напряжение анода четвертого, В.. —100... —100... 

... — 120 ... — 120 
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11N1011U, 11NO11U-1 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение —B стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран прямоугольный, плоский, диагональю 11 см, 
со шкалой (ПЛОПИ-1) и без шкалы (ПИЛОШИ) беспараллаксного 
отсчета, зеленого цвета свечения. Выводы гибкие. Масса прибора не 
более 0,8 кг. 





Выводы электродов: /, 14- по- 
догреватель; 2-первый фокуси- 
рующий; 3-коррекции усиления 
отклонения; 4-свободный: 5- 
усиления отклонения; б-коррек- 
ции геометрических искажений; 
7—катод; 8—модулятор; 9-кор- 
рекции аберрации; /0-коррек- 
ции астигматизма; //- ускоряю- 
щий; /2-второй фокусирующий; /3-третий фокусирующий; Д,, Д›- 
временные пластины; Д., Д.-сигнальные пластины; А-анод. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ.’ еее 1... 2000 

ускорение. м/с? (9)... ее... . 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (9)..... еее... 400 (40) 

длительность удара, мс.............. д 
Одиночные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (g).......2.-20 0 eevee 1500 (150) 

длительность удара, `мс.............. faye 
Акустические шумы: 

диапазон частот, ГЦ... еее, 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ......... 130 
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Температура окружающей А К Se , 
верхнее значение . жа 
нижнее значение . . 

с ие воздуха при температуре 

308 К (35°С), 4 

Пониженное Е давление, nA, 

(мм рт. CT.) 


358 (85) 
213 (— 60) 


53 200 (400) 


Повышенное атмосферное _ давленис. Па `(кгс/см? у 294 198 (3) 
Основные данные 
Размер рабочей части, MM, не менее . 60 x 80 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее . 60 
Яркость паразитного свечения . Отсутствует 
Ширина сфокусированных линий, мм, не > более: 
в центре ... 0.4 
ПОЮ оао наы 0,5 
Время готовности, мин, не более : Z 
Геометрические искажения %, не более . 2 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы. 2 
временной CHCTCMbI..............2.. 2 
Отклонение от 90° ее ЛИНИЯМИ ‚развертки. град, 
He более. | 2 
Нелинейность отклонения, % не более . 3 
Угол между линией развертки временных пластин 
и болышой осью шкалы, град, не более .. 5 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, не более . 15 x 10 
Смещение пятна, MM, He более .. 2,5 
Напряжение анода, В. 6000 
Напряжение электрода первого фокусирующего, в. О... 200 
Напряжение электрода второго фокусирующего, В. 100... 300 
Напряжение электрода третьего фокусирующего, В .. .100... 300 
Напряжение модуляции, В, не более . ее eS 
Напряжение Meayeateys aus (отрицатель- 
ное), В.... OU риа 
Напряжение катода (отрицательное). а 800 
Напряжение электрода коррекции ры в. — 100... 100 
Напряжение электрода коррекции аберрации, В. ‚Эа 
Напряжение электрода коррекции геометрических. ис- 
MAMCHUE. № орон ака реа TO es 10 
Напряжение электрода усиления отклонения {Oompa 
тельное), В. 300 .. 500 
Напряжение ОЕ коррекции. усиления отклоне- 
ния, В...... .... 300... 500 
Ток утечки катод-— ‘подогреватель, мкА, не более... 30 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, не более . 5 
Ток накала, A . ne ied 0,08 ... 0,1 
Ток первого фокусирующего электрода. мкА, не 
более 10 
Ток второго фокусирующего электрода, `МКА, 1 не 
более 50 
Ток третьего фокусирующего электрода, мкА, не 
более | канон 10 
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Ток электрода коррекции астигматизма, м не 
более es 
Ток электрода коррекции аберрации, мкА, не более .. 
Ток электрода аи ROMEO искажений, 
MKA, не более . . ; 6 
Ток электрода усиления отклонения, мкА, не более .. 
Ток электрода коррекции усиления отклонения, мкА, 
не более 
Ток временных отклоняющих пластин, ‚ мкА, 

не более. 

Ток сигнальных отклоняющих пластин, мкА, 

не более. 

Ток луча, мкА . or 

Ток катода, мкА, He > более .. 
Емкость катод все электроды, пФ, не более . 
Емкость модулятор-—все электроды, пФ, не более .. 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более . 

Емкость между электродами временной. отклоняю- 
щей системы, пФ, не более . 

Емкость электрод ие системы — все электроды, 
пФ, не более . 


ООС ОК ЗОО *© 8 #8 « 


* © © © © © 8 # # «@ 


-_ © © © 8 «@ 


Емкость электрод сигнальной системы — все ‘электро- 


ды, пФ, не более . | 
Минимальная наработка, ч, не менее . 
Срок хранения, лет... 


20 
10 


10 
10 


50 
5 
5 
3 
1000 
15 
25 
8 
8 
тэ 
18 


1000 
15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/М”, не менее... 


Напряжение модуляции, В, не более..... 

Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре... 
на краю... 


ООВ © © © © © © © © © @© ОИК ЗОО © # # © #8 # «@ 





од, 8-29 -20 -15 -10 -9 0 0 100 
Типовая а 4 харак- 
теристика Г, (U 


ieee) 


. . . 





50 
0,50 п 


0,5 
0,6 


MONTH, 
{NONH-1 


График зависимости частотной 
характеристики Af от длины 


выводов сигнальных пластин / 


29-5039 
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Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В........ 6,3 ‚У. 
Напряжение анода, В......... 6000 5400 ... 6600 


11/10101U 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с электростати- 
ческими фокусировкой и отклонением луча для визуального наблюде- 
ния высокочастотных колебаний с частотой до 159 МГц и импульсов 
_ наносекундной длительности. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 1] см, 
со шкалой беспараллаксного отсчета. Выводы штырьковые. Масса 
прибора 0,75 кг. 





Выводы электродов: Г, 
[4 подогреватель; 2-ка- 
TOM; 3—модулятор; 4- 
анод первый (фокусирую- 
щий); 5-анод третий; 7- 
анод второй; 6, 8, 11... 
13 свободные; 9 —экрани- 
рующие; /0-сетка; JI,, 
Д› временные пластины; 
Дз. Д.-сигнальные плас- 
тины; А-анод четвертый. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


Па: ЧАСТОЕ. I 6 6 ack 2a 8 wa Fas |...» 20 

ускорение, м/с? (9)....... ее... 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (g)..........2 00500 150 (15) 

длительность удара, MC.............. 2... 15 
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Температура окружающей среды, К ( si 
верхнее значение .......... 
нижнее значение .. 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К (35°C), % к ЕВ 
Пониженное атмосферное давление, Па. 
CUM МЕТ}. ооо 
Повышенное атмосферное давление, Па 
(РСМ). ци нана на сое Ча 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее... 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 
Цвет свечения............. 


Время послесвечения........ ee eae ae ae Ge ee ae 


Время готовности, мин, не более . 

Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
временной системы ................. 
сигнальной системы .. | 

Геометрические искажения, %, не более . 

Нелинейность отклонения, %, не более . 

Полоса пропускания, МГц, не менее . 

Скорость фотозаписи, км/с, не менее .. 


Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более...... 


Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
Gy. а ee & eee ах ера 
Напряжение анода первого, Е 
Напряжение катод -— подогреватель. `В, не более . 
Напряжение модуляции, В, не более...... 


Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более.... 


LOK НКаЛЯ. A еее зи 

Ток спирали, мкА, не более .. og 
Ток анода первого, мкА, He более .. 
Ток анода второго, мкА, не более... 


Ток анода третьего, мкА, не более........... 


Ток анода четвертого (без тока a) мкА, 
не менее....... а Ge ag she SMe ae 
Ток сетки, мкА, He более | аа 
Ток отклоняющих пластин, мкА, не более вц. 
Ток экранирующих пластин, МКА, не более .. 

Ток утечки катод -модулятор, би не более . 

Ток катода, мкА. не более. .............. 
Емкость катод-все электроды, пФ, не > более -_ 


Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . . 


Емкость между электродами временной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более..... 

Емкость между электродами сигнальной откло- 
няющей системы. пФ, не более .. 
Минимальная наработка, 4, не менее ... 


Срок хранения, лет......... А ae 2% 


29* 


358 (85) 
213 (— 60) 


98 
53 200 (400) 
294 198 (3) 


48 x 80 
100 
0,5 
. Зеленый 
. Среднее 
a 


> 


eine? — — 
an 
oo 


. 10x 10 


90... 40 
250 ... 450 
—125 ...0 
25 

30 

0,27 ... 0,33 
50 

0,5 

500 


500 
11 


1000 


12 


/ 
— 
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Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии, мм, не более........ . 0,6 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............ 80 
Напряжение модуляции, В, не более............... 30 
Ток спирали, мкА, не более.................... 60 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В. ow Юз 557 «sx 6,9 
Напряжение модулятора (отрица- 
тельное), В..... . — 200...5 
Напряжение четвертого анода, В а 5000... 13000 
Средний потенциал временных от- 
клоняющих пластин, В. bie ec ee Аи 
Напряжение катода (отрицатель- 
HOC). В oie cease ee ee ee. DOU 2200 ... 1800 


ТЗЛОЗИ 


'Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигналов 
с частотой до 350 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50,5 мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
13,3 см, зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора 
не более | кг. 


290 





Выводы электродов: /, /4- подогреватель; 2-катод; 3— модулятор; 4, 7, 
8, 10, 11, 12-свободные (не подключать); 5-анод первый; 6, 13-— 
отсутствуют; 9—анод второй; А-анод третий; ,, Д,-временные 
пластины; Дз, Да-сигнальные пластины. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц....... аа: Bae ON 

ускорение, м/с” (g)...-6....22006222.-.+ 100 (10) 
Многократные ударные lege 

ускорение, м/с? (g) . re ee re 350 (35) 

длительность удара, мс. ee ee Е ТЕ. 


Температура окружающей среды, к СС с: 


верхнее значение .... says See eh bbe 358 (85) 
нижнее значение ..... . 213 (— 60) 
Относительная о воздуха при температуре 
313 К (40°C), %..... че . 98 
Пониженное о давление, Па. 
(мм рт. ст.) ... ....... 33200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па. 
(ONE) ws Se и СЕ, 
Основные данные 
Размер рабочей части экрана, мм, не менее....... 80 x 108 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........ 25 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более..... 2 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более..... 0,7 
Время послесвечения .... аа Be ty ie ea . Среднее 
Время готовности, мин, не более А ее ле 2 


Геометрические искажения, %, не более: 


о о es ie ck 4 
пластинами Ду и Д.......... Z 
Чувствительность к отклонению, мм/В: 
сигнальной системы . — 0,45 ... 0,6 
временной системы ..... 0,35... 0,5 
Отклонение от угла 90° о ЛИНИЯМИ | развертки, трал, 
не боле, ..... ‚. 2 
Ориентировка цоколя относительно оси ‘горла. град, 
Be Oe О р ть бе. 
Положение неотклоненного пятна, мм, не более ... 20 
Напряжение фокусирующего электрода, В........ 1500 
Напряжение модуляции, В, не более..... sete OU 
Напряжение модулятора ея (отрицатель- 
ВО с о и а Фа Th У. 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более.... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более...... 5 
Ток накала, A . а дек оао а .. 0,54... 0,66 
Ток анода первого, мкА. HE БОЛЕЕ aw os аа OO 
Ток анода третьего, мкА, He более............ 15 
Ток катода, мкА, не более. ... соя 2000 
Емкость катод - все электроды, пФ. не > более er ee | 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, He более... 10 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более...... м-в Fs: 
Емкость между электродами временной. отклоня- 
ющей системы, пФ, He более................ 1,5 
Емкость электрод временной системы fi ‚ — все Электро- 
ды, кроме J[,, пФ, не более..... . 4 
Емкость электрод временной системы Wa все элект- 
роды, кроме J[,, пФ, не более............ ке’ oe 
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EMKOCTb электрод сигнальной системы A, — все электро- 


ды, кроме Д., пФ, не боле................ 3,5 
Емкость электрод сигнальной системы Д).- все элект- 

роды, кроме Д., пФ, не более..........:.... 3,5 
Минимальная наработка, ч, не менее........... 1500 
COGK ADAHOUNS, NOT 6 co 6 Sa a hoe Bw я 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более ......... 0.9 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 Тана 09 
Напряжение модулятора, В..... — —200...0 
Напряжение анода первого, В... — 1500 
Напряжение анода второго, В... 2000 1500... 2200 
Напряжение анода третьего, В... 4000 1500... 4400 
Напряжение катод подогрева- 
ЛЬ ое а 0 —125...0 
Отношение напряжений между треть- 
им и вторым анодом, отн.ед.... — 2 
Сопротивление в цепи модулято- 
Ва. МОМ лоха .. — 1,5 


13/104A, 13Л04И 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения и фото- 
регистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 52 мм. Экран круглый, плоский, диаметром 13 см, зеленого 
(11 ЛО4И) и синего (13ЛО4А) цветов свечения. Выводы штырьковые. 
Масса прибора не более 1,50 кг. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц... еее. Гон OU 
ускорение. м/о” (0), ew vw es нь 60 (6) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9).............. Ска. 190 (15) 
длительность удара, мс.............. 3... 20 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее ЗНАЧение ‚у. оу еек 358 (85) 
нижнее значение ..... еее 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
Pe TSS Sekt сено океана сия 98 
Пониженное атмосферное давление, Па 
| о Е ее 53 200 (400) 


Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 294198 (3) 
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ty 9 My A, A 


Выводы электродов: /, /4- подогреватель; 2-— катод; 3- модулятор; 4, 7, 
8, 10... 12-свободные; 5-анод первый; 6, 13-отсутствуют; 9-анод 
второй; Д., Д.-сигнальные пластины; J,, Д»-временные пластины; 


А.-анод третий; А, -анод четвертый. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее....... 
Яркость свечения экрана, не менее: 

13JIO4A, мкВт ‚(ср ре ке 

1ЗЛО4И, xo/mM?.............. кори 
Яркость паразитного свечения, ‚ кд/м2, не более . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

Ве о ее 

HE WOON ЕЕ Е 
Время послесвечения: 

А. ео о 

О ke ON ee ee ee 
Время готовности, мин, не OosIee....... 2.2.2... 
Чувствительность к отклонению, мм/В: 

сигнальной Системы . ... 6 4 6 bee ew Ee wa BO 

временной системы ...... еее. . 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, 
ME Е рок EK De ch Oe ed 
Ориентировка цоколя, град, He более........... 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более.......... 
Напряжение анода четвертого, В......... А 
Напряжение анода первого, В............... 
Напряжение модуляции, В, не более........... 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ВО. сое ока ка помета нЕ 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, He более.... 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более ...... 
Ток утечки анода первого, мкА, не более........ 
LOR НАК НЫ № 6 AY во 
Ток анода первого, мкА, He более............ 
Ток анода второго, мкА, не более............ 
Ток анода четвертого, мкА, не более........... 


0,5 
0,7 


Короткое 
Среднее 
2 


Ва Me 
0,20 ...0 


—1 2 
Ns 


4 


10 


2 

8000 

300 ... 550 
40 


Th бе. 
30 
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Емкость катод -—все электроды, пФ, He более...... 10 





Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 10 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более..... 1,2 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более..... 1,5 
Емкость электрод временной системы des 1 -все ‘электро- 

ды, кроме Д»›, пФ, не более................ Зы 
Емкость электрод временной системы Aa все электро- 

ды, кроме J[,, пФ, не более..... 3,5 
Емкость электрод сигнальной системы Д з—все © лектролы, 
кроме Д., пФ, не более .... 3:5 
Емкость электрод сигнальной системы oe все электроды, 
кроме J[,, пФ, не более...... орех. За 
Минимальная наработка, 4, не Menee........... 300 
CROOK ХРЗНеНИЯ, Лего оскол онь. № 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии в центре, мм, не более... 0,7 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........ 0 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В. 6,3 5. fava 69 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
HOG):- ао be 2 Easels & eS ZOO! eds LO 
Напряжение анода первого, В... 1500 1000... 1500 
Напряжение анода второго, В... 1500 1500... 2400 
Напряжение анода третьего, В... 5000 5000 
Напряжение катод - подогрева- 
тель В..... ee a а газа. № — 135... 0 


13ло6и 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигналов 


с частотой до 300 МГц. 
Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 


горловины 50 мм. Экран круглый, плоский, диаметром 13 см, зеленого 
цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 0,9 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ... еее. Li. 200 

ускорение, м/с? (4). 5h ey CRONE ete ge IO 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (4). nike Gk юри" ООО 

длительность удара, MC..........%... 2... 15 


456 





Температура окружающей ль К C и 


верхнее значение................... 358 (85) 
нижнее значение. .... ee ee | 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре. 
308 К (35°C), % 98 
Пониженное атмосферное давление, Па 
[ИМ (PTs. О ооо oe aS о бань ар 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 
990 


1290 7 1 





1% 


Выводы электродов: J, 14- подогреватель; 2—катод; 3—модулятор; 4, 
12-свободные; 5-анод первый; 6, [3-отсутствуют; 7, 8-—сигнальные 
пластины; 9-анод второй; 10, 1[1- временные пластины. 





Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее ...... 108 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........ 15 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более..... 0,6 
Время послесвечения, с, не менее......... кат 


Время готовности, мин, не более . Z 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 

сигнальной системы .. еее. 0, 

0 


26 

временной системы ..... ar 
Отклонение OT угла 90° между линиями развертки, ‘град, 
Не ОЛ се... 1,5 
Ориентировка цоколя относительно оси трубки, ‘град, 
BE OONEG if .-.. 10 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, He более.......... 15х 15 
Смещение пятна, MM, не более.............. 7 
Напряжение анода первого, В. sce tens. 2 "2330. 480 
Напряжение модуляции, В, He бое oan cae seu 80 
Напряжение модулятора и (отрицатель- 
ное), В...... 2 teem, ЗО че ВАЙ 
Ток утечки катод -— подогреватель, мкА, не более.... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более...... 5 
Ток накала, A . орех SST Se SS 
Ток анода первого, `мкА, не более............ 300 
Ток катода, мкА, не более .... соо с. О 


Емкость катод-все электроды, пФ, не более . 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более .. 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 

Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более . ы 


-_ Wo won 


457 


Емкость электрод временной системы /0-все электро- 


ды, ПФ, не более........ кая SE СЫ 
Емкость электрод сигнальной системы 7 все электро- 
ды, пФ, не более........ ig ties ek oy В 
Емкость электрод временной системы /0_ все электро- 
ды, кроме //, пФ, не более..... Е ВИ |. 
Емкость электрод временной системы а -все электро- 

ды, кроме 10, пФ, не более..... ео A 
Емкость электрод сигнальной системы a все электро- 
ды, кроме 8, пФ, не более..... sw aa SS 
Емкость электрод сигнальной системы $ все электро- 
ды, кроме 7, пФ, не более................. 8 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 1000 
Срок хознения, NET.) bs bec ee wee eee es 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более .... pee у рае. Be 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более. ........ 0,75 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
ный допустимый 

Напряжение накала, В. сз ea 300 5,67... 6,93 
Напряжение модулятора, гы .. — —125...0. 
Напряжение анода первого, В... 330... 480 330 ...1100 
Напряжение анода второго, В... 1500 1000... 2200 
Напряжение катод - подогрева- 
WONG: 2h ПОНИ ee aCe | —125...0 


13лО7В 


Двухлучевая электронно-лучевая трубка с электростатическими 
фокусировкой и отклонением луча и двукратным последующим ускоре- 
нием электронов для визуальной регистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение — в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 8,5 см. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
13 см, желтого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не 


более 1,5 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапачоя частот, ГД, ia cee in ee cw we dor. BO 

ускорение, м/с? (g).............2..... 50 (5) 
Многократные ударные а 

ускорение, м/с? (9).............. гы. 9 95) 

длительность удара, MC..... eee ee ee ee 


Температура окружающей среды, К ( С ): 
верхнее значение ....... о, lista, ща м а 
НИЖНОС Значение. (д... wee ane 2 
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58 (85) 
3 (— 65) 


Относительная влажность воздуха при температуре 

BUS сеть a OR ee ee Soe ae 
Пониженное атмосферное давление, Па . 
о р oo eR Be Bee Е 1995 (15) 
Повышенное атмосферное давление, Па (xre/cem?) . 294198 (3) 


13107В 
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Выводы электродов: /, /3, 14, 25 — подогреватели; 2, 15 -катоды; 3, 7, 10, 
16, 19, 22-свободные; 4, 5, 8, 9-сигнальные пластины; б—анод второй; 
11, 23-анод первый; 12, 24- модуляторы; 17, 18, 20, 2!-временные 
пластины; А. -анод третий; А. -анод четвертый. | 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее....... Ре ик 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........ 70 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более..... 0. 1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

ЦЕНЕ: ok ek wl WER Oe ad око 0,8 

Wa WN 6 5 о RD eR SEH OS HEM, oe 1,0 
Время послесвечения, с, не менее ............. 5 
Время готовности, мин, не более ............. 2 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 

СИРНАЛЬНОЙ ‚ СИСТЕМЫ лексика 0,3 

временной системы ....... еее... 0.24 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, 
Be Hee an ЕЕ 3 
Отклонение от угла 0° между линиями разверток, град, 
We: ОН: соо так поела ею 
Ориентировка цоколя, боковых выводов относительно 
образующей экрана, град, не более ............ 10 
Положение неотклоненного пятна, MM, не более .... 25 x 25 
Смещение пятна, MM, не более.............. 5 
Напряжение анода первого, B............... 450... 750 
Напряжение модуляции, В, не более........... 45 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
HOG. FR 4. 5S hh Be BR OO ee RE ee ED 110 4.550 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более.... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более ...... 5 
О ооо ну да O21... 0.38 
Ток анода первого, мкА, не более............ 250 
Ток анода второго, мкА, не более............ 500 
Ток анода четвертого, мкА, не более........... 25 


459 


Емкость катод- все электроды, пФ, He более . 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 

Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 

Емкость электрод временной системы и - все `электро- 


+в CWO 


ды, пФ, не более . 8 

Емкость электрод сигнальной системы 4 все `электро- 

ды: TMD, He БОЛЕЕ дааа наи Ree a № 

Емкость электрод временной системы 20- все электро- 

ды, кроме /7, пФ, не более . 8 

Емкость электрод сигнальной системы 8 все ‘электро- 

ды, кроме 4, пФ, не более . er 8 

Минимальная наработка, 4, не менее . 500 
12 


Срок хранения, лет. 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее............ 65 
Напряжение модуляции, В, не более. .............. 90 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более. ........ 1,0 


Яркость паразитного свечения, кд/м”, He ООН ока 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
ОР эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В. Me eh YRS Df 225 68 
Напряжение модулятора, В. — — 200... 0 
Напряжение анода первого, в. — 0... 1100 
Напряжение анода второго, В. 2000 1500... 2500 
Напряжение анода третьего, В. 4000 6000 
Напряжение анода четвертого, В. 8000 6000... 10000 
Напряжение катод — а 
тель, В. 0 —125...0 
Напряжение между ‘любой из откло- 
няющих пластин и ртр ано- 
дом, В. — — 550 ... 550 


Отношение. напряжений четверто! ro 


и второго анодов, OTH. ed. .. — 6,7 
Сопротивление в цепи модулято- 
pa, МОм. ола 1,0 
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13/1O9SU 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 53 мм. Экран круглый, плоский, диаметром 13 см, зеленого 
цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 1,5 кг. 


I3/109H 


450 


12 


14 $ 





Выводы электродов: [, 14- подогреватель; 2-катод; 
4-—свободный; 5-анод первый; 6, 1[3- отсутствуют; 7, 


5d 7 tt A 


12 
I 8 0 


3-— модулятор; 
8 —сигнальные 


пластины; 9-анод второй; 10, [!-временные пластины; /2-экран, 


А-анод третий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Pit... 16 6 eae Pe we ws |... 80 

ускорение, м/с” (9) cc ec ew ane ee ees 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (g).. 2... 2... ... 350 (35) 

длительность удара, мс.............. I sae 80 
Температура окружающей среды, К (°C): 

BEPXHEG Значение ульев аа 358 (85) 

нижнее значение .;........ ее... 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
и она мае 
Пониженное атмосферное давление, Па 
(MM ПСГ очи окон 53200 (400) 


Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?). 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее....... 
HO [OC В ОР bk ee ee OE AR OLS 
НО ОИ ыы окурок ES я 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........ 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более..... 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более, 
BCH oo. oh eR Rae ЗИ 
HA ROA 5. els И oe ew. Boe 
Время послесвечения, с, не OOee.. 2... ee. 
Время готовности, мин, не более............. 
Чувствительность к отклонению, мм/В: 
сигнальной CHCTCMbI............2... eu 
временной системы ...... еее. 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, 
тя > О и" 
Ориентировка цоколя относительно образующей экрана, 
а: ее 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более.......... 


80 

@ 108 
26 
0,05 
0,6 
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Смещение пятна, MM, не более.............. «10 


Напряжение анода первого, В....... о ПР SOO 
Напряжение модуляции, В, не более.... Зее = 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 

HOG) Е ео име рых 60... 20 
Ток утечки катод — подогреватель, мкА, не более.... 30 

Ток утечки катод модулятор, iste He бое ных 9 

Ток накала, A . wer ао ы. ПВР |e 
Ток спирального. покрытия, мкА, не более....... 52 

Ток анода второго, мкА, не более ......... ... 400 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более...... 8 
Емкость модулятор все электроды, пФ, не более... 8 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 

системы, 1, He боле. реле Ow ee Ss 5 
Емкость между электродами временной отклоняющей 

системы, пФ, не более. ............... 5 
Емкость электрод временной системы [0 - все электро- 

ды, кроме //, пФ, не более....... 12 
Емкость электрод временной системы И все `электро- 

ды, кроме /0, пФ, не более............. 12 
Емкость электрод сигнальной системы 7- все электро- 

ды, кроме 8, пФ, не более................. 12 
Емкость электрод сигнальной системы &- все ‘электро- 

ды, кроме 7, 10, HE GOCE ... 6 ic урл ee es 12 
Минимальная наработка, 4, He менее........... 1000 
COOK ХрЕнония. Л, as eke a eS ees tiie WE 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 


наработки 
Напряжение модуляции, В, не более ............... 40 
Ширина сфокусированной линии в центре, MM, не более ... 0,65 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........ 0,1 
Ток спирального покрытия, мкА, не Gomee........... 105 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
ный допустимый 

Напряжение накала, В. Е = 3) кое 09 
Напряжение модулятора, В. .. м —125...0 
Напряжение анода первого, Bok x 1000 
Напряжение анода второго, В... 1200 1000... 2000 
Напряжение анода третьего, В... 4800 2000 ... 8000 
Напряжение катод -- ООВ 
тель, В... 0 —125...0 
Напряжение между ‘любой из откло- | 
няющих пластин и вторым ано- 
BOM, Еее he RS — — 450 ... 450 
Отношение напряжений на ра 
и втором анодах, отн.ед....... — 4 
Сопротивление в цепи модулятора, 
III 5. ed Gee des ee Bs Re, ee RS — ie 
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1310104, 13/1010T 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 100 МГц и импульсов наносекундной 
длительности при согласующем сопротивлении нагрузки 500 Ом. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 5 мм. Экран круглый, плоский, диаметром 13 см, голубого 
(13JIOLOT) и голубовато-зеленого (13ЛО10Д) цветов свечения. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 1,5 кг. 


920 





Выводы электродов: /, 1[5-по- 
догреватель; 2-—катод; 3-—моду- 
лятор; 4-ускоряющий; 5-анод 
второй; 11-корректирующий; 
14—анод первый; 6, 13-—входные 
21 10 сигнальные пластины: 7, 12-вы- 

ходные сигнальные пластины; 
$ —экранирующий; 9, /[0- временные пластины; А-—анод третий. 





14 13 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, у ис ЕЕ: 
УбКОВеНиЕ Mic” Gy) oc cee eae eas an eS 40 (4) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/о” (0) осень, 120 (12) 
длительность удара, мс.............. Ре 
Температура окружающей среды, К (°С): | 
BEDSHOS GROUCHO и oe ls 343 (70) 
нижнее 3HAYCHHE ..... 1... ee ee 233 (— 40) 
Относительная poe воздуха при емиературе 
Me Whe лор ооо бара 98 
Пониженное ны давление, Па 
о Ма с о О В ПТ ag Ne eee 53200 (400) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее 
Яркость свечения экрана, кд/м": 
Щи ааа ара Ae ee 35 


463 


ЗЛО cs Sree CED Cl we a we побои Незначи- 


тельная 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
POY Е ОСЬ A 0,6 
о кз ро ира снов 1,4 
Время послесвечения: 
рено Среднее 
НЕ Sy Sd BGS ee ee Ee oe TES Короткое 
Время готовности, мин, не более............. 2 
Скорость фотозаписи однократного процесса, км/с .. 5:10% 
Чувствительность к отклонению, мм/В: 
сигнальной системы... еее еее. . LB iss 20 
временной системы... еее... 0,45 ... 0,5 
Нелинейность отклонения. %, He более......... 10 
Положение неотклоненного пятна, MM, He более.... 8х8 
Напряжение анода первого, B............... 550... 800 
Напряжение модуляции, В, не более........... 50 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ВЕ Шао рено оо ри 120... 40 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более.... 100 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более...... 10 
TOR Hatasia, As Е ew SER KR DD EO 05... OY 
Ток анода третьего, мкА ................2.4. 19... 99 
Ток катода, мкА, не боле ................. 1000 
Емкость катод-модулятор, пФ, He более........ 6,0 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не ‘более. :...... еее ae о 5,0 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более ....... еее. 5,0 
Емкость электрод временной системы 9-все электро- 
ды, кроме /0, пФ, не более................. 6,0 
Емкость электрод временной системы /0-все электро- 
ды, кроме 9, ПФ, не боле ................. 6,0 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 500 
Срок хранения, лет... 2... еее. 8 
Параметры, изменяющиеся в течение минимальной 
наработки 
Скорость записи при визуальном наблюдении однократ- 
HOTO ПРОЩЕ). КМС ела ооо какова нь 2.103 
Напряжение модуляции, В, не более ............... 60 
Ток утечки катод- модулятор, мкА ................ 15 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........ 6,3 $7 sax 6,9 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
Е. Ме ее ини 60 120... 40 
Напряжение анода первого, В... — 150... 1000 
Напряжение анода второго, В... — 1400 ... 2000 
Напряжение корректирующего элек- 
THONG, актера — 1400 ... 2000 
Напряжение анода третьего, В... — 5000 ... 15000 
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ТЗЛОЛЛА, 13/1011Y 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения и фото- 
регистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 58 мм. Экран круглый, плоский, диаметром 13 см, алюми- 
нированный, синего (13ЛО ПА) и зеленого (13ЛОПУ) цветов свечения. 
Выводы штырьковые. Масса прибора не более 1,5 кг. 


900 





Выводы электродов: [, 15- подогреватели: 2, 6, 8, 10, 12, 14-не 
подключены; 3- катод; 4- модулятор; 5—анод первый; 7-ускоряющий; 
У—анод второй; 1[/-экран сигнальных пластин; /3-сетка; J[,, {,—Bpe- 
менные пластины: Д., Д.-сигнальные пластины: А-анод третий; 
Г-графитовый электрод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГИ 6 bk ea ee ee ae 1... 60 
ускорение, м/с“: (0)... ee ee ewe и 25.0 (2.5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, M/C” (9) ns be We & 150 (150) 
длительность удара, МС... 6 sees eee eas рт 
Температура окружающей среды, К (°С): 
BODRHEC ЗНАЧЕНИЕ. око 4 4 oS He we HG AS 343 (70) 
НИЖНЕЕ” ЗНАЧЕНИЕ ‚оон 213 (— 60) 
Относительная м воздуха при температуре 
DIR We AZ Зы О ЗЕ 98 
Пониженное м давление, Па 
с р Se и 69825 (525) 


Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) . 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее....... 60 x 80 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее: 
О сы оно бое 10,0 
PADS fe ares wa Moke 4 ee ee eR Oe 8 ES 60 
Яркость паразитного свечения. кд/м”, He более..... 0,5 
Ширина сфокусированной линии, мм ........... 0,6... 0,8 


30-5039 


Время послесвечения, с, не более . № из 0,01 
Время готовности, мин, не более.......... ЗВ. 
Геометрические искажения, %, не более......... 4 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы. 4,5 
временной системы . 
Отклонение от угла 90° в линиями развертки, ‘град, 
не более...... р ая Пе мм "Ч, 
Нелинейность отклонения, %, 1 не ‚ более 2 ae ie + 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, не более.......... 12 
Сменение пятна, MM, не более .. 6.42.6 066 4652 9 
Напряжение анода первого, В. Е Base oe 
Напряжение модуляции, В, He более... ‚.. 35 
Напряжение модулятора О (отрицатель- 
ное). В........ ec ear ЭТ ных OU 
Ток утечки катод- подогреватель, мкА, не более.... 100 
Ток утечки катод- Е мкА, He более...... 10 
Ток накала, A . Е a 27... 0,33 
Ток анода третьего, мкА, не более. ........... 5 
Емкость катод- все электроды, пФ, не боле ...... 6,5 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 10,0 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более..... 2,8 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
CHCTOMEL, 1D, H¢. БОЛЕЕ. г, ирина 2,5 
Емкость электрод ды системы I A — все электро- 
ды, пФ, не более..... 5,8 
Емкость электрод сигнальной системы д, все ‘электро- 
ПИ: ID Oe GO ео 7,3 
Емкость электрод временной ‹ системы nie ‚ — все ‘электро- 
ды, кроме J[,, пФ, не более.... 3:5 
Емкость электрод временной системы Д.- все ‘электро- 
ды, кроме J[,, пФ, не более.... 3,5 
Емкость электрод сигнальной системы Th все ‘электро- 
ды, кроме Д., пФ, не более................ 4,8 
Емкость электрод сигнальной системы fr все ‘электро- 
Abr, кроме JJ, ИФ; BE OONEO он we bw 4,8 
Минимальная наработка, 4, не менее........... 750 
Срок. хранения, ЛЕГ. о, ооочень ae AE 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более........... 45 
Ширина сфокусированной линии, мм........... 0,75... 0,95 


Номинальный и предельно допустимый электрические 
режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. 6,3 5,7 +. 6,9 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
HOG)... Eve ee + os .. — 130 зы: 
Напряжение анода первого, в. — 0... 1000 
Напряжение анода второго, В... 1000 800... 3000 
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Напряжение анода третьего, В... 10000 
Напряжение катод - подогрева- 
Та, Be os. S55 ан 0 


Напряжение сетки, графитового элект- 
рода, экрана пластин Д.. J, отно- 
сительно второго анода, B..... 100 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым ано- 
ПО... Шолом ааа — 
Разность напряжений третьего и вто- 
pOTO НОО, Bic nik eek wc ws —- 
Сопротивление в цепи модулято- 
Pa, ПОМ 4 8% 6G wee ира —- 


6000... 15000 


— 125... 100 
— 200... 200 
— 500 ... 500 
12 000 


ТЗЛОЛ2А, 13/1012B, 13Л012У 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигналов 
с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 53 мм. Экран круглый, плоский, диаметром 13 см, синего 
(13ЛО12А) и желтого (13ЛО12В и 13ЛО12У) цветов свечения. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 1,5 кг. 





i 22 8 YR 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Кора Bo a eae cd 
ускорение, “MIC” 40) ры оао 


Многократные ударные нагрузки: 
ускорение. м/с 


Температура окружающей среды. К (°С). 


верхнее значение ........ we ee ew 


30° 


LY Sac dee ar bec Bat Gee о 


длительность удара. мс............ 


ere.) 
60 (6) 

400 (40) 
2 tas 10 


358 (85) 


Выводы электродов: /, 14-по- 
догреватель; 2-катод; 3-—моду- 
лятор; 4 не подключен; 5-анод 
первый; 6, [3- отсутствуют; 7, 8, 
10, 11- свободные; 
X,, Х, временные пластины; 
Y,, У, сигнальные пластины, 
А-анод третий. 


12—-экран; 
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нижнее значение ..... 213 (—60) 


Относительная, ee воздуха при температуре 


308 К (35°C), ° ta 98 
53 200 (400) 


Пониженное о давление, Па (мм рт. ст. ) 


Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) . 294 198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее... 
Яркость свечения, экрана, не менее: 
13ЛО012А, мкВт торе см а 
13JIO12B, кд/м, 
13ЛО12У, кд/м? 
Яркость паразитного свечения, `мкВт/(ср. ‘см?), не более 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре 
на краю , a 
Время послесвечения, с, ‘не менее: 
13Л012А .. 
13Л012В . 
13JIO12Y . ; oe 
Время готовности, мин, He более . 
Геометрические искажения, %, не более: 
временных пластин 
сигнальных пластин 
Чувствительность K отклонению, мм/В, + не ‚ менее: 
сигнальной системы i ве 
временной системы 


Отклонение от угла 90° между 2 ЛИНИЯМИ развертки. град, | 


we более....ь,. и 
Нелинейность отклонения, % не более . . 
Ориентировка цоколя относительно образующей экра- 
на, град, не более . 

Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более .. 

Смещение пятна, MM, не более .. 

Напряжение анода третьего, В .. 

Напряжение анода первого, В ых 

Напряжение модуляции, В, не более . 

Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). 
Ток утечки катод-подогреватель, мкА, не более . 

Ток утечки катод- MOR IUATOD: ie не более .. 

Ток накала, A . | 

Ток спирального покрытия, MKA . 

Ток второго анода, мкА, не более . Red 
Емкость катод- все электроды, пФ, He более... 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более .. 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 

Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более............. 

Емкость электрод временной системы — все электроды, 
пФ, не более . 

Емкость электрод сигнальной системы — все ‘электроды, 
пФ, не более... аа es 
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80 x 108 


12 
20 
12 
0.05 


0,6 
0,65 


0.01 
5 
0.01 


& Ww No 


o> 
< > 


10 


25 

10 
12000 
0... 300 





Минимальная наработка, ч, не менее: 


IOI“, ВЛОВХ ионы кале AM 500 
ОО Волен Бия BG: Btw, Re 1000 
(Oe ЗОАНЕНИЯ, ЛЕГ ааа 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость паразитного свечения, мкВт/(ср-см?”), не более 0.1 


Напряжение модуляции, В, не более .............. 40 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более........ 0.65 
Ток спирального покрытия, мкА, He более........... 105 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В....... 6.3 У «nt O69 
Напряжение модулятора, В.... —200...0 —125...0 
Напряжение анода первого, В... 0... 300 0... 1000 
Напряжение анода второго, В... 1200 1000... 2000 
Напряжение анода третьего, В.. 4800 2000... 8000 
Напряжение катод-подогреватель, В 0 —135...0 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, 
В: dso POCA RES ECE ве — —450 ... 450 


13Л014У 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения электри- 
ческих сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 52 мм. Экран прямоугольный, плоский, диагональю 13 см, 
зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 
lo KE. 





1295 9 7 Выводы электродов: /, 14- по- 
догреватель; 2-—катод; 3-моду- 
лятор; 4-—модулятор (посадоч- 
ный); 5—анод первый; 6, 13-от- 
сутствуют; 7, 8— сигнальные плас- 
тины; 9-ускоряющий электрод; 
10 -анод второй; /1, 1[2-времен- 
ные пластины. 





14 JMS f2 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц. 
ускорение, м/с? (9). 
Многократные уларные а 
ускорение. м/с“ (49). 
длительность удара, мс... 
Температура окружающей среды. K ( Chi 
ВЕРКНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ка wee be ee HOG 
нижнее значение 
cae a влажность воздуха ‘при температуре 
‚308 К (35°C), 9° 
Пониженное о давление, Па (мм рт. ет 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”} . 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм. не менее . 
Яркость свечения экрана, кд/м”. не менее 
Яркость паразитного свечения. кд/м”. не более . 
Ширина сфокусированной линии. мм. не более . 
Время послесвечения, с, не более . 
Время готовности, мин, не более . 
Геометрические искажения. %. не более 
Чувствительность к отклонению, мм/В. не менее 
сигнальной системы 
временной системы 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки. град. 
не более . 
Нелинейность отклонения. 4%, не более . 
Ориентировка цоколя, град, не более ..... 
Ориентировка линии развертки сигнальных пластин от- 
носительно образующей экрана. град, не более. 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, не более . 
Смещение пятна, MM, не болес . 
Напряжение анода первого, В са 
Напряжение модуляции. В. не более . 
Напряжение модулятора запирающес (отрицательное). 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод модулятор. мкА. не более . 
Ток накала, A . ИЕ: 
Суммарный ток анода и | ускоряющего олектрола мкА. 
не более. .: | 
Емкость модулятор все - электроды, пФ, не более 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более 
Емкость электрод временной системы все `электролы. 
пФ, не более 
Емкость электрод. сигнальной системы 
пФ, не более . рае а 
Минимальная наработка, ‘uy, не менее . 
Срок хранения, лет 


все электроды, 


470 


98 
69825 (525) 
294 198 (3) 


— 


400 . 
35 


. 1000 


80 .. 

30 

5 

0.54... 0,66 


500 
9.0 


3.0 
4,5 
10,5 


7.0 
750 





Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии, мм, He более........ 0,72 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 42 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 





Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В....... 6,3 Sul ae OP 
Напряжение модулятора, В | р ый 
Напряжение анода первого, В... — 200... 1200 
Напряжение анода второго. В... 3500 3250... 4450 
Напряжение ускоряющего электро- 
ПИ Па она 3500 3400... 4200 
Напряжение катод-— подогреватель, | 
Ноа короны 0 —125...0 
Сопротивление в цепи модулятора, 
IM, ооо. = 1,0 


13NO15SU 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения электри- 
ческих. сигналов с частотой до 500 МГц при демонстрации опытов 
школьной программы. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 37мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
13,8 см, зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора 
не более 0,85 кг. 





Выводы электродов: /, 8— подогреватель; 2- модулятор; 4 - фокусирую- 
щий; б-анод; 7-катод; Д,, Д› - временные пластины; Д., J, -сигналь- 
ные пластины. 


Условия экспил уатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... еее. |... 60 
ускорение, м/с? (9) .................. 25 (2,5) 
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Многократные ударные нагрузки: 


УСКОРЕНИЕ, M/C" 10) икона 150 (15) 
длительность удара, MC.............. 2 vse ID 
Температура окружающей среды, К (°C): 
верхисе значение «4 4-66 44 bbw ee eA EES 343 (70) 
нижнее значение 2g 6 ee 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
о ре Ein Gr a 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт.ст.) 69825 (525) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?). 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее..... 100 
Яркость свечения пятна, кд/м”, не менее........ 4 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более.... 0,3 
Диаметр пятна, MM, не более................ | 
Время послесвечения ....... еее. . Длительное 
Время готовности, мин, не более............. 5 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 

сигнальной системы ... еее. 0.4 

временной системы ..... еее. 0,35 
Ориентировка цоколя, град, не более.......... 20 
Напряжение анода, В...... еее. 700 
Напряжение электрода фокусирующего, В....... 0... 400 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), | 
№ зая hie Е а и 160... 30 
TOR: маналя, А дека аа oe 0,054... 

0,066 

Ток катода, мкА, He MeHee................ 100 
Минимальная наработка, 4, не менее .......... 2000 
Срок хранения, лет „реак ана 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ток катода, мкА, не MeHee................ 100 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
о реа ое и сон а 160... 30 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 


НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В........... 12,0 LLB os 9 
Напряжение модулятора, B........ — —160...0 
Напряжение электрода фокусирующего, В — 0... 400 
Напряжение анода, В............ 700 550... 750 
Напряжение катод-подогреватель, В.... 0 —125...0 
Ток катода, мкА, He более......... — 200 
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13/1016A, 13/1016B, 13/1016Y 


Двухлучевая электронно-лучевая трубка с электростатическими 
фокусировкой и отклонением электронного луча для визуального на- 
блюдения и фоторегистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 134 мм. Экран круглый, плоский, диаметром 13,4 см, алю- 
минированный, синего (13ЛО016А), желтого (13ЛО016В) и зеленого 
(13JIO16Y) цветов свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не 
более 2 кг. 
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115 2 24 25 Nog ey Ma Ав 






2514 15 12 6 ИРИ 





Выводы электродов: /, 13, 14, 25- подогреватели: 2, 1[5-катоды; 3... 5, 
7... 10, 16... 21, 22-свободные; б-анод второй; 11, 23—анод первый; 
12, 24-модуляторы; X,,, X>,, Хаь, Хь- временные пластины; Y,,, Y>,, 
У, У,» -сигнальные пластины; А-анод третий; С- сетка. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ. еее ла ван 1... 80 
ускорение, м/с? (4)... ее инь. ь. 50 (5) 

Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с” {8 ионы. 150 (15) 

длительность удара, мс.............. к, dd 
Температура окружающей среды, К (°С): 

Верхне значение ‚еее + KORE 5 358 (85) 

нижнее значение ‹...... а ыы s 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
308. K (35°C), Же ss оны деи 6 a 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее...... 60 x 100 
Яркость свечения экрана при токе третьего анода 
20 мкА, не менее: 


13JIO16A, MKBt/(cp : cM”) о За 40 
ЛЖ ОВ RUM 64-6 bh woe сомы на 240 
Е 2 > et: > He Ge ae ewe HA 240 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, He более.... 0,45 
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Ширина сфокусированной линии, MM, He более: 
в центре 
на краю 

Время послесвечения, с: 

&ЗЛОл6А, не. более: -... wr ee 
13ЛО16В, не менее . 
1ЗЛОТ6бУ, не более........ 

Время готовности, мин, не более . | 

Скорость фотозаписи 13ЛО16А, км/с, | не менее . 

Геометрические искажения. %, не более . 

Чувствительность к отклонению. мм/В. не менее: 
сигнальной системы 
временной системы 

Отклонение от угла 90°. между линиями ‘развертки, град. 

NE GORGE 5 oie oie ks a Ps 

Отклонение от угла 0° между линиями развертки. град, 

He боев лы... ae 

Нелинейность отклонения, %, ‘не более . 

Ориентировка вывода ‘третьего анода относительно 

пластин У, и 7У,, град..... 

Положение неотклоненного пятна относительно гео- 

метрического центра экрана, мм, не более . 

Смещение пятна, MM, не более... 

Расстояние между неотклоненными пятнами `двух сис- 

тем, мм, He более............... 

Напряжение модуляции, В, не более ам 

Напряжение м лан (отрицательное) 


© © © © © ЗОО mmm 


so se № № в # .e@ № © « 


*_ © © © © © © #8 © &  @ 


Tox утечки катод подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод - модулятор, MRA, He более . 

Ток накала, A . | а ss 
Ток утечки анода первого, мкА. не более... ..... 
Ток анода третьего, мкА, не более . 
Емкость катод-—все электроды, пФ, не более .. 
Емкость модулятор-все электроды, пФ, не более . 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . В 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 
Емкость электрод временной системы №. 
ды, кроме X,, пФ, не более . 
Емкость электрод временной системы Х. 2 — все электро- 
ды, кроме X,, пФ, не более . 
Емкость электрод сигнальной системы Y, — все электро- 
ды, кроме У,, пФ, не более . | 

Емкость электрод сигнальной системы > все > электро- 
ды, кроме Y,, пФ, не более . oo 
Минимальная наработка, 4, не менее .. 

Срок хранения, лет......... 


“pce электро- 


ООО © @ @ ЗОО ЗАК ЗОВИ ЗИК ЗИК 


Oo Oo ом 


з 


ы-ьеофре SOS 
S 
S 


2 


> - 
sn 


80... 40 
30 

5 
ИТ. 
15 

30 

7,0 

9,9 


0,33 


3,9 
2,5 
8.0 
8,0 
6,0 
6,0 


500 
ы 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более | 
Ширина сфокусированной линии в, центре, 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более . 
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30 


мм. не более 0.72 


0,2 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В....... 6,3 = 5 
Напряжение модулятора (отрица- 
ПОЛЬ. Пора — 150...1 
Напряжение анода первого, В... — 300... 1000 
Напряжение анода второго, В... 1700 1500... 3100 
Напряжение анода третьего, В... 12000 8000... 13000 
Напряжение катод - подогреватель, 
ее А Gee he Кия 0 —125...0 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, 
Вика we SO Ae we — —300... 300 
Напряжение сетки, В........ 1700 1400... 3100 
Сопротивление в цепи модулятора, 
| а ee — 1,9 


13/1017A, 13/1017B 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения и фото- 
регистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 58 мм. Экран круглый, плоский, диаметром 13 см, синего 
(1ЗЛО17А) и белого (13J1017B) цветов свечения. Выводы штырьковые. 
Масса прибора не более | кг. 


945 


1353 4 09! 






5 8 218 





Выводы электродов: /, 1[5- подогреватель: 2, 6, 7, 14—cBoboHbIe; 
3-катод; 4- модулятор; 5-анод первый; 8, 9-сигнальные пластины; 
10-анод второй; 11, 1[2-временные пластины; 13-сетка; А-анод 
третий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... ee ee |... 200 
ускорение, м/с? (9)...... ее... 50,0 (5) 
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Многократные ударные нагрузки: 


ускорение: С”: TH) ее еее 150 (15) 
длительность удара, MC ............. Pixels 
Одиночные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9)...... еее... 1500 (150) 
длительность удара, MC ..... ое А. 
Температура окружающей среды, К ( iC), 
верхнее значение .... Ei ee as . 358 (85) 
HWMHCe ‘ЗИАчение .... ууу нь. 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К (35°C), % 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. и 3 200: (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па ( (кгс/см). 294 198 (3) 
Основные данные 
Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее..... 100 
Яркость свечения экрана, не менее: 
13JIO17A, мкВт/(ср-см a ey ee ee ae ee 10 
PEF MES ee ei ce ok oe ee es 40 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более.... 0.2 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более.... 0.5 
Время послесвечения, с, не менее: 
ЗЛОГА. ху г ло нра нес. Короткое 
ВТ м об И К О РАЯ 4 
Время готовности, мин, He более.......... 2 
Геометрические искажения, %, не более..... vil 3 
Чувствительность к отклонению. MM/B, не менее: 
СИРНальной СИСТЕМЕ 2.6 OMS i eg Oi belt 1,0 
временной. СИСТЕ; ие Ot 0.5 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, 
ПЕ о О Е 1,5 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, MM, не более......... 10 
Смещение пятна, MM, не более.............. 5 
Напряжение анода первого, В: 
PE LP О ep PON AS rte we ae eee aS 0... 500 
RSMO Bas Sonne RCV eg ee ek ee ee be 150... 450 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
B Ad ва, ира He eee ака SSS ЗИ: 230 
Назрижение. сетки, Bio. osc сарае. 1500 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более... 30 
Ток утечки катод-модулятор, мкА, He более..... 5 
Ток HORAN, Ао еее она 0.27 «2,033 
Емкость катод-—все электроды, пФ, не более ..... 9.0 
Емкость модулятор- все электроды, пФ, не более .. 7.0 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы пФ, не более... ,„.. еее вл 4,8 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
сиетемы, и Ф, HE более... „нь ааа 6,0 
Емкость электрод временной системы //-все электро- 
пы; И. Но БОЛЕ. про ро реа 13.0 
Емкость электрод сигнальной системы 8 все электро- 
Wee TP ро: 4 ae So ke eh we RS АН 10,0 
Емкость электрод временной системы / [-все электро- 
pi, кроме 12, пФ, не более.....:. ee о. 10,0 
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Емкость электрод временной системы /2—BCe электро- 


ды, кроме //, ПФ, не более..... 10,0 
Емкость электрод сигнальной системы : Be - все электро- 

ды, кроме 9, ПФ, He более..... 10,0 
Емкость электрод сигнальной системы 9 все › электро- 

ды, кроме 8, пФ, не более.......... sis gata et й НО 
Минимальная наработка, 4, He MeHee.......... 500 
Срок хранения лет а. poe eer 38 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более .... а ре. Ва 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более rr 0,55 
Яркость паразитного свечения, мкВт/(ср- см”), не более... 0,5 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, B...... 6,3 5,7... 6,9 
Напряжение модулятора (отрица- 
тельное), В... ета: .. м 9.1 
Напряжение анода первого, В. — 0’... S09 
Напряжение анода второго, В... 1500 1500... 2000 
Напряжение анода третьего, В.. 10000 8000... 11000 
Напряжение катод - подогреватель, 
| eek 4-6 3 vite инь: Г. © —125...0 
Напряжение сетки относительно 
второго анода, В. — —200...0 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, 
| И Я ЕС — — 300 ... 300 
Сопротивление в цепи модулятора, 
МОм, не более............ — 1,5 


13/1018B, 13Л018ИиИ 


Электронно-лучевые трубки с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 56 мм. Экран прямоугольный, плоский, диагональю 13 см, 
‚со шкалой беспараллаксного отсчета, желто-зеленого (13ЛО18В) и 
зеленого (13Л018И) цветов свечения. Выводы штырьковые. Macca 
прибора не более 0,85 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, [my .......... нь |... 80 
ускорение. м/о” (0)... ck ee ke ew we gw av SOS) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорений м/с” (@) 66 see eh ees we eee» 190 (5) 
длительность удара, MC ........:..... 2... 15 
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Температура окружающей среды, К (°C): 


Верхнее Значение... еее 358 (85) 
нижнее значение ......... ее... 213 (—60) 
Относительная, ее воздуха при температуре 
О Е Oe 2k wd eS eo we Oe ote а ES 98 
Пониженное о давление, Па (мм рт, i 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 


D 56 





A Выводы электродов: /, 3-подо- 
греватель; 2- катод; 4, 5, 8, 10, 
14, 15 свободные; 6 — модулятор; 
7—анод первый (фокусирующий); 
9—сетка; //-анод второй; 12- 
корректирующий; /3-ускоряю- 
щий; А-анод третий; A,, Д›- 
временные пластины; Д., Д.- 


сигнальные пластины. 
Основные данные 


/ 





IS My 12 My 9 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее...... 60 x 100 
Яркость свечения, экрана, кд/м”, не менее: 

ЕЛЬ. О В Е ce AL 50 

неа РЕЯ И eee 200 
Яркость паразитного свечения, кд/м. не более.... 0,1 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более.... 0.6 
Время послесвечения, с, не менее: 

DIG ОР Е Cae tee а. SO 

VSIA аси атака Короткое 
Время готовности, мин, не более............ 2 
Геометрические искажения, %, не более..... 5 


Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 


сигнальной системы .... еее... LZ 
временной системы ..... еее. . 0.5 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, 
В о а а ль нае мя 2 
Нелинейность отклонения, %, не более......... 3 
Угол между линией развертки временных пластин и 
большой осью шкалы, град, не более.......... 5 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более....... 10 x 10 
Смещение пятна, MM, He более.......... р, 
Напряжение анода первого, В.............. 300... 650 
Напряжение модуляции, В, не более........... 40 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). 
Во роллер Be 4 90... 40 


РЕ РИ ни 


Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более... 50 


Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более..... 7 
TOE FRE IX И Re 0.085... 
0,104 
Ток катода, мкА, не более. ./;.....;:....... 1000 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более .. 8 
Емкость модулятор-все электроды, пФ, не более.. 8 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, .иФ, не.болбе:... 31... ;....... 5 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, ‘n@, ив более 2. le Poe ет. 3 
Емкость электрод временной системы - все электроды, 
о Ш: ОО ОЕ eee eee od 8 
Емкость электрод сигнальной системы - все электроды, 
пФ, ме более. иены лье а ее ва 8 
Минимальная наработка, 4, не менее.......... 1000 
Срек. хранения, Лет... ли eb be ee ele 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........... 35 
Напряжение модуляции, В, не Gomee .... 2... 2... 40 
Ширина сфокусированной линии, мм, не ООЛее: гы кич 0,65 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........ 0,3 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В...... 6,3 5,1»... 6,9 
Напряжение модулятора (отрина- 
Е OR ae Sd, Che Se ee —— 200...1 
Напряжение анода первого, В... — 1... 1000 
Напряжение анода второго, В... 1500 ‚ 1300... 1700 
Напряжение анода третьего, В .. 8000 10000 
Напряжение катод - подогреватель, 
| Е 0 —100... 100 
Напряжение ускоряющего электро- 
Was Ee, Е де Л 1500 . 1400... 1600 
Напряжение корректирующего элект- 
NOMA Se ek aoa ке о 1500 1350... 1750 
Напряжение сетки, В........ 1400 1250... 1700 
Напряжение корректирующий элект- 
ПОПОВ. Волен а — 50... 300 


13/1036B 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигналов 
с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50,5 мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
13 см, желто-оранжевого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса 
прибора | кг. 
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Выводы электродов: /, 14- подогреватель; 2-катод; '3—модулятор: 
4—свободный; 5-—анод первый; б- отсутствует: 7, 8—сигнальные откло- 
няющие пластины; 9-анод второй; 10, 1[1[-временные отклоняющие 
пластины; /2-—свободный; /3- отсутствует; А-анод третий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон мастот, ГЦ. Г. ee 1... 600 
ускорение, м/с? (4)................. 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, M/C*"(g) к ие И. 120 (12) 
длительность удара, мс.............. 4...6 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение ...... пр-т .... 398 (85) 
нижнее значение ...... а 213 (—60) 
Относительная, ие воздуха при. температуре 
308 К (35°C), ° Sis wea И ae Boks oe ees 98 


Повышенное и давление, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 


( 
( 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее ..... 108 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее ....... 60 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, He более... + 91 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
B ПОТЕ сое km ww раз зе а аа 
He SOW океаны м oe Stk 
Время послесвечения, с, не менее......... eo igs 
Время готовности, мин, He более............. 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной CHETOMN рука узо ска 
временной системы ......,........... 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, 
НОЕ ри he Oa oc es SH eisai iat ии. Tee 


-NUOS 
© oo 


oo 


Ориентировка цоколя, град, не более.......... №... £0 
Ориентировка вывода третьего анода, град, не более.. —10... 10 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, He более...... ЗА 
Смещение пятна, мм, He более............ .. 10 
Напряжение анода третьего, В....... сонаты SO 
Напряжение анода первого, В....... ноте Эр 
Напряжение модуляции, В, не более........... 55 
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Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 


Bs 2 & ea: & ea eh oe ь Ry alg ME te fa et a ae ae Og: Bk 95 ... 30 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА. He более... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, He более..... 5 
Ток утечки анода первого, мкА, He более....... 15 
TOX от И, О ea RE eR ESS 0,54... 0,66 
Ток анода первого, мкА, He более............ 500 
Ток катода; мкА, не более........:.. гг. т. 1000 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более..... 8 
Емкость модулятор -все электроды, пФ, не более... 10 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не Oomee...........0.0 .. 3,5 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, THD, HE GONCE рае, ела сана 3.5 
Емкость электрод временной системы /0-все электро- 

ды: WP, ИО: GOO se ok He ee a, eM & Bow BSS 15 
Емкость электрод сигнальной системы 7-все электро- 

Ni, ПФ. HE 90000. ee bie ee ee aE Rae 12:9 
Емкость электрод временной системы /0--все электро- 

ды, кроме Fi, пФ, we более... еее н 13 
Емкость электрод временной системы //-все электро- 

ды, кроме 10, пФ, ие более.........,....., 13 
Емкость электрод сигнальной системы 7-все электро- 

ды, кроме 8, пФ, неё более................. 12 
Емкость электрод сигнальной системы 8—BCe электро- 

ды, кроме 7, пФ, не боле ................. 10 
Минимальная наработка, 4, не менее.......... 1500 
Срок хранения, лет 4 4 6 ae еее A 8 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более........ 1,0 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более........ 0,2 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В....... 6,3 Vet, ica 69 
Напряжение модулятора, В.... —200...0 —200...0 
Напряжение анода первого, В... 374... 690 1100 
Напряжение анода второго, В... 2000 1500... 2200 
Напряжение анода третьего, В.. 4000 3000... 4400 
Напряжение катод - подогреватель, 
В он а Re he eS 0 —125...0 


13N1037A, 1ЗЛОЗ7И, 13Л037М 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча для визуальной (13ЛОЗ7И) регистрации электричес- 
ких сигналов с частотой до 300 МГц и фоторегистрации (13J1037A, 
i3J1037M) с частотой свыше 500 МГц. 
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Конструктивное исполнение —B стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50,5 мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
13 см синего (13J1037A), зеленого (13ЛОЗ7И) и голубого (13J1037M) 
цветов свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более | кг. 
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14 


981! 





Выводы электродов: J, 14- подогреватель; 2-катод; 3- модулятор, 4, 
]12-свободные; 5—анод первый; 6, 13- отсутствуют; 7, 8-—сигнальные 
пластины; 9-анод второй; 10, 1[!-временные пластины; А-анод 


третий. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: | 


диапазон частот, Im .............04. 1... 80 
ускорение, м/с? (9)...... еее... 100 (10) 


Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с“ ()................. 350 (35) 

длительность удара, мс.............. err |i 
Температура окружающей среды, К (°C): 

верхнее значение ................. . 358 (85) 

нижнее значение ...... 2... 2. eee 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 


В В. Ка ee a OB 98 


Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не более..... 
Яркость свечения экрана, не менее: 

1ЗЛОЗ7А, мкВт/(ср.см”) Е ЕЕ 

ВОВ "ааа 

13J1037M, мкВт/(ср-см?) ..............0. 
Яркость паразитного свечения, кд/м, He более.... 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

М кое РО КЕ РР 

BO: BOE. нь лера неа 
Время послесвечения: 

ЗЛОЗТА и ВЛОМ . еее наь 

Е о Wl Gs & a и RI 
Время готовности, мин, He более............. 
Чувствительность к отклонению, мм/В: 

сигнальной системы ..... еее. 

временной системы ...... еее. 


Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, 


НОП ob. ee ee a i о а ве 
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108 


Короткое 
Среднее 
> 


0.35... 0,43 
0,28... 0,38 





Ориентировка цоколя, град, He более.......... 10 
Ориентировка линии развертки относительно вывода 
третьего анода, град, не более.............. 10 
Положение неотклоненного пятна, мм, не более... 25 
Смещение пятна, мм, не более.............. 10 
Напряжение анода первого, В.............. 302... 518 
Напряжение модуляции, В, не более............ 40 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
В и Sle ee Ae ai о а о о ibe 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более... 30 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не ` более i Ao eres 5 
TOR № с, if Bh oS SK OR eS 0,54 ... 0,66 
Ток анода первого, мкА, He более............ 500 
Ток анода третьего, мкА, не более........... 9 
Ток катода, мкА, не боле ................ 1000 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более..... 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 10 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более ........ еее... 3,5 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более ......... де... 3,5 
Емкость электрод временной системы [0-все электро- 
ды, пФ, не более ........ 2c ee ewe ee eee 15 
Емкость электрод сигнальной системы 7- все электро- 
лы. пФ. He более. улья EWS 15 
Емкость электрод временной системы [0-все электро- 
ды, кроме //, пФ, не более................ 13 
Емкость электрод временной системы //-все электро- 
ды, кроме 10, пФ, не более................ 13 
Емкость электрод сигнальной системы 7—BCe электро- 
ды, кроме 8, HD, не более... ен. о, 12 
Емкость электрод сигнальной системы 8 - все остальные 
электроды, кроме 7, пФ, не более............ 10 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
1ЗЛОЗТА и 13Л037М ................. 500 
ПОНИ ео ола оочень 1500 
СЛОЕ ХРАМЕНИЯ, ЛЕГ, реки ука ь 12 
Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 
Ширина сфокусированной линии в центре, мм, не бол ,... UB 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более. ....... 0,1 
Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... 6,3 2 Oe I 
Напряжение модулятора, B.... —200...0 
Напряжение анода первого, В... — 1100 
Напряжение анода второго, В... 1500 1500... 2200 
Напряжение анода третьего, В 3000 1500... 4400 
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Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 


Напряжение катод - подогреватель, 
OF eG % ae Se ee во —125...0 
Отношение напряжений третьего и 
второго анодов, отн. ед., не боле — 2,3 
Сопротивление в цепи модулятора, 


MOM 4.5 640-9 орет — 1,5 


Сопротивление в цепи любой из от- 
клоняющих пластин при частоте 
350 Гц, МОм.............. — 1,0 


13Л048 В, 13ЛО48И, 13Л048М 


Двухлучевая электронно-лучевая трубка с электростатическими 
фокусировкой и отклонением луча для визуальной (13ЛО48В, 13Л048И) 
регистрации электрических сигналов с частотой до 300 МГц и фото- 
регистрации (13ЛО48М) с частотой свыше 300 МГц. | 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 85 мм. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
13,6 cm, голубого (13ЛО48В, 13Л048М), и зеленого (13ЛО048И) цветов 
свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 1,5 кг. 


+00 


42510 12 И 99171 









912 24 295841000 


Выводы электродов: /, /3 и 14, 25- подогреватели; 2, 15-катоды; 3, 7, 
10, 16, 19, 22-свободные; 4, 5, 8, 9-сигнальные пластины; б-анод 
второй; 11, 23-аноды первые; /2, 24- модуляторы; 17, 18, 20, 21- 
временные пластины. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Tm... .. еее. |... 80 
ускорение, м/с? (9)... ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, мк” (0)... еее. 150 (15) 

длительность удара, мс.............. re 
Температура окружающей среды, К (°C): 

верхнее значение......... у. еььс 343 (70) 

нижнее значение ........ ее... 213 (—60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
O90 Bu tee И в 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 69825 (525) 
Повышенное атмосферное давление, Па, (кгс/см?).. 294198 (3) 
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Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее... 
Яркость свечения экрана: 
13ЛО48В, кд/м? 
13ЛО48И, кд/м? 
131048М, мкВт/(ср:см?)............. 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более... 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре 
на краю 
Время послесвечения: 
13Л048В 
13J1048U 
13J1O048M 
Время готовности, мин, He более........... 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 
сигнальной системы 
временной системы 
Отклонение от угла 90° между линиями ‘siete 
град, не более 
Ориентировка цоколя, град, не более 
Положение неотклоненного пятна, MM, не более... 
Смещение пятна, мм, не более 
Напряжение анода второго, В 
Напряжение анода первого, В............. 
Напряжение модуляции, В, не более 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное), В 
Ток утечки катод- подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более ... 
Ток утечки катод- первый анод, мкА 
Ток накала, А 
Ток анода первого, мкА 
Ток анода второго, мкА, не более 
Емкость катод -все электроды, пФ, не более... 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более .. 
Емкость между электродами временной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более 
Емкость электрод временной системы 1/7 (20)- все 
электроды, пФ, не более 
Емкость электрод сигнальной системы 4 (8)-все 
электроды, пФ, не более 
Емкость электрод временной системы /7 (20)- все 
электроды, кроме /8 (21), пФ, не более 
Емкость электрод временной системы 18 (2№- все 
электроды, кроме /7 (20), пФ, не более 
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Емкость электрод сигнальной системы (5) — все 
электроды, кроме 5 (9), пФ, не более........ 
Емкость электрод сигнальной системы 5 (9)-все 


остальные электроды, кроме 4 (8), пФ, не более. ... 
Минимальная наработка, 4, не менее: 
13Л048В 
131048 И 
131048 М 
Срок хранения, лет, не менее 


О ae 


Длительное 
Среднее 
Короткое 


0,20 
0,17 


.. 

10 

25 

10 

1800... 3000 
400... 700 
50 


0,54... 
—50... 
1000 

10 

10 


0,66 
200 


12 
12 
12 
12 
12 
12 


12 


— 


300 
750 
300 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более .............. 60 
Ширина сфокусированной линии, мм .............. |. 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более........ 0.1 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... 6,3 S48 as BF 
Напряжение модулятора, В о —200...0 
Напряжение анода первого, В... — 0... 1000 
Напряжение анода второго, В... 2000 1800... 3000 


Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, 
| eh AA ews oo — 550... 550 


bk ee Se ааа a 0 —125...0 
Сопротивление в цепи модулятора, 
МОм, не более............ — р 
Полное сопротивление в цепи лю- 
бой из отклоняющих пластин при 


частоте 50 Гц, МОм ......... — 1.0 


13N1054A, 13/1054B 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения и фото- 
регистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 52 мм. Экран круглый, сферический, диаметром 13 см, 
синего (13JIOS4A) и голубого (13Л054В) цветов свечения. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 1,5 кг. 


427 


Ay As 


12499700 A; 





Выводы электродов: /, 14- подогреватель; 2-катод; 3- модулятор; 4, 
1[2-не подключены; 5-анод первый; 6, [3- отсутствуют; 7, 8 —сигналь- 
ные пластины; 9-анод второй; 10, 1!1-временные пластины; А. -анод 
третий; А.-анод четвертый; А.-анод пятый. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазой частот, ГЦ... we ee es 1... 200 

ускорение, м/с? (g). 2... еее. 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: . 

ускорение, Mic” Ш): 24.6 4 4% @ Mikael nes 400 (40) 

длительность удара, мс.............. 242 10 
Одиночные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (9)... ен... 1500 (150) 

длительность удара, мс.............. La 
Температура окружающей среды, К (°C): 

ВЕОХНОЕ ЗВОЧЕНИЕ у кессон 358 (85) 

нижнее значение ....... еее. 213 (—60) 


Относительная, ани воздуха при температуре 


ВЫ ока кепок 98 


Пониженное idee Gone давление, Па (MM pT. ст. | 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”). 294 198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее..... 
Яркость свечения экрана, не менее: 

13Л054А, мкВт тер. ой и 

13ЛО54В, кд/м“... еее 
Яркость паразитного свечения, не более: 

13JIOS4A, мкВт T/(cp- 7 ye a Pe Ee oe eS 

1ЗЛО54В, кд/м“ ............ Ne ae ee & EW 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

Я. но О Face eae Saw we wR ee hee 

WA ооо A eRe ew ha Se ey oe 
Время послесвечения, с: 

LSJIODS4A,. He более осо 8% нина 

ТЭЛА В, HE Менее еее we ew OS 
Время готовности, мин, не более............. 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 

сигнальной системы .... еее... 

временной системы ....... ее... 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, 
о. 64 6 64 4 ee AEH Ewe PS eS 
Ориентировка цоколя, град, He более.......... 
Ориентировка боковых выводов, град, не более. ... 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более....... 
Смещение пятна, мм, не более .............. 
Напряжение анода первого, B.............. 
Напряжение модуляции, В, не более........... 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 


Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более ... 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более ..... 
Ток утечки анода первого. мкА, не более....... 
DOR: BORA, А ее 
Ток анода первого, мкА, не более............ 
Ток анода второго, мкА, не более............ 
Ток анода пятого. мкА, не более............ 


—2> 


=> о 


> 


— ho 
со > 


4 


Ww SS NWS SS o- 


>= 


— > 
>> 


200... 400 


> 
> 


95... 30 
30 


15 

0.54... 0,66 
200 

500 

10 
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EMKOCTb 
EMKOCTb 
Емкость 
системы, 
Емкость 


системы, 


Емкость. 
ды, ПФ, 
Емкость 
ды, пФ, 
Емкость 


Емкость 


Емкость 


катод — все электроды, 


пФ, не более .. 


модулятор - все электроды, пФ, не более .. 
между электродами сигнальной отклоняющей 
пФ, не более.... ech yr Soe hs Me 
между электродами временной отклоняющей 
пФ, не более..... i tye Nec 
электрод временной системы '10— все электро- 
He HONG оао шара oe 
электрод сигнальной системы 7- все электро- 
BO. DONGE оке es Гая 
электрод временной системы /0_ все > электро- 
ды, кроме 11, ПФ, не более....... saa ed 
электрод временной системы | все » электро- 
ды, кроме 10, пФ, не более . ee a eae 
электрод сигнальной системы я все электро- 
ды, кроме 8, пФ, не более........ ee wes 
электрод сигнальной системы 8 все электро- 


Емкость 


ды, кроме 7, пФ, не более .. 


я 


Минимальная наработка, 4, не менее ... 


Срок хранения, лет 


12 
12 


13 


500 
12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана 13ЛО54В, кд/м?........... 65 
Напряжение модуляции, В, не более.......... 50 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более .... 0,7 
Яркость паразитного свечения, не более: 
13JIOS4A, мкВт/(ср:см?) ...........2..000005 1,5 
1310538. иди sk a a SE аь 0,15 
Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В ыы 6,3 = eo, 
Напряжение модулятора, В.... — —200...0 
Напряжение анода первого, В... — 1100 
Напряжение анода второго, В .. 1500 1400... 2200 
Напряжение анода третьего, В 3500 6600 
Напряжение анода четвертого, В... 6000 10800 
Напряжение анода пятого, В 8000 6000... 15000 
Напряжение катод -подогреватель, 
DS аа he RG м ея 0 —125...0 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, 
ори Виа = —550 ... 500 
Отношение напряжений пятого и 
второго анодов, отн. ед. — 10 
Сопротивление в цепи модулятора, 
МОм и ме ... < |5 
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13410101 М 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с электростати- 
ческими фокусировкой и отклонением луча для визуального наблюде- 
ния и фоторегистрации высокочастотных колебаний с частотой до 
1000 МГц и импульсов наносекундной длительности. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 56 мм. Экран плоский, алюминированный, круглый, диа- 
метром 13 см, голубого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса 
прибора 1,0 кг. 


$29 





Выводы электродов: /, 7-подо- 
греватель; 2, 5-свободные; 3— 
катод; 4—анод первый; б-моду- 
лятор; {,, Д"-сигнальные от- 
клоняющие пластины; H,, A> 
временные отклоняющие плас- 
тины; А›-анод второй; А. - 
электрод ‘послеускорения. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, lm ...... Sh ark es aes |S |... 80 
ускорение, м/с? (9)..... Seta ace pee: ЗЫ 
Многократные ударные es las 


ускорение, м/с“ (g) . ae a ea sea’ «= *220812) 
длительность удара, мс... Lata > Тм 
Температура окружающей sian K с с 
верхнее значение ..... аа ЗН] 
нижнее значение ..... 213 (—60) 
Относительная, oe воздуха при температуре 
308 К (35°С), ооо . 098 
Повышенное о давление, Па (кгс/см?).. 196132 (2) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.... 40х70 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

по вертикали ........,. ен. СМ 

ШО ГОРИЗОНТАЛИ: ухо оон 0,6 
Время готовности, мин, не более....... еж. вы 
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Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 


временной системы .............. .. 0,10 
сигнальной системы ............--.2. 0,15 
Геометрические искажения, %, не более...... 3 
Полоса пропускания по оси У, МГи, не MeHee... . . 450 
Скорость записи, км/с, не менее........... 10000 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более ..... 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ПЕ ель оо о еее пабе вла 120... 60 
Напряжение анода первого, В........... .. 500... 1000 
Напряжение анода второго, B............ 2500... 3500 
Напряжение накала, B................. 6,3 
Напряжение электрода послеускорения, В ..... 6000 
Напряжение катод подогреватель, В........ —100... 100 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более... 100 
ТОК МИ сосет, & OR ee a вы 0,54... 0,66 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более... 20 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. . 6,5 
Емкость между электродами временной отклоняю- 
щей системы, пФ, не Gonee .........2..... 3,5 
Емкость электрод временной системы - все электро- 
ды, их, - ше более-..-.::.. еее ee . 4,0 
Минимальная наработка, 4, не менее........ 1125 
Срок хранения, лет................ 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии по горизонтали, мм, 
Sy GTR ie кан ба ева 0,5 
Скорость записи, км/с, не менее.......... ... 10000 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
ный допустимый 

Напряжение накала, В....... 6,3 Sof na De 
Напряжение модулятора (отрица- 
тельное), B... 2... ... — 180... 60 
Напряжение анода первого, В... — 500... 1000 
Напряжение катод-подогреватель, В — 100... 100 
Напряжение анода второго, В... 3000 2500... 3500 


13Л10104А 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с электростати- 
ческими фокусировкой и отклонением луча для визуального наблюде- 


ния и фоторегистрации высокочастотных колебаний. 


Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 53 мм. Экран круглый, плоский, диаметром 13,6 см, синего 


цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора 1,5 кг. 
490 


14 





Выводы электродов: /, 14- подогреватель; 2-катод; 3-модулятор: 
4- ускоряющий; 5 анод первый; А,-анод второй; А з—анод третий; 
А.-анод четвертый; А;—анод пятый; X,, Х,- временная пластина; Y,, 
У, - сигнальная пластина; 6, /3-отсутствуют; 7... /2- свободные. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Tu. ....... 2... |... 80 
ускорение, м/с? (g)........... 000004 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, M/C” (9)... ee уе не 150. (15) 
длительность удара, мс.............. ии Be 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее зыачение......... ee ee 358 (85) 
нижнее значение ....... еее... 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
и, 9 И И АЯ 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее ...... 80 x 50 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более: 

B ВЕНЕ: оное оо пении 0,6 

р о ее а Ве ое 0,7 
Яркость свечения экрана, мкВт/(ср-см^), He менее.... 350 
Яркость паразитного свечения, МкВт/(ср-см”), не более 2 
Время послесвечения, с, не менее............. 0.01 
Время готовности, мин, He более............. 2 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 

временной системы ...... еее. . 0,15 

сигнальной системы ...... еее. 0,16 
Скорость фотозаписи, км/с, не менее.......... 10000 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более....... 20 
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Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 


SME OO. a 4S 6 ee OR ORS AR GOS Se eM [50 ... 50 
Напряжение электрода ускоряющего, В, не более... 400 
Напряжение анода первого, B.............. 550... 850 
Напряжение модуляции, В, He более........... 12 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более... 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, He более..... э 
Ток анода первого, мкА ...... ее... —50... 100 
Ток анода второго, мкА, He более............ 400 
TOS Heras А. де ана ко ee оны 0.27...0.33 
Ток анода пятого, мкА, не более............ 25 
Емкость катод-—все электроды, пФ, не более ..... i 
Емкость модулятор -все электроды, пФ, не более... 10 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более ...... еее... 1.5 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более ........ ее... 1,3 
Емкость электрод временной системы X ,—BCe электро- 
ды, кроме. X,, пФ, не более................ 3,5 
Емкость электрод временной системы Х,- все электро- 
ды, кроме `Х,,; пф,:не более. .,..........:... 3.5 
Емкость электрод сигнальной пластины Y,—Bce электро- 
ды, кроме Y,, пФ, не более................ 3.5 

’ Емкость электрод сигнальной пластины Y,—Bce элект- 
роды, кроме Y,, пФ, не более............... 3,5 
Минимальная наработка, ч, не менее.......... 300 
Срок хранения, Лет... „еее 12 

Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 

Напряжение модуляции, В, не более .............. 90 
Ширина сфокусированной линии в центре, MM, не более .. 0,7 
Яркость свечения экрана, мкВт/(ср`см”), не менее...... 300 


Яркость паразитного свечения экрана, MKBT/(cp-cm7), не более 0,3 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В....... 6,3 БТ sxx OP 
Напряжение модулятора, В.... — —200...0 
Напряжение анода первого, В, 
He БОЛЕЕ а ооо 550...850 2000 
Напряжение электрода ускоряюще- 
ВО она коза 400 300... 500 
Напряжение катод - подогреватель, 
| 0 —125...0 
Напряжение анода второго, В... 4000 2000... 6000 
Напряжение анода третьего, В.. 8000 4000... 12000 
Напряжение анода четвертого, В... 12000 6000... 20000 
Напряжение анода пятого, В... 18 000 8000... 25000 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, 
ке oe RS. — —2000 ... 2000 
Сопротивление в цепи модулятора, 
МОм, не боле ............ — 1,5 
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13л0105М 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с сигнальной от- 
клоняющей системой типа «бегущая волна», квадрупольной электро- 
статической фокусировкой для наблюдения и фоторегистрации высоко- 
частотных колебаний с частотой до 800 МГц и импульсов наносе- 
кундной длительности при нагрузке 150 Ом. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 54 мм. Экран прямоугольный, диагональю 13 см, со шкалой 
беспараллаксного отсчета, голубого цвета свечения. Выводы штырько- 
вые. Масса прибора 1,5 кг. 
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19 8 10 & 4 XT 


Выводы электродов: /, 15- подогреватель; 2-катод; 3- модулятор; 
4-— первая квадрупольная линза; 5-вторая квадрупольная линза; б- 
коррекции геометрических искажений; 7-ускоряющий; 8- вертикальной 
юстировки; 9-послеускорения; /0-—горизонтальной юстировки; /1- 
коррекции луча; 1/2... 14-свободные (не подключать); I, Ш-выход 
сигнальной системы; II, 1Х-экран сигнальной системы; 1У- третья 
квадрупольная линза; У -система смещения напряжения третьей квад- 
рупольной линзы; VI, УП-временная отклоняющая система; VIII, 
Х-вход сигнальной системы; Х1-сигнальная отклоняющая система. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Я о ГЕ |... 80 
ускорение, м/с? их ааа ака. 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (9)................. 150 (15) 
длительность удара, мс.............. 4...6 
‚ Температура окружающей среды, К (°С): 


верхнее значение ......... 343 (+70) 
нижнее значение ....... ее. . 213 (—60) 
Относительная, а воздуха при температуре 
с кк в ВЫ, Sek eee Ee Se ee ES 98 
Пониженное Е давление, Па (мм рт. ст. ) 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) . 147 099 (1,5) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее... 60 x 100 
Яркость свечения экрана, мкВт/(ср`см?) . 8 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

о ht ee CARS & 0,4 

HA WOOO: sc ik he CREE OR EHO 0.45 
Время готовности, мин, не более......... ‘3 
Чувствительность к отклонению, MM/B, He менее: 

временной системы .............. 0,7 

сигнальной системы .............. 4,5 
Геометрические искажения, %, не более: 

ПИ ро аки пара 2 

одре А о ek 3 
Нелинейность отклонения, %, не более..... 2 
Скорость фотозаписи, км/с, не менее...... 1500 
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот, дБ, 
не более: 

Ба ОЕ р he ah a а 

Е 1: aaa ae ea a ae 5 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм, не более. 15х15 
Напряжение модулятора запирающее (отрица- 
с: НИ oc em ew ES 50... 150 


Напряжение катода (отрицательное), В, не более 2750 
Напряжение квадрупольной линзы первой (отри- 


ПОТеЛЬНОЕ.. Вок aA OVS ERK ACER ES 500 ... 1000 
Напряжение квадрупольной линзы второй (отри- 

HATONBROG): В; oe ae Ow oe KS 350... 700 
Напряжение квадрупольной линзы третьей (отри- 

ПИТОЛЬНОЕ). осла аа нь ео 150... 500 
Напряжение электрода горизонтальной юстиров- 

а: О oa ys & bw SO we St oS & 8 OS —100... 100 
Напряжение электрода вертикальной юстировки, 

Ср CM ix Ae eo Be eH Be we —100... 100 
Напряжение электрода коррекции луча, В... —100... 100 
Напряжение электрода коррекции геометрических 

ИСИ, Ви еее es —100... 150 
Напряжение электрода послеускорения, В... 8000. ‚20000 
Напряжение катод - подогреватель, В, не более... — 100... 100 
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Напряжение модуляции, В, He более....... — 100 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более 100 


Ток накала Avy cas og 66 wk ee RE SO 05 ВОИ 07 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более... 5 

Ток катода, мкА, не более. ............ 5000 
Емкость между электродами временной отклоня- 

ющей системы, пФ, не оболее............. >. 
Емкость электрод временной системы - все элект- 

роды, пФ, не боле... 5. 8 
Емкость катод — модулятор, пФ не более...... 6 
Минимальная наработка, ч, не менее........ 500 

Срок хранения, лет..... еее... 12 


Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии в центре, MM, не более... 0,45 
Яркость свечения экрана. мкВт/(ср:см?), не менее...... 6 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... 6,3 = A вн 
Напряжение модулятора (отрица- 
TEUbHGG),. В еее — 0... 260 
Напряжение электрода послеуско- 
ПЕНИЯ, В: уколы 8000 8000... 20000 
Напряжение катод - подогреватель, 
| Е — —100... 150 
Напряжение катода (отрицательное). 
о а Ree eee ХЕ 2500 2750 

Напряжение на сетке послеускорения 
(отрицательное), В.......... — 0 sb $ 
Напряжение смещения — третьей 
квадрупольной линзы, В....... 200 0... 200 
Средний потенциал сигнальной сис- 
ос МИ: Е, A wheat a ae —— —10... 30 
Средний потенциал временной сис- 
ТЕМЫ, Ш алена ва -— | —5... 50 


13/10106A 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с сигнальной OT- 
клоняющей системой типа «бегущая волна», квадрупольной электро- 
статической фокусировкой для наблюдения и фоторегистрации высоко- 
частотных колебаний с частотой до 800 МГц и импульсов наносекунд- 
ной длительности при сопротивлении нагрузки 150 МОм. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 56 мм. Экран из волоконно-оптической пластины, прямо- 
угольный, плоский, диагональю 13 см, синего цвета свечения. Выводы 
штырьковые. Масса прибора 2 кг. 
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15 8 ЮГ Ш aC 


Выводы электродов: /, 15-подогреватель; 2-катод; 3-модулятор; 
4-— первая квадрупольная линза; 5 - вторая квадрупольная линза; 6 -- KOp- 
рекции геометрических искажений; 7-ускоряющий; 8-вертикальной 
юстировки; 9-послеускорения; /0—-горизонтальной юстировки; 1/- 
коррекции; 1/2... 14—-свободные (не подключать); I, Ш - выход сигналь- 
ной системы; II, 1Х-экран сигнальной системы; ТУ -третья квадру- 
польная линза; У -смещения напряжения третьей квадрупольной линзы; 
УТ, УП- временной системы; VIII, Х-вход сигнальной системы; XI-— 
послеускорения. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, У, па р за 00 

ускорение, м/с? (9)... еее... 50 (5) 
Многократные рые нагрузки: 

ускорение, M/C* (@). ... уе еее о. 150 (15) 

длительность удара, мс.............. 4...6 


Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение.............. ..,." 343 (70) 
нижнее значение... еее. 213 (—60) 
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Относительная, р воздуха а ee pana 


298 K (25°C), 


Пониженное о давление. `Па (мм рт. ст.) 


53200 (400) 


Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см). 147 099 (1.5) 
Основные данные 

Размер рабочей части экрана, MM, не менее . 60 x 100 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более: 

в центре Е ose apts 0,40 

на краю ... a 0,45 
Яркость свечения экрана,  мкВт/ср-с см г Ее 8 
Время готовности, мин, не более . 3 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 

временной системы. 0.6 

сигнальной системы 4,5 
Геометрические искажения, %, не более: 

NOON Zs os G06 om a И Re & ee а 2 

по оси У. a Sk Pe eee ak Soe ae, Ce 
Нелинейность отклонения, %, He более . 2 
Скорость фотозаписи, км/с, не менее . 20000 
м ae АЧХ в диапазоне частот: 

0... 200 MPa, дБ, не более .. . 22255240 38 

0...800 МГц, дБ, не GOonee..... s 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более . . 10x 10 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
олово ео роке. ЗОВИ 
Напряжение квадрупольной линзы третьей, В... 200 
Напряжение катода (отрицательное), В. or 2500 
Напряжение квадрупольной линзы первой (отрица- 
TERBHOGK: № 5.6 o's aie Re See ee beeen cee. BO НИ 
Напряжение квадрупольной линзы второй (отрица- 
TOHRHOG): Вороне ео BOG TO 
Напряжение квадрупольной линзы третьей (отрица- 
ТЕЛЬНОЕХ. Бо ооо ооо. 150.050 
Напряжение электрода горизонтальной юстировки, 

btn Sa ee Re Ae ew eR ake И Е. 
Напряжение электрода вертикальной о: В —100... 100 
Напряжение электрода коррекции, В. ee —100... 100 
Напряжение электрода коррекции геометрических 
искажений, В. eo ce aa e —200... 200 
Напряжение электрода послеускорения, в..... 8000... 20000 
Напряжение катод подогреватель, В........ —135... 100 
Напряжение модуляции, В, не более..... . 100 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более... 100 
Ток накала, А.... зн. Зав 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не > более tHe № 
Ток катода, мкА, не более .... ...... 9000 
Емкость катод модулятор, пФ, не более ее 6 
Емкость между электродами En отклоняю- 
щей системы, пФ, не более ..... ь, 
Емкость электрод временной системы — все электро- 
ды, mM, не более...... рые а “№ 
Минимальная наработка, 4, не менее........ 500 
СВОЕ ХРаНОНИЯ. ЛЕТ. веера Ч 
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32-5039 


Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии в центре, мм, не более..... 0,45 
Яркость свечения экрана, мкВт/(ср-см”). не менее...... 6 
Номинальный и предельно допустимый 


электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 


НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В........... 6,3 S57 «an 69 
Напряжение модулятора (отрицательное), 

оо SHEED RR HR = 0... 260 
Напряжение смещения квадрупольной лин- 
зы третьей, В. a? cade .. 200 0... 200 
Напряжение катод подогреватель, а —135... 100 
Напряжение катода (отрицательное), В... 2500 2750 
Напряжение электрода послеускорения, В 15 8... 20 
Средний потенциал сигнальной системы, В — —10... 30 
Средний потенциал временной системы, В — —5... 50 


13/10107A 


Электронно-лучевая осциллографическая трубка с сигнальной OT- 
клоняющей системой «бегущая волна». квадрупольной электростати- 
ческой фокусировкой, временной отклоняющей системой меандрового 
типа и микроканальной пластиной для наблюдения и фоторегистрации 
высокочастотных колебаний с частотой до 2000 МГц и импульсов 
наносекундной длительности в реальном масштабе времени. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 66 мм. Экран круглый, плоский, с диагональю 13 см, со 
шкалой беспараллаксного отсчета и синим цветом свечения. Выводы 
штырьковые. Масса прибора 1,2 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ДИЗИЗЗОН ЧТО ЗН ck cee ee wduw cer Due 90 
ускорение, м/с? (9)................. 50 (5) 
‘Одиночные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9).................ш 200 (20) 
длительность удара, MC ss. boca ke ew wna se 2... WD 
Акустические шумы: 
диапазон частот, Tu... ...... 2... es. 90... 10000 
уровень звукового давления, ДБ . ых 25 ge - 
Температура окружающей среды, К ( iC ): 
о 343 (70) 
нижнее значение .... | 213 (—60) 
Относительная, о воздуха при температуре 
308 К (35°C), ° i 98 


Пониженное а, давление. `Па (мм рт. ст. ) 11970 (90) 
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Выводы электродов: /, 1/4- подогреватель; 2-катод; 3- модулятор; 
4 свободный; 5— линза квадрупольная первая; 6 — линза квадрупольная 
вторая; 7- ускоряющий; 8-газопоглотитель; 9-коррекции луча; 10- 
смещение третьей квадрупольной линзы; //_ вертикальной юстировки: 
[2-горизонтальной юстировки; /3—линза квадрупольная третья; А. -. 
система послеускорения;: Д,, A, вход сигнальной отклоняющей сис- 
темы; Д'., Д»-выход сигнальной отклоняющей системы; Дз- вход 
сигнальной системы; Д’»-выход сигнальной системы; Д., Ду вход 
временной системы; J’: Д% - выход временной системы; Дз- смещение 
квадрупольной линзы четвертой; Д--коррекции геометрии; Дь-линза 
квадрупольная четвертая; До - послеускорения; До, -вход МКП; Z,,— 
выход МКП. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее.... 64х80 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
BD ПОВ ли 4h ee ee ae: Л 
Ha краю 0,35 


Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 


временной системы 5 

сигнальной системы ее 15 
Геометрические искажения, %, не более 2: 
Нелинейность отклонения, %. не более . 2.0 
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Полоса пропускания сигнальной В систе- 


мы на уровне 3 дБ, МГц, не менее . | 2000 
Полоса пропускания временной отклоняющей. систе- 
мы на уровне 3 дБ, МГц, не менее 800 
Скорость фотозаписи. км/с, не менее . 250 000 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более . х 16 
Напряжение модулятора sisi reams ый 
ное), В, не более. . лаз и- | 
Напряжение электрода ускоряющего. В. 0 
Напряжение квадрупольной линзы (отрицательное), В: 
первой о аа ЗО 
второй 200... 400 
третьей 600... 900 
четвертой 500... 700 
Напряжение смещения, `В: 
третьей квадрупольной линзы .......... 0... 200 
четвертой квадрупольной линзы . 1500 
Напряжение электрода, В: 
горизонтальной юстировки . —100... 100 
вертикальной юстировки —100... 100 
коррекции луча | —150... 150 
коррекции геометрических. искажений —150... 150 
послеускорения 2000... 10000 
Напряжение катод -— подогреватель. в. ОВ 
Средний потенциал сигнальной системы, в...5 © 
Средний потенциал временной системы, В..... 0 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более . 40 
Ток накала, A . нае VOLE? АВ 
Ток утечки катод _ модулятор. мкА. не более 2 
Ток ре mee импульсный на входе МКП, 
мкА rarer Ghee et eo ae Я 
Емкость катод — все электроды, пФ. не более... 6 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 10 
Минимальная наработка, 4, не менее . 500 
Срок хранения, лет 15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 


в центре 0.4 
на краю 0,45 
Скорость фотозаписи, ‘км/с, не менее . 200000 
Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый , 
Напряжение накала, В 6.3 6.1... 6,6 
Напряжение катод-— подогреватель. B 0 —150...0 
Средний потенциал сигнальной системы 
отклонения, В er 0 30 
Средний потенциал временной с системы от- 
клонения, В. 0 30 


500 


15101 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения и фото- 


регистрации электрических сигналов. 


Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 51 мм. Экран прямоугольный, диагональю 15 см, со шкалой 
беспараллаксного отсчета, зеленого цвета свечения. Выводы штырько- 


вые. Масса прибора не более 1,2 кг. 





Выводы 





электродов: I, 
ка- 






/ 


09 д, 


[4 - подогреватель; 2— 
TOA; 3- модулятор; 4, 6, 7, 
8, 11, 13- свободные; 5— 
анод первый (фокусирую- 
щий); 9-анод третий: 
[0 -анод второй; /2-экра- 
нирующие пластины; Ду, 
Al, сигнальные пластины; 
Дд, Д; временные плас- 
тины; Д,›-промежуточ- 


2 As Ag 









14 $ 58 Ly Ao Ay ный; J[,—ceTka; А-анод 
четвертый. 
Условия эксплуатации 

Вибрационные нагрузки: 

диапазон частот, Гц .. |... 200 

ускорение, м/с? (4). 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

VCOROPCHHG, M/C" (9). ok 6 he eet ee 150 (15) 

длительность удара, MC ..... eb 
Температура окружающей среды, К ‹ С 2: 

верхнее значение 358 (85) 

нижнее значение ...... 213 (—60) 
Относительная, о воздуха при температуре 
SOS кк Gy И ee aw Bm, BRS 98 
Пониженное р давление, Па (мм рт. ‚сть 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”). 294 198 (3) 

Основные данные 

Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 80 x 100 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее 140 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более . 0,5 
Время послесвечения......... Среднее 
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Время готовности, мин, He более . 
Скорость фотозаписи, км/с, не менее 
Геометрические искажения, %, не более жа 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 
сигнальной системы 
временной системы 
Отклонение от угла 90° межу 2 линиями развертки, 
град, не более 
Нелинейность отклонения, % не более . 
Угол между линией развертки временных пластин и 
большой осью шкалы, град, не более . 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более . 
Смещение пятна, мм, не более . 
Напряжение катода, В, не более . 
Напряжение анода первого, В. 
Напряжение модуляции, В, не более . | 
el a модулятора И (отрицатель- 
ное), В. 
Ток утечки. катод — подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод-— MOYER: мкА, не более . 
Ток накала, А сы 
Ток анода первого, мкА, не более . 
Ток анода второго, мкА, не более . 
Ток анода третьего, мкА, не более 
Ток анода четвертого, мкА, не менее . 
Ток катода, мкА, не более 
Ток отклоняющих, экранирующих пластин, сетки 
и промежуточного электрода, мкА, не более . 
Емкость катод все электроды, пФ, не более 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более 
Емкость между электродами временной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более 
Минимальная наработка, 4, не менее . 
Срок хранения, лет 


MN W bo 


10 x 10 


3000 
1000... 1300 


зап 


12 54300 


1000 
12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее 120 
Напряжение модуляции, В, не более . Аа 0.850 п 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 0.6 
Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... 6,3 Syl seek 
Напряжение модулятора, В.... — —150...0 
Напряжение анода первого, В... — 1000... 1300 
Напряжение анода второго, В... 9000 8900... 12000 
Напряжение катод подогреватель, 
—150...0 
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an № а ne 





Напряжение анода третьего, B.. — — 60... 100 
Напряжение экранирующих пластин, 


| a! cave eee le ВИА Е о — —60... 150 
Напряжение сетки (постоянное), BO — 50 
Напряжение промежуточного элект- 

DOWN - ie See О ee ee Se — —60... 100 


15ло2и 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча с внутренним электронным подсветом 
экрана для визуальной регистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 51 мм. Экран плоский, прямоугольный, с диагональю 15 см, 
со шкалой беспараллаксного отсчета, зеленого цвета свечения. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 1,2 кг. 






Выводы электродов: Г, 
А 14- подогреватель; 2-ка- 
Ay TOM; 3- модулятор; 4, 6, 7, 
8, 11, 13-свободные; 5- 
анод первый (фокусирую- 
щий); 9-анод третий 
(коррекции астигматизма); 
[0-анод второй; 1[2-пла- 
стина экранирующая; Ду, 
29 8 двд д Дз- пластины сигнальные; 

Д>›- промежуточный; Да, 
Дз; пластины временные; Д.-сетка; Д-, Дз- подогреватель катода 
подсвета; До катод подсвета; А-анод четвертый. 


/ 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ЛИЗИВЗОН: Чаетот, ГП so «6x2 bk we eae ew eS |... 80 
ускорение, м/с” (9)... еее ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с” (0). 64 ee ew на 150 (15) 


Температура окружающей среды, К (°С): 
ВЕРХНЕЕ: ЗНАЧЕНИЕ ..4 44 9 Se kG eb Gee Be я 358 (85) 
нижнее значение .. - 6 ss tee eee ee 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
икона 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см”).. 147099 (1,5) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре 
на краю 
Неравномерность подсвета экрана. 
Время послесвечения 
Время готовности, мин, не более . 
Геометрические искажения, %, не более | 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы 
временной системы 
Отклонение от ne 90° MERAY 2 ЛИНИЯМИ ‘развертки, град, 
не более . аа 
Нелинейность отклонения, %, не более . 
Угол между линией развертки временных пластин и 
большой осью шкалы, град, не более . 


9, . не более . 


Положение неотклоненного пятна относительно `гео- 


метрического центра экрана, MM, не более . 
Напряжение анода второго, В. 

Напряжение анода первого (фокусирующее). `В. 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Напряжение а и (отрицательное) 
Напряжение анода ‘третьего, в. 

Напряжение экранирующих пластин, в. 

Напряжение промежуточного о в. 
Напряжение сетки, В. af ed ; 
Ток утечки катод- подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод-— о мкА, не более . 

Ток накала, А они Zp 

Ток накала подсвета шкалы, А... 

Ток анода первого, мкА, не более . 

Ток анода второго, мкА, не более . 

Tok модулятора, мкА, не более 

Ток анода третьего, мкА, не более 

Ток отклоняющих пластин, мкА, не более . 

Ток анода четвертого, мкА, не более . 

Ток промежуточного электрода, мкА, не более . 
Емкость катод - все элекроды, пФ, не более . 
Емкость модулятор все электроды, пФ, не более 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, ПФ, не более 

Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более 

Емкость электрод временной системы Д.— все > электро- 
ды, кроме Д5. пФ, не более . 

Емкость электрод сигнальной системы aT 
ды, кроме J[,, пФ, не более . | 
Минимальная наработка, ч, не менее . 
Срок хранения. лет 


все > электро- 
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80 x 100 
640 


0.55 

0,7 

30 
Среднее 
2 


1.5 
3 


2 
3 
5 


10 

0 

900... 1200 
0,20 „и 


TS 224 AU 
—60 ... 100 
—60 ... 200 
—60 :.. 200 
— 50 

30 


15 


10 
1500 


sa cal a 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее....... 500 
Напряжение модуляции, В, He более........... 0,980 
Ширина сфокусированной линии в центре, мм, не более 0,6 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 





Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В....... 6,3 yf oes OF 
Напряжение модулятора, В ack —135...-1 
Напряжение катода (отрицатель- 
HOG). соуса cee eek О 3300 ... 2700 
Напряжение четвертого анода, B.. 17000 15300... 18 700 
Напряжение катод- подогреватель, 

— —135...0 


Средний потенциал отклоняющей 
CUCTOMB, В: еее ка. © =3 зы 9 


15ЛО4Ии 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов и фиксации равенства их мгновенных значений произ- 
вольной формы и постоянного напряжения в измерительной преци- 


зионной аппаратуре. 


Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 51 мм. Экран прямоугольный, диагональю 15 см, со шкалой 
беспараллаксного отсчета, зеленого цвета свечения. Выводы штырько- 


вые. Масса прибора не более 1,2 кг. 


Ay, As, As 








Выводы электродов, /, 14- подогрева- 
тель; 2- катод; 3- модулятор; 4, 6, 7, 8, 
11, 13—свободные; 5-анод первый (фо- 
кусирующий); 9—анод третий; /[0—анод 
д второй; /2-пластина экранирующая; 

° Д,, Д.-пластины сигнальные; J, - 


промежуточный; Д., Д; - временные пластины; Д.-сетка; Ду, Дз-—сиг- 


нальные пластины; А-анод четвертый. 


505 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Гц. А. |. 
ускорение, м/с? (4). 50 (5) 
Многократные ударные ices 
ускорение, м/с“ (g) . 150 (15) 
длительность удара, MC... уни i 
Температура окружающей aa K ( Oy 
верхнее значение 358 (85) 
нижнее значение 213 (—60) 
Относительная, о воздуха при температуре 
308 К (35°C), 98 
Пониженное а давление, Па (мм рт. eT; ) 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см). 147 099 (1.5) 
Основные данные 
Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 80 x 100 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее | 200 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 0,5 
Время послесвечения Среднее 
Время готовности, мин, не более . Z 
Геометрические искажения, %, не более 2,0 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы 3.0 
временной системы 1.0 
Отклонение от угла 90° между: линиями развертки. 
град, не более 2 
Нелинейность отклонения, бб не более . 3,0 
Угол между линией развертки временных пластин и 
большой осью шкалы, град, не более . 5 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более . 10 x 10 
Напряжение фокусирующего анода, В. 900... 1300 
Напряжение модуляции, В, не более . 0,807 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), | 
Ток утечки катод - то, мкА, не более . 5 
Ток накала, A . а | 0,27... 0,33 
Ток анода первого, мкА, не более . 50 
Ток анода второго, мкА, не более . 800 
Ток анода третьего, мкА, не более 100 
Ток катода, мкА, не более ... 800 
Ток отклоняющих и экранирующих пластин, KA, 
не более . 10 
Ток сетки, мкА, не более | | 20 
Ток промежуточного электрода, мкА, не более . 10 
Ток сигнального электрода, мкА, не менее . - 
Емкость катод- все электроды, пФ, не более 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более 12 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 8 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более . о 9 
Минимальная наработка, 4, не менее . 1500 


Срок хранения, лет. 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее . 120 
Напряжение модуляции, В, не более..... 0.980 ап 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более . 0,6 
Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 
Номиналь- `Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... 6,3 et xan OD 
Напряжение модулятора, В.... — —150...0 
Напряжение четвертого анода, В... 9000 8900... 10000 
Напряжение катода АННО 
Бы Ут 3000 2700... 3300 
Средний потенциал временных плас- 
Тин. В ааа. к eee — =... 09 
Напряжение катод-— подогреватель, 
О Ae ne Eek ee ere a, —150...0 


ТЛОБИ 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для наблюдения и визуальной ре- 


гистрации электрических сигналов. 


Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 15 см, 
со тикалой беспараллаксного отсчета, зеленого цвета свечения. Выводы 


штырьковые. Масса прибора не более 1,0 кг. 


$50 


Выводы 





4 12 13 


тины; Дз, [4—BPeMeHHbIle отклоняющие пластины. 





электродов: 
14- подогреватель; 2-ка- 
тод; 3-модулятор; 
анод первый (фокусирую- 
щий); 5—коррекции абер- 
раций; б-—коррекции гео- 
метрических 
’-_коррекции астигматиз- 
ма; 9—анод третий (фоку- 
сирующий); 9 система послеускорения; /0—анод второй (ускоряющий); 
||-свободный; [2-анод четвертый (фокусирующий); /3-коррекция 
нелинейности; А -анод пятый; J,, Д› -сигнальные отклоняющие плас- 


искажений; 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц.... 
ускорение, м/с? (9). 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (49). 
длительность удара, MC . 
Акустические шумы: 
диапазон частот, Гц...... 
уровень звукового давления, ДБ . 
Одиночные удары: 
ускорение, м/с? (4). 
длительность удара, MC... 
Температура окружающей среды, K ( ©; 
верхнее значение eis ; 
нижнее значение 
Относительная, о воздуха apy температуре 
298 К (25°C), ° 2 
Пониженное RAE давление, `Па (мм рт. ogy ) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?). 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее . . 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре ры 
на краю Ея 
Время послесвечения ae 
Время готовности, мин, He более . га 
Геометрические искажения, %, не более . 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы 
временной системы 


Отклонение от угла 90° между линиями развертки раз- 


ноименных пластин, град, не более 
Нелинейность отклонения, %, не более .. 


1... 500 
50 (5) 


150 (15) 
one 
50... 10000 
130 


1500 (150) 
Ги 


343 (70) 
213 (—60) 


98 
53 200 (400) 
294 198 (3) 


80 x 100 
160 


0,4 

0.5 
Среднее 
2 

Z 


4 
12 


2 > 


Отклонение от угла между линиями развертки времен- 


ных пластин и большой осью шкалы, град, не более... 


Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 


рического центра экрана, MM, не более .... 
Напряжение анода третьего (фокусирующее), в. 


Напряжение анода ВОО а отрица- 


тельное), В 
Напряжение модуляции, В, He более.... 


СООО ЗОО © ЗИК ЗОО ЗИ #8 @ 


Напряжение модулятора запирающее (отрицательное) 


ОК ЗС К 


утечки катод- подогреватель, мкА, не более . 
утечки катод— О мкА, не более . . 
накала, A . oe 

катода, МА, не более . а 

анода первого, мкА, не более .. 

анода второго, мкА, не более .. 

анода третьего, мкА, не более . 
корректора астигматизма, мкА, не > более | 


Ток 
Ток 
Ток 
Ток 
Ток 
Ток 
Ток 
Ток 
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Ток корректора Е искажений, MKA,. 


не более...... 20 
Ток временных отклоняющих пластин, мкА, не более... 7 
Ток сигнальных отклоняющих пластин, мкА, не более 7 
Ток. корректора нелинейности, мкА, не более..... 60 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более..... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более... 15 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, He более...... ооо ава 30 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более ..... Ч И 
Емкость электрод временной системы — все электроды, 

пФ, не более...... и еее 90 
Емкость электрод сигнальной системы - все электроды, 

пФ, не более...... о = 
Минимальная наработка, ч, не менее.......... 1000 
(SOOK УПАНЕНИЯ. Nel ae Sik we wy SESS коня 1 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м”, не менее............ 130 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
B CHIC а а ee ee. Bd ae eee a ee eee we Ш 
HA. ОВ ось. AS 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... 6,3 ЭТ «as 0.9 
Напряжение модулятора, В.../. — а 251 
Напряжение анода пятого, В... 10000 9000... 11000 


15лО6и 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения и измере- 
ний компенсационным методом импульсных периодических напряже- 
ний двух полярностей амплитудой до 20 кВ. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 15 см, 
со шкалой беспараллаксного отсчета, зеленого цвета свечения. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 1,5 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ДИЗООЗОН ЧАСТОТЕ. ВИ ироко Розе 
ускорение, м/с? (4)................. 990 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (9)................. 150 (15) 
длительность удара, MC . р - маны 80 
Акустические шумы: 
диапазон частот, PN... ssa eet но . 30... 10000 
уровень звукового давления, дБ ен ee 0 
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Температура окружающей среды, К (°С): 


REDRHCe: SHANCHNOG ое ааа eS 343 (70) 
нижнее значение урона 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
а oe Ol НИ 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 
288 126 





Выводы электродов: /, /4—nN0- 
догреватель; 2-катод; 3-моду- 
лятор: 4, 6, 11... 13 - свободные; 
5—анод первый (фокусирующий); 
7- промежуточный; 8 -экраниру- 
ющие пластины; 9-анод третий 
(коррекция астигматизма); /0— 
анод второй; J{,, Д› компенсационные отклоняющие пластины; Ду, 
Д.-временные пластины; Д.-сигнальная пластина; Де -экранирую- 
щий сигнальной системы; Д-, Дв-сигнальные пластины; А-анод чет- 
вертый. 





Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее.... 80 x 100 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее...... 250 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м’, 
ВЕ: ПОЛОВ ко о корона 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более... 1,0 
Время послесвечения................. Среднее 
Время готовности, мин, не более........... 2 
Геометрические искажения, %, не более...... 3 
Чувствительность к отклонению, мм/В: 

сигнальной системы ...... еее. 0,0018... 0,002 


временной и компенсирующей систем, не менее 1.0 
Полоса пропускания компенсирующей отклоняющей 
системы, МГц, не MeHee................ 100 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, 
град, не ОбОлее осн... и 2 3 
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Нелинейность отклонения, %, не более . 
Отклонение от угла 0° между линией развертки вре- 
менных пластин и болышой осью шкалы, cee 
не более . 

Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более . 
Смещение центра шкалы относительно геометричес- 
кого центра экрана, мм, не более . 

Угол смещения осей шкалы относительно осей экра- 
на, град, не более . 

Напряжение фокусирующего анода, В. 

Напряжение модуляции, В, не более . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное), В. 

Ток утечки катод— подогреватель, мкА, ‘не более . 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более . 
Ток накала, у 

Ток анода первого, мкА, не более . 

Ток анода второго, мкА, не более . 

Ток анода третьего, мкА, не более 

Ток катода, мкА, не более А а’ ое 
Ток промежуточного электрода, экранирующих 
пластин, компенсирующей и временной пластин, 
экранирующего р сигнальной системы, мкА, 
не более . я 
Ток сигнальной отклоняющей ` пластины, un 
не более . 

Емкость модулятор все электроды, ‘пФ, не более . 
Емкость катод-все электроды, пФ, не более 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более 

Емкость между электродами временной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более .. 

Емкость электрод временной системы — все электро- 
ды, пФ, не более 

Емкость электрод компенсирующей системы — все 
электроды, пФ, не более . 

Емкость между электродами компенсирующей от- 
клоняющей системы, пФ, не более . 

Входная емкость сигнальной системы, пФ, не более 
Емкость электрод сигнальной а т 
анод, пФ, не более _ 
Минимальная наработка, 4, не менее . . 

Срок хранения, лет 





5 
10 x 10 
25 


2 
900 ... 1200 
0,90 а 


Зы 

10 

3 

Фак 0.58 
50 

800 

100 

1000 


— 


aN 


1000 
15 


Зависимость тока катода I, от 
напряжения модулятора U,,,, 


эн 


Ly, кд/м? 


Д оо 
900 
600 
400 
200 





Loon 0-92 - “Te 2 бод, B-40-30-20 -10 0 


Зависимость тока луча [, от Зависимость яркости свечения 
напряжения модулятора U,,,,, линии [, от напряжения мо- 
дулятора И ол 





Зависимость ширины линии b от напряжения сигнальной отклоняющей 
системы И. , при различных значениях тока луча [, (1-2 мкА; 2-5 мкА; 
3-10 мкА) 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м?, не менее........ 
Напряжение модуляции, В, не более........... 0.9507 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более.... 1.1 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... 6.3 Е 


Напряжение модулятора (отрица- 
ТОЛЬНОеЬ Вок -— Lye 130 
Напряжение анода четвертого, В... 12000 10700... 13500 
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Напряжение катод подогреватель, 

В а hes las & 1 OA ee. Se аа 0 —135...0 
Среднее значение тока луча (анода 

четвертого) за период развертки, 

MEA KG в - 22 


16NO2A, 16/102B, 16Л02И 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения и фото- 
регистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 68 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 16 см, 
синего (16ЛО2А), желтого (16ЛО2В) и зеленого (16ЛО2И) цветов 
свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 1,9 кг. 


450 






Выводы электродов: /, 20 и 10, 

11- подогреватели; 2, 12-моду- 

ляторы; 3, /3, 16 -свободнье:; 4, 

6, [4-аноды вторые; 5, 7, 15, 

17- временные пластины; 8, 18-- 

аноды первые; 9, /9-катоды; Уч; у: о» У’ сигнальные пластины: 
А-анод третий. ы 


ПИ 9 284 YON 75 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГИ зрело, » Ты. 200 
ускорение, м/с? (g).. 2... еее. 60 (6) 
Многократные ударные нагрузки: 


VOKODCHHE: ВОТ AO) 6a es ws dw лана 350 (55) 

длительность Yuapa, МС ‚еее. |... 80 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее: ЗНАЧЕНИЕ «cok a ce kG ee os we жа 358 (85) 

нижнее значение .......... Loge sent aan aed 213 (—60) 
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Относительная, от воздуха nee a 
308 K (35°C), 

Пониженное ое давление. `Па (мм рт. ст. ) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения экрана, не менее: 

16ЛО2А, мкВт тДср. juan’: 

16ЛО2В. кд/м ial 

16ЛО2И, кд/м? i 
Яркость паразитного свечения | экрана. мкВт/(ср см 2), 
не более .. а 
Ширина сфокусированной. линии, MM, не более: 

в центре 

на краю 
Время послесвечения: 

16ЛО2А 

ОЛЕНИ: sk w x8 6 eek Ow EK OR 

IGIO2ZW ok wm are i. oe Aca ch 
Время готовности, мин, He более . 
Чувствительность к отклонению, мм/В, + не MeHce: 

сигнальной системы 

временной системы 
Отклонение от угла 90° между J линиями "развертки, град. 
не более . 
Ориентировка цоколя относительно образующей экра- 
Ha, град, не более .. 
Ориентировка линии развертки относительно ‘образую- 
щей экрана, град, не более 
Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 
рического центра экрана, мм, не более .. 
Смещение пятна, мм, не более 
Напряжение фокусирующего электрода. в. 
Напряжение модуляции, В, не более .. 


ООО = © © © © К 


*_ 8+ 8 © 8 8 


a anaes ани зы (отрицательное) 


‚И oz 

Ток утечки. катод - подогреватель, мкА, не более . 

Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более 

Ток утечки т анода, мкА, не более . 

Ток накала, A . 

Ток анода первого, мкА, He более . 

Ток анода второго, мкА, не более . 

Ток анода третьего, мкА, не более .. | 

Емкость катод все электроды, пФ, не более . 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 

Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 

системы, ПФ, не более . 

Емкость между электродами временной отклоняющей 

системы, пФ, не более . 

Емкость электрод временной системы 5 все электроды. 

кроме 17, пФ, не более . 

Емкость электрод временной системы 7- все электро- 

ды, кроме 15, пФ, не более . 

т электрод сигнальной системы ae 
I, кроме Y,, пФ, не более . 
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- все электро- 


53200 (400) 
294 198 (3) 


40 x 100 


0.8 
1,0 
Короткое 
Длительное 
Среднее 


— 


>> 
wn 
сс © 


bho 


0,54 ... 0,66 
250 

500 

25 

6 


9 


2 Oo OO WB SW 


Емкость электрод сигнальной системы 7, — все электро- 
ды, -RpOMe т. ИФ. Be Обе р ee ee 
Минимальная наработка, 4, не менее: 


И ккал Но сторо офи 750 

ЕВ: 65.4: 5 & Sl Kw he & Sei SE Se 1000 

ПО: оао RO go 1000 
Срок хранения, JIET 0. 6 we ee ee 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, а менее: 


16ЛО2А, мкВт тер. ии 25 
16J102B, кд/м, О Е 40 
ПМ пы" 4s eA Go ESR ROR REE SS 50 
Напряжение модуляции, В, не ‚ более око 50 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более........ LZ 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м? более...... 0,2 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В....... 6,3 РОЯ 
Напряжение модулятора, В.... — —200...0 
Напряжение анода первого, В... — 1200 
Напряжение анода второго, В... 2000 1900... 4000 
Напряжение анода третьего, В.... 3500 3400... 7000 
Напряжение катод - подогреватель, В 0 2 cee 0 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, 
оо ры — — 500 ... 500 
Отношение напряжений третьего и 
второго анодов, отн. ед......... — 2 
Сопротивление в цепи модулятора, 
В ооо ел — 1,5 


16NO3U 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуального наблюдения электри- 
ческих сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 52 мм. Экран плоский прямоугольный, диагональю 16 см, 
зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 
1.35 xf. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, I. sci ee ee ee но Ls. 200 
ускорение, м/с? (9)..... 22.0 eee ees 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
Ускорение, M/C" (9) a-ic 6 64a se ee Oe eee eS 400 (40) 
ПЛИТеЛЬНОСТЬ VIED. MC". «Ga GS vk oon ake Seo 234030 
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Одиночные ударные И 


ускорение, м/с? (4). а 1500 (150) 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ Удава, MO. 22k ke eae cee Theses 3 
Температура окружающей среды, К (С): 

верхнее значение ame ae 358 (85) 

нижнее значение 213 (—60) 


Относительная, ЕН воздуха при температуре 


308 К (35°C), or 98 


Па (мм рт. reg ) 53 


Пониженное и давление. 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?). 


16/103 H 


990 






тель; 


стины; А-анод третий. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм. не менее . 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее. ae 
Яркость паразитного свечения экрана. кд/м?. He более 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

‚ в центре 

на краю х 
Время послесвечения, с, не более . 
Время готовности, мин, не более . 
Чувствительность к отклонению, MM/B: 

сигнальной системы 

временной системы 
Отклонение от угла 90° между линиями ‘развертки. гра д. 
не более . 
Угол между линией развертки ‘временных пластин и 
осью, проходящей oo пятый ee и ось трубки. 
град, не более 
Ориентировка цоколя относительно ‚ образующей экра- 
на, град, не более . 
Ориентировка линии развертки относительно `образую- 
щей экрана. град, не более 
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200 (400) 


294 198 (3) 





Выводы электродов: /, /4- подогрева- 
2- катод; 3—модупятор; 4, 12- 
свободные; 5 -анод первый; 6, /3—orT- 
сутствуют; 7, &—сигнальные пластины: 
9 анод второй; /0, [1 - временные пла- 


130 x 70 
10 
0.02 


6 
7 
| 


мое 


ay 
. 0.48 


>> 
‘rn 
an, 


os) 


10 
10 


2 


Положение неотклоненного пятна относительно геомет- 


рического центра экрана, MM, He более......... 15х 15 
Смещение пятна, MM, не более.... Mia. 37 
Напряжение анода первого (фокусирующего), в. . 290...450 
Напряжение модуляции, В, не более .... 35 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
ао & 7 ie Bowe а к ь “бо 
Ток утечки катод - подогреватель. мкА, не более... 5 

Ток накала, A . Е ТА | >. Е. 
Ток анода первого, . мкА. не более............ 300 

Ток анода второго. мкА, не более. ... tape 9 
Емкость катод-—все электроды, пФ, не боле ..... 6 
Емкость модулятор - все электроды. пФ, не более... 8 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 

системы, пФ, не более..... 3 
Емкость между электродами временной отклоняющей 

системы, пФ, не более. ... 4 
Емкость электрод а системы /0- все › электро- 

ды, m@, не более .... 15 
Емкость электрод сиг Нальной системы 7 все электролы. 

пФ, не более ...... 10 
Емкость электрод временной системы /0— все > Электро- 

ды, кроме //, пФ, не более..... 13 
Емкость электрод временной системы 11 все > электро- 

ды, кроме 10, пФ, не более ..... 10 
Емкость электрод сигнальной системы 7 все › электро- 

ды, кроме 8, пФ, не более..... 8 
Емкость электрод сигнальной системы (8 все ‘электроды. 

кроме 7, пФ, не более... еее. 8 
Минимальная наработка, 4, не менее.......... 1000 
(DOK ХРАНЕНИЯ. FET. Ее kee woe eRe ere we 1 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более .... ..... 45 
Ширина сфокусированной линии в центре, мм, не > более .. 0,7 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м”, не более... 0,05 


Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В....... 6,3 р 6S 
Напряжение модулятора, В .... — —125...0 
Напряжение анода первого, В... — 0... 1100 
Напряжение анода второго, В... 1500 1000... 2200 
Напряжение катод подогреватель, 
Е | —135...0 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, 
Во a eke eee wk ee Re —450 ... 450 
Сопротивление в цепи модулятора, | 
MOM. 2.60 xe aE RE RE RR = 1,5 
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16J104B, 16/104Y 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигналов 
с частотой до 300 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 52 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 16 см, 
желтого (16ЛО4В) и светло-зеленого (16 ЛО4У) цветов свечения. Выво- 
ды штырьковые. Масса прибора не более 1,5 xr. 


161048, 161044 


406 





f 351 07 Выводы электродов: /, [4-подогрева- 
тель; 2—катод; 3—модулятор; 4, 12- 
свободные, не подключать; 5-—анод 
первый; 6, /3-—отсутствуют; 7, 8—Bpe- 
менные пластины; 9-анод второй; /0, 
11-сигнальные пластины; А-анод тре- 
14 Ив THH. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ДИЯПаЗОИ: WacroT, ТИ ера елена i... 200 

ускорение, м/с? (4)...... ее... 60 (6) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (4)...... ее... 120 (12) 

Длительность УДАРА, МО. bk es bk ен, |... 80 
Температура окружающей среды, К (°С): 

REDXBCE. ЗЫНЧеНИЕ ола ленка 358 (85) 

нижнее значение ...........2..2.20 08% 213 (—60) 
Относительная влажность воздуха при температуре | 
S06 (99 оксик 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее . 
Яркость свечения экрана, вы 

16ЛО4В ея 

16ЛО4У yee as 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м, не более 
Ширина сфокусированной линии, мм. не более: 

в центре 

на краю г 
Время послесвечения: 

16ЛО4В 

16ЛО4У ра 
Время готовности, мин, не более . 
Геометрические искажения, %, не более 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 

сигнальной системы 

временной системы га 
Положение неотклоненного пятна, ММ, не более . . 
Смещение пятна, MM, не более .. 
Напряжение анода ыы (фокусирующего ‘электро- 
да), В и Ва 
Напряжение модуляции, В. не более 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод-— а MKA, не более . 
Ток накала, esas 
Ток анода первого, мкА, не более . 
Ток анода второго, мкА, не более . 
Емкость катод-—все электроды, пФ, не более 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
системы, пФ, не более . 
Емкость электрод временной системы 7 все. электроды, 
пФ, не более . 
Емкость электрод сигнальной системы 9 все электро- 
ды, пФ, не более 
Емкость электрод временной системы a ` все  электро- 
ды, кроме 8, пФ, не более . 
Емкость электрод временной системы `8 все олектролы. 
кроме 7, пФ, не более . 


ОК ЗИ ЗО ЗК 


Емкость электрод сигнальной системы ‘10- все электро-. 


ды, кроме //, пФ, не более . 

Емкость электрод сигнальной системы [И все ‚ электро- 
ды, кроме /0, пФ, не более . 

Минимальная наработка, 4, не менее 

Срок хранения, лет. 


> мм Ne) 
= > Я 
~ x 
© 
Л 


>> 
Hr 


лительное 
ороткое 


(52 bo р’ => 


— 
со 


0,5 
i545 
10 


130... 190 


9 
1500 


12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более Е 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более oa 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м”, не более 


45 
0,6 
0,1 
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Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 


Номиналь- Предельно 

| НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В....... 6,3 2.7 +0009 
Напряжение модулятора, В.... —125 —150...0 
Напряжение анода первого, В... 160 130... 190 
Напряжение анода второго. В... 2000 1500... 2200 
Напряжение анода третьего, В... 8000 6000... 9000 
Напряжение катод - подогреватель, 
Ва и ран 0 _—100... 100 


1670101А 


Электронно-лучевая трубка с сигнальной отклоняющей системой 
типа «бегущая волна», квадрупольной электростатической фокусиров- 
кой для наблюдения и фоторегистрации высокочастотных колебаний с 
частотой до 1200`МГц и импульсов наносекундной длительности. 








15 И 9\ 


Выводы электродов: /, /5- подогреватель: 2-катод: 3- модулятор: 
4 линза. квадрупольная первая; 5- линза квадрупольная вторая; 6 
коррекции геометрии; 7- ускоряющий; &- вертикальной юстировки; 
9 -корректирующая диафрагма; /0- смещения напряжения квадруполь- 
ной линзы третьей; //-коррекции луча; /2-горизонтальной юстиров- 
ки; /3—JIMH3a квадрупольная третья; /4- диафрагма щелевая; I, Ш- 
вход сигнальной системы: IV, УГ-выход сигнальной системы; П, 
V -- экран сигнальной системы; УП, УШ- временной системы; [Х - после- 
ускорения. 
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‚ Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 56 мм. Экран плоский прямоугольный, диагональю 16 см, 
со шкалой беспараллаксного отсчета. синего цвета свечения. Выводы 


штырьковые. Масса прибора 1,5 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц. 
ускорение, м/с” (49). 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (49). 
длительность удара, мс... 
Температура окружающей среды, к ( С ): 
верхнее значение 4 
нижнее значение 
Относительная влажность воздуха при. температуре 
308 К (35°C), % “2 
Пониженное атмосферное. давление, Ma (мм рт. ‚сть 
Повышенное атмосферное давление. Па (кгс/см”). 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
в центре 
на краю 
Яркость свечения экрана, `кд/м2, 
Время послесвечения г 
Время готовности, мин, не более . 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
временной. системы 
сигнальной системы 
Геометрические искажения, %, не ‘более: 
по оси Х 
по оси У. ays | 
Нелинейность отклонения по осям Х и гу. %, не более . 
Диапазон рабочих частот, МГц, не менее 
Скорость фотозаписи, км/с, не менее . 
Положение неотклоненного пятна 
метрического центра экрана, MM, не более . 
Напряжение модулятора (отрицательное). В. 
Напряжение катода (отрицательное). В. is 
Напряжение квадрупольной линзы (отрицательное). B: 
первой ieee ae dca Wt te eg he HD 8 
второй 
третьей . 
Напряжение электрода, В: 
‚горизонтальной юстировки . 
вертикальной юстировки 
коррекции луча. 
коррекции геометрических искажений 
послеускорения 
Напряжение катод-— подогреватель, В. 
Средний потенциал временных пластин, : 2 


не менее 


ОО ey 


Напряжение корректирующей диафрагмы (отрицатель- 


ное), В.. 


1... 80 
50 (5) 


150 ae 
>. 


No 


98 
53200 (400) 
294 198 (3) 


80 x 100 


0,45 

0,5 

80 
Короткое 
3 


< — 
> < 


NO > > 


1200 
2000 


относитель bHO гео- 


10 x 15 
0... 250 
2500 


730... 900 
500... 650 
600... 800 


—60 ... 60 
—60... 60 
—100... 100 
— 150... 125 
20 
—100... 
Ок 


10 


850... 1150 
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Напряжение щелевой диафрагмы (отрицательное), В.. 800 


Напряжение модуляции, В, не более.... ск " 99 

Ток утечки катод подогреватель, мкА, не более pie, SG 

Ток накала, А. а cvaye 0,285... 0,35 
Ток утечки катод - модулятор. мкА. не > более оц AG 
Емкость катод все электроды, пФ, не более..... 10 

Емкость модулятор все электроды, пФ, не более .. 12 

Емкость между электродами BEE МЕННОЙ отклоняющей 

системы, пФ, не более .... 6 

Емкость электрод временной системы ГУП. все с электро- 

ды, пФ, не более ..... рта. Я 

Емкость электрод временибй системы УП! все электро- 

ды, пФ, не более..... Boe oi i Sac ees ня ^ С 

Минимальная наработка, 4, не менее. ......... 500 


Срок хранения, лет. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии, MM, не более: 


в центре 0,5 
на краю 0.6 
Яркость свечения экрана, ‘кд/м, ‚ не менее. ; 40 
Напряжение модулятора запирающее (огрицательное). 
Номинальный и предельно допустимый 
электрические режимы эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В... | 6.3 5:7 «09 
Напряжение модулятора (отрица- 
УЕЛЬНОЕ. B зы оао ФФ 1 “Cae, 20 
Напряжение катод подогреватель, 
dN ca’ ый ке OS —100... 10 
Напряжение катода (отрицатель- 
ное), В. hie 2500 2600 
Напряжение электрода ‘послеускоре- 
НИЯ В 3. wes Be eee a ВЮ 25 000 


1Т7ЛОЛА; 17MO1U, 17Л01Х 


Электронно-лучевая трубка с квадрупольной линзой, электростати- 
ческими фокусировкой и отклонением электронного луча для визуаль- 
ного наблюдения и фоторегистрации электрических сигналов с частотой 
до 200 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 56 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 17 см, 
со шкалой беспараллаксного отсчета, синего (17ЛОТА) и зеленого 
(17ЛОТИ, 17ЛО1Х) цветов свечения. Выводы штырьковые. Масса при- 
бора не более 1,5 кг. 
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Выводы электродов: /, 
[5- подогреватель; 2-ка- 
TOM; 3-модулятор; 4- 
первая квадрупольная 
линза; )-вторая квадру- 
польная линза; 6 —система 
4; 6 4,7 9 коррекции геометрии; 7- 

ускоряющий электрод; 8 — 
электрод вертикальной юстировки; 9—система смещения напряжения 
четвертой квадрупольной линзы; /[0—электрод горизонтальной юсти- 
ровки; /2—система коррекции; 1/3-четвертая квадрупольная линза; 
]3-электрод послеотклонения; /4 свободный: /6—TpeTbA квадруполь-. 
ная линза; /[7-—система смещения напряжения третьей квадрупольной 
линзы; А-электрод послеускорения; J[,, Д›-временные пластины; J, 
Д.-сигнальные пластины. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
днапазон частот, Dib. 644-0 SR aS Se wR ae ere 
Ускорение, м/с? (9)... ew ee ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
УСОНЕНИВ, WC" еее куча 150 (15) 
длительность удара, мс................ 6 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее ‘значение ;.. еее нана 358 (85) 
нижнее значение........ еее 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
SUG Ею Бр OR ee 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст) .. 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) ... 294198 (3) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее...... 100 x 120 
Яркость свечения экрана, не менее: 
17ЛОТА, MKBr/(cp см”) а 120 
ВЕ И оао ля 200 
АСУ BM 6 6k О KEES 100 
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Яркость паразитного свечения и KM’, He 
более. ана 
Ширина сфокусированной ЛИНИИ, MM: 

в центре 

на краю. 


Время послесвечения: 
]7ЛОТА 
П7ЛОТИ 
ПЛОХ 


Время готовности, мин, не более . 

Скорость фотозаписи, км/с, не менее: 
17ЛОТА я 
Г7ЛОТИ 


Геометрические искажения, %, не более . 
Чувствительность к отклонению, мм/В: 

сигнальной системы 

временной системы . о о ee 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, 
град, не более. et aon ear 
Нелинейность отклонения, % н не более . 
Угол между линией развертки временных пластин и 
большой осью шкалы, град, не более . 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана. мм, не более . 
Напряжение электрода коррекции геометрии, В. 
Напряжение послеускоряющего электрода, В. 
Напряжение модуляции, В, не более . 
Напряжение модулятора запирающее (отрицатель- 
ное), В. 
Напряжение электрода. послеотклонения (отрица- | 
тельное), В. 
Напряжение смещения третьей ‘квадрупольной лин- 
зы, В. ae 
Напряжение смещения четвертой квадрупольной 
линзы, В. а Е 
Средний потенциал сигнальных пластин, ‚В. 
Средний потенциал временных пластин, В. 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более . 
Ток утечки катод - О мкА, не более. 
Ток накала, А. ар ое ОО 
Ток катода, мкА, не более . 
Ток послеускоряющего электрода, мкА, не менее . 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более. . 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более . 
Емкость между электродами 
щей системы, пФ, не более. ........ 
Емкость электрод временной системы Д, 
троды, пФ, не более . 
Емкость электрод сигнальной системы ‚д 3 `— все элек- 
троды, пФ, не более . рая 
Минимальная наработка, ч, не менее . 
Срок хранения, лет. 
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временной отклоняю- 


— все элек- 


ШО 
0842207 


Короткое 
Среднее 
Длительное 


2 


1000 
500 


2,5 


3.8 в 1.9 
1,8 sss 20 


-. 


15 x 10 
0... 400 
8000... 
70 


17 500 


120... 60 


2500... 1500 


0... 200 


300 <4. 1500 
— 30... 30 
— 30... 0 
30 

5 

ВТ ae 
5 000 
25 

6 

10 


0.55 


No 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, не менее: 


и а ка ира: Ва 
POU, КД оса ке. 100 
17ЛО1Х, кд/м`..... ЕЕ. | 
Напряжение модуляции, В, не т А 0 
Ширина сфокусированной линии, мм: 
BMT Gy. ара аосьа Ома OF 
на краю, не более. .... bs de BE девы в, ОЙ 
Ток электрода послеускорения, мкА, He менее........ 20 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. 6,3 Ва OF 
Напряжение модулятора (отрицательное). в. - 200 éa5:) 
Напряжение квадрупольной линзы (отрица- 
тельное). В: 
ПАО роль река а LOG xs 
| ь i 2. 850 
ВОО рок mee Bees = 700... 500 
ое о ое ЕЕ SOS LOM... 
sae 950 
четвертой . аа 600... 400 
Напряжение катод — ‘подогреватель, в. a — 300... 
125 


17ЛО2И, 17Л02Х 


Электронно-лучевая трубка с квадрупольными линзами, электро- 
статическими фокусировкой и отклонением электронного луча для 
визуальной регистрации электрических сигналов с частотой до 
500 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 17 см, 
со шкалой беспараллаксного отсчета, прямоугольной и полярной сис- 
темами координат, зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые. 
Масса прибора не более 1,2 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
дианазон частот, ГЦ. урон я Pour 80 
ускорение, Mic” (9) 6c wk ibe as ee wwe dee et 905) 
Многократные ударные р 


ускорение, м/с“ (49). коем О EES 

длительность удара, MC... И | 
Температура окружающей среды, к (: °C ): 

BEPXHES Значение °F ое ee ae 00885) 

нижнее значение. .. . 2... ww ee ee ew ew sw) 213 (- 60) 


925 


Относительная влажность воздуха при температуре 
ое № и 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст) .. 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) ... 147099 (1,5) 





Выводы электродов: /, /4- подогреватель; 2-второй фокусирующий; 
3—катод; 4- модулятор; 5- первый фокусирующий; б-свободный; 7- 
коррекции пятна; 8 сетка; 9-— усиления отклонения; /0-бланкирующие 
пластины; //, 12-коррекции усиления; 13-ускоряющий; Д|, Д, -сиг- 
нальные пластины; Ду, Д.-временные пластины; А -анод. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее.......... 100 x 120 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее: 

ое а еее aS 

TINIE ee oc WED SR i AE RM BR 50 
Яркость паразитного свечения экрана, K/M*, не более... 0.1 
Ширина вертикальной линии, мм, не более: 

В ОН 6 aos ne 0 OE ae KE а ae J 0.4 

М. vg hy SS Bh oe tes ee a a Re ee Bg “Ss 0,5 
Ширина горизонтальной линии, мм, не более: 

Е: оз" О Е 0,6 

A с о ОО 6 ag ee eA Se GE eS 0,8 
Время послесвечения: 

ТУ ооо полон оо thee be Среднее 

2 У ©, HO - РИ 4 
Время готовности, мин, He более. ............... 2 
Геометрические искажения, %, не более........... 2 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 

ВИГНаЛЬьНЫй: Системы хоккее очка ь - 

временной системы ..... еее 1.0 
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Отклонение от угла 907 ее ЛИНИЯМИ ад. град, не 
более . 

Нелинейность отклонения, %, не ‘более . 

Угол между линией развертки временных пластин и боль- 
шой осью шкалы, град, не более . 

Отклонение центра шкалы от ‘тоометрического ‘центра 
экрана, мм, не более . 

Угол смещения осей шкалы относительно осей экрана. 
град, не более . 

Положение неотклоненного пятна относительно `теометри- 
ческого центра экрана, MM, не более . 

Смещение пятна, MM, не более . 

Напряжение бланкирующих. пластин запирающее В, не 
более . 

Напряжение фокусирующих. электродов, в. 

Напряжение модуляции, В, не более : 

Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). в. 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более . 

Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более . 

Ток накала А. 


Ток первого фокусирующего электрода, мкА, не более . 
Ток второго фокусирующего электрода, мкА, не более . 
Ток электрода усиления отклонения, мкА, не более . 

Ток электрода коррекции пятна, a He более . 

Ток катода, мкА, не более . . 

Ток ускоряющего электрода, мкА, не ‘более . 

Ток бланкирующих пластин, мкА, не более . 

Ток электрода первой коррекции усиления отклонения. 
МКА, He Gonee . о то 
Ток электрода второй коррекции усиления отклонения. 
мкА, не более . 

Ток сетки, мкА, не более . 

Ток луча на экране. мкА, не более . 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более . 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более . 

Емкость между электродами сигнальной отк лоняющей 
системы, пФ, не более . 

Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
темы, пФ, He более...... 

Емкость бланкирующие пластины — все Электролы, ‘пФ. не 
более . 

Емкость электрод временной системы ЕД. 3 
кроме Д., пФ, не более . 

Емкость электрод сигнальной системы Ay : 
кроме J{,, пФ, не более . 
Минимальная наработка, 4, не менее . 
Срок хранения, лет. 


-все электроды, 


- все электроды, 


Mb 


NA 


1 500 
1 500 
1 500 


20 


100 
50 


16 


10 
1 000 
12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, 
ИЛО2И 
ПЛО оса 


Напряжение модуляции, В, не ‘более . 


не менее: 


44 
40 
0,98 U,,,, 
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Ширина вертикальной сфокусированной линии. MM, не 
более: 


в центре 0,5 
на краю „у. © 
Ширина горизонтальной сфокусированной л линии, мм, не 
более: 
в центре... еее нь. 0,7 
0,9 


Ha краю 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В. 6,3 ВР кк OS 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
ное), В. ть 135. 
Напряжение катода (отрифзединоя) В 1500 1800... 1300 
Напряжение анода, В. i ae 4 4 000 3800... 4200 
Средний потенциал временных откло- 
няющих пластин, В. - — 25... 25 
Напряжение катод -— ‘подогреватель, Bo! — 135 ;.. 135 
Средний потенциал сигнальных откло- 
няющих пластин, B............ > —3...3 


17ЛОДИ, 17ЛО4И-1 


Двухлучевая электронно-лучевая трубка с электростатическими 
фокусировкой и отклонением электронного луча для визуальной ре- 
гистрации двух и более одновременно протекающих электрических 
процессов или одного процесса при различных скоростях развертки. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 70 мм. Экран прямоугольный, диагональю 17 см, со шкалой 
беспараллаксного отсчета, зеленого цвета свечения. Выводы штырько- 
вые. Масса прибора не более 1.6 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
дианазон частот, ГЦ. еее ен, Ех. 
ускорение; м/с” (9)......... г... 50,5) 
Многократные ударные нагрузки 


ускорение, м/с“ (9). of vie ee ho eae о a A) 
длительность удара, MC... аа чае DO 
Температура окружающей eee K ( C): 
ВЕРХНОе ЗНАЧЕНИЕ: . 5c peewee nls te awee oes 90 (85) 
нижнее значение. .... 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха. при температуре 
308 К (35°C), %...... . 98 
Пониженное атмосферное. давление, `Па (мм. рт, er. ). 11970 (90) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см). . 147099 (1,5) 
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920 3 418 0°)’ 9 













Выводы электродов: [, 4-фокусирующий первый; 2, 3-коррекции 
астигматизма; 5- коррекции геометрии третий; 6, 7, 14, 15-подогрева- 
тели; 8 сетка; 9- усиления отклонения; 10, 11 -фокусирующий второй; 
12-коррекции усиления отклонения; /3- пластины сведения первой; /6, 
20-—-модуляторы; 17, 2!-коррекции геометрии второй; 18- ускоряю- 
щий; 19, 23-катод; 22- пластины сведения второй; Д*, Д®, До, 
Д® - пластины сигнальные; a 3) “, До «-Пластины временные; Де, 
Д‹-коррекции геометрии первой; А- анод, 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее. .‘.,.:... 94 x 114 
Яркость свечения экрана, кд/м?, He менее......... 170 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м?, не более. 0,4 
Ширина сфокусированной линии, мм: 


вертикальной, не более................. 0,6 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ уе ee ee 0,8... 1,0 
Время послесвечения....... epee eee eee Среднее 
Время готовности, мин, не более.............. 2 
Геометрические искажения, %, не более......... 3 


Чувствительность к отклонению сигнальной системы, 
MM/B, не менее: 


ел, О eR Be 4,5 
о LL 65 SR ERS OER RES RAE RS 5,0 
Чувствительность к отклонению временной системы, 
MMIS, WE MORES 65-6 6 6 EEE OS ES ES 0,8 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, 
Pal, Дет. о oh eae eae ees 10 
Нелинейность отклонения, %, не более.......... > 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, мм, не более........ 12 x 20 
Смещение пятна, мм, не более............... 10 
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Напряжение анода, В....... ge Ste ae dessa, BOR es, ec: eG 9000 


11 000 

Напряжение первого и второго фокусирующих элект- 

РО и A KA IE eee ад 850... 1150 

Напряжение модуляции, В, не более...... А 0,9 U,,, 

Напряжение модулятора запирающее ИНО 

Be ee G's at KR ete a RE A Be ee ee a ee caw BO... 30 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более.... 30 

Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более ны а > 

TOG НАНА: ооо сыро ба има 027... 0.33 

Ток первого и второго фокусирующих электродов, 

MEF: НО БОЛ ао вышних 23 50 

Ток анода, мкА, не менее. ...... еее. 4 

Ток катода, мкА, He более................. . 1500 

Ток ускоряющего электрода, мкА, не более....... 1000 

Ток астигматизма, MKA, не более............. 500 

Ток усиления отклонения, мкА, не более......... 500 

Ток коррекции усиления отклонения сетки, пластин 

сведения, мкА, не более. . .. 2... 50 

Емкость катод - все электроды, пФ, He более....... 10 

Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ... 13 

Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 

системы, пФ, не более......... еее. 5 

Емкость между электродами временной отклоняющей 

системы. 1D, не БОЛЕЕ, ‚еек 6 

Емкость электрод временной системы JJ; - все электро- 

ды, кроме J7,, ПФ, Не более, .,.. ине es 7 

Емкость электрод сигнальной системы Д, — все электро- 

ды, кроме J[,, пФ, не более................. 14 

Емкость электрод сигнальной системы Д, - все электро- 

ды, кроме /[;, ПФ, He Gomes ow чья 8 

Минимальная наработка, ч, не менее........... 1000 

Срок хранения, лет. ке. ee ee ew кыа 12 
Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 

Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее........... 135 

Напряжение модуляции; В, не более. ............. 0,98 UL. 

Ширина сфокусированной линии, MM: | 
вертикальной, не более. ....... cd ие 0,8 
горизонтальной... еее ее СВ 


Яркость паразитного свечения экрана, кд/м”, не более 0,6 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6.3 Ра “a 
Напряжение модулятора, В....... — — 200... -—1 
Напряжение анода, В........... 10000 9000 ... 11000 
Напряжение катода (отрицательное), В 2000 1900... 2100 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 = 135 58 
Средний потенциал сигнальных плас- 
И аа ee 2 WH Sap we eS ~ | 
Средний потенциал временных плас- 
о be & le Se ee ew _ 0... 90 
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17NOSU 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 50 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 17 см, 
со шкалой беспараллаксного отсчета, зеленого цвета свечения. Выводы 
штырьковые. Масса прибора не более 1,5 кг. | 


120 





Выводы электродов; [, /4-по- 
догреватель; 2—катод; 3—моду- 
лятор; 4—анод четвертый (фоку- 
сирующий); 5-анод седьмой 
(коррекции усиления); б-анод 
восьмой (коррекции усиления); 7-фанод третий (коррекции пятна); 
8 —анод пятый (фокусирующий); 9—анод шестой (усиление отклонения); 
]0-анод десятый (коррекции нелинейности); [/-анод первый (под- 
фокусирующий); [2-анод второй (ускоряющий); /3-анод девятый 
(коррекции геометрических искажений); Д‚, Д, сигнальные пластины; 
Д.,, Д.-временные пластины; Д;-анод одиннадцатый (усиление OT- 
клонения); Дс-анод двенадцатый (усиления отклонения); А—анод три- 
надцатый (послеускорения). 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


ДИЗИЯЗОН, ЧАСТОТ, ГЦ ола» РО 
ускорение, МО) косули 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, M/C” (дао we RES aS 150 (15) 
длительность удара, мс................ РАЯ le 


Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее значение........ rae rr er rae a 9 358 (85) 
нижнее 3HAYCHHE. 2. te ee te 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
08 Biss рока OH DES RE WS BS 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. cT.). . 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее........ 
Яркость свечения линии, кд/М2, не менее... ....... 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м?, не более . 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более..... 
Время послесвечения......... еее. . 
Время готовности, мин, He более.............. 
Скорость записи, км/с, He менее.............. 
Геометрические искажения, %, не менее...... 
Чувствительность к отклонению сигнальной системы, 
MM/B, не менее........... te te ww ee ee 
Полоса пропускания сигнальной системы, МГц, не 
WORE 6 55h о: Зе 
Чувствительность к отклонению временной системы, 
MM/B, не менее.............. еее. 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, 
PPA, We GONE 25 bs eis са ор рых 
Нелинейность отклонения, %, не более.......... 
Угол между линией развертки временных пластин и 
большой осью шкалы, град, не более........... 
Положение неотклоненного пятна относительно гео- 
метрического центра экрана, MM, не более........ 
Напряжение тринадцатого анода, В, He более...... 
Напряжение первого фокусирующего электрода (отри- 
цательное); В............ еее. 
Напряжение ео фокусирующего AIGRED RDA (отри- 
цательное), В......... go Sesh gM’ a? dn hese: Gh head Gre 
Напряжение первого электрода коррекции усиления 
(отрицательное), В.......... ее еее, 
Напряжение второго электрода коррекция rah 
(отрицательное), В...... р ве в 
Напряжение коррекции пятна, в... 
Напряжение усиления отклонения (отрицательное), В. 
Напряжение коррекции ia ik ks ae искажений 
(отрицательное), В....... sick eS Ge eal GG We 
Напряжение модуляции, В, HeGomee.. 0... 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 


. J . . . - @© ЗОО © @ @ № эф 9-е без 


Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более... 

Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более hee 
Ток накала, А...... ns А WOR. wee 
Ток анода первого, мкА, He 6onee... 0... :.,,. 
Ток анода второго, мкА, He более............. 
Ток анода третьего, мкА, 86 БОЛОВ ..4.4 6a ea wk 
Ток анода четвертого, мкА, He более........... 
Ток анода пятого, мкА, не более..........., и 
Ток анода шестого, мкА, не более........ esi Mets 
Ток анода седьмого, мкА, He боле............ 
Ток анода восьмого, мкА, He более............ 
Ток анода девятого, мкА, не более............. 
Ток анодов десятого, одиннадцатого, двенадцатого, 
MEA MG DONGE 5 x a 6 ea ея 
Ток катода, мкА, He более......... о ЖА, Ee gh 
Ток анода тринадцатого, мкА, не более........ а 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более....... 
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100 x 120 
200 


0,4 
Среднее 
2 


2400 


4,0 
150 


5 


10 x 15 
12000 


450... 650 
300... 500 
300... 500 


0... 200 
— 200... 200 
300 ... 500 


900... 1200 
0,9 0. ум 


Wise eo 
15 

2 

O27 д.83 
100 

1 500 
250 

100 

100 

5 

6 

30 

20 


Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. . . . 16 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 


системы, пФ, He более....... еее еее. 6 
Емкость между электродами временной отклоняющей 
Системы, TID, Ве GOES окос жь 6 
Емкость электрод временной системы Ty 3 — все электро- 

ды, кроме Д., пФ, He более.............. 10 
Емкость электрод временной системы Д.- все электро- 

ды, кроме Ду, пФ, He более.............. 10 
Емкость электрод сигнальной системы Д, — все электро- 

ды, кроме J[,, пФ, не более. ................ 8 
Емкость электрод сигнальной системы Д, - все электро- 

ды, кроме Ду, пФ, не более.............. he Oe 
Минимальная наработка, 4, He менее........... 1500 
Срок хранения, лет. узо наныеа 15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения линии, кд/м?, He менее........... 160 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 0,90 п 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более....... 0,5 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
ный допустимый 
Напряжение накала, В....... .. 6,3 о И ИОРИЕ ‚) 
Напряжение катода (отрицательное), В 3000 — 
Напряжение анода тринадцатого, В.. 12000 10800... 13200 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 — 135...0 


17ЛО7А, 17Л07И 


Электронно-лучевая трубка с квадрупольной линзой, электростати- 
ческими фокусировкой и отклонением электронного луча для визуаль- 
ного наблюдения и фоторегистрации электрических сигналов с частотой 
до 200 МГц. 

Конструктивное исполнение-—в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 56 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 17 см, 
со шкалой беспараллаксного отсчета, синего (17ЛО7А) и зеленого 
(17ЛО07И) цветов свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не 
более 1,5 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
дизназон частот, Ub: 5666 Ss нена vee, Фары ee 
ускорение, м/с? (9)............ еее OOS) 
Многократные ударные нагрузки: 
VEKOPCUNG, М (ботокса Ет 150 (15) 
длительность удара, MC ..... аи &. ee Bo 
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Одиночные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (9)... 0088 2 400 (40) 
длительность удара, MC... .......2.2.0004 а 
Акустические шумы: 


дизнаЗон Частот. ГЫ, охорони ка 50... 10000 

уровень звукового давления. дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕХИ: ЗНАЧЕНИЕ ое еее он 343 (70) 

нижнее значение. ....... еее еее. 213 (- 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
DOG Moe № Ч AA Wee IR ee wD 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. cT.). . 53200 (400) 





4, 


Выводы электродов: [, 1[5-подогреватель; 2-катод; 3-—модулятор; 
4—первая квадрупольная линза; 5-вторая квадрупольная линза; б- 
система коррекции геометрии; 7-ускоряющий; 8 -вертикальной юсти- 
ровки; 9-система смещения напряжения четвертой квадрупольной лин- 
зы; /0-горизонтальной юстировки; //-система коррекции луча; /2-— 
четвертая квадрупольная линза; /3-послеускорения; 14-—коррекции 
астигматизма; /б-третья квадрупольная линза; /7-система смещения 
напряжения третьей квадрупольной линзы; А-анод послеускорения; 
A,, Д›-временные пластины; Д., Д.-сигнальные пластины. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, MM, не менее.......... 100 x 120 
Яркость свечения линии, кд/м”, не менее: 

ко ое о о eS SER 100 

КО 4 2. Sd ние 500 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м”, не `более И |: 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

RTO сон Pe ‘ee: Algae 

НО RON ооо eee eee ee 0,40 
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Время послесвечения: 


PTE 6st de wre ee Se oS RR, ee a HG I Короткое 
Ур, ПО Е О ках ОДНЕ 
Время готовности, мин, не более, oi aa ve eee area? 3 


Скорость фотозаписи, км/с, не менее: 


ро. О eee we ie hs Ue Gp ae Ae 2 000 
PTS полосой 1 000 
Геометрические искажения, %, не более........... 2 
Чувствительность к отклонению, мм/В: 
сигнальной системы ......... В Е РЗ 50... 12.0 
временной системы ........ ee ee 20 nq ae 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
о oS ee 4 bE De BAO Oe Ue wee a Be: JS 
Нелинейность отклонения, %, не более............ 2 
Угол между линией развертки временных пластин и боль- 
шой осью шкалы, град, не более................ 5 
Отклонение линии развертки относительно образующей 
SDAA, Гал. He БОЛЕ. екон кан 10 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более.............. 5х 15 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 60 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 60... 120. 
Напряжение катода (отрицательное), В............ 2500 
Напряжение квадрупольной линзы (отрицательное), В: 
а 4 es К KERR REE EE EH 700 ... 900 
В ооо Ee OEE Se EES 400 ... 600 
ПИ ооо SESS рыжых CO 800... - 
... 1100 
WOTRCDIGON ооо ыы S аж 350... 550 
Напряжение смещения квадрупольной линзы, В: 
о-в О Е И S 0... 200 
соот. ПВР eS BR Е eo 1500 
Напряжение электродов вертикальной, горизонтальной 
юстировки и коррекции луча, В......... Skit о — 100... 
. 100 
Напряжение электрода коррекции геометрии, В....... 0... 200 
Напряжение электрода коррекции астигматизма, В..... 0 
Напряжение электрода послеускорения, В.......... 17 500 
Напряжение электрода системы смещения третьей квадру- 
польной линзы (отрицательное), В.............. 2000 
Напряжение электрода ускоряющего и средний потенциал 
ситнальных пластия, В „еее а 0 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ | 
DOM HARA TA И А wt SE ат. 
ms 33 
Ток катода, мкА, He Oomee. . 2... 2. ee 5000 
Ток электрода послеускорения, мкА, не более........ 3 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 6,0 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10,0 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более. 1: г. ии. | 2G 
Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
ТЕМЫ ИФ. HE БОЛ. ооо кокоса К. 
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Емкость электрод временной системы Д, — все электроды, 

ПР, Но БОВЕ. ww ek xo be SE eh oe ble bes owe we са 
Емкость электрод сигнальной системы Д,- все электроды, 

ПО. He DOES. ое ыы ь 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 1 500 
Срок хранения, лет 







ф. зап» KM/C 


0 Юр,’ 0 2 4 6 8 Inycx, HKA 


Зависимость скорости фото- Зависимость яркости свечения линии 
записи Vy „и OT тока элект- Г, от тока электрода послеускорения 
рода послеускорения [,.,., — 

при отношении плотностей 

изображения сигнала к вуа- Л.цск, МКА 


ли, равном 0,1 


17N07A, 17N07H 






48 
40) 
32 
2% 
16 
=. 8 
ENS 
O 2 4 6 8 10 Пек, KA Usog, 8 -80 -60 -40 -20 0 
Зависимость ширины линии в Модуляционная характеристика 
центре экрана В, от тока элект- ео tena) (заштрихованный 
рода послеускорения I, yy участок — рабочий диапазон) 
Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость свечения линии, кд/м“, не менее: 
Е ера ое аа ae O'S We ERE eS 90 
UTM на Bb AGO ee и А би и на 400 
Напряжение модуляции, В, не более................. 75 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
И о ромео 0.40 
НЙ: BOQ. 2a ob Bow ро оо ро ати 0,45 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 ЗП: 
Напряжение электрода послеускоре- 
NG а Ss a RD 17 500 17000 ... 18000 
Напряжение электрода ускоряющего, 
| И 0 — 50... 50 
Средний потенциал временной систе- 
NS TN de bk aS & Киса 0 — 50... 50 
Средний потенциал сигнальной систе- 
аа ee Sw 0 — 50... 50 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 — 135...0 


1ЗЛОТА 


Двухлучевая электронно-лучевая трубка с электростатическими 
фокусировкой и отклонением электронного луча для визуального 
наблюдения и фоторегистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 86 мм. Экран круглый, диаметром 18 см, синего цвета 
свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 3 кг. 


I8/101A 


2 2 23 и ДА 
а 





12 12 ИП Да Дь Any Ax 


Выводы электродов: /, 13, 14, 25- подогреватель; 2, 15-катоды; 3, 5, 
7... 10, 16... 22- отсутствуют; б-анод второй; 11, 23-анод первый; 
12, 24—модулятор; Д!., Ar, (Дь, Дь)-временные пластины; Д.., 
Да. (Дзь, Дь)-сигнальные пластины; А-анод третий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон; частот, Г.Г... 1... 200 
ускорение, м/с” (4).....:. bec e we wet he. 60 (6) 
Многократные ударные нагрузки: 
VOROPCHIG: M/C" 09) рее коня 350 (35) 
длительность удара, мс ................ |... 80 
Температура окружающей среды, К (°C): 
BOPRHCE ЗНАЧЕНИЕ 40. 6-3 be ee ee wate se SSD. 358 (85) 
НИЖНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ „ео рана ewe ee Os 213 (— 60) 
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Относительная влажность воздуха при температуре 


RM 6 В о ЕВЕ Si ENS Bw Re 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ). 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (krc/cm*) . . 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее...... т 
Яркость свечения экрана, мкВт/(ср- см”), не менее..... 
Яркость паразитного свечения экрана, MKBT/(cp:cM7), не 
р 6 ee eo Se Ee О re 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более: 
в центре 
на краю 
Время послесвечения 
Время готовности, мин, не более. ............... 
Чувствительность к отклонению мм/В, не менее: 
сигнальной системы 
временной системы... 2... еее. 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
Ра 5 i ar 
Ориентировка цоколя относительно плоскости симметрии. 
о IS ee 5 ie Ее ¥R R 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более . 
Смещение пятна, мм, не более. ... 
Напряжение анода второго, В, не более............ 
Напряжение анода первого (фокусирующего электрода), В 


О ОО ЗОО ООО re ОИК 
| 


eo © © © © © © ee mm 
se] 


о. ФФ в e's @ © @©@.¢ № © № в © 4 Bie фа 8 


Напряжение модуляции, В, не более.............. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 
Напряжение анода третьего, В, не более........... 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, He более........ 
Ток утечки первого анода, мкА, не более........... 
Ток накала..А'. |.;... 6% pe ce ee ee о: 


Ток анода первого, мкА, He более............ ae 
Ток анода второго, мкА, не более. .............. 
Ток анода третьего, мкА, не менее............... 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более. ......... ee 

Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
TOME, ПО. HO COURS ооо коню 
Емкость электрод временной системы Д,„(Д,„)- все элект- 
роды, кроме J[,,(,,), ПФ, не более 
Емкость электрод временной системы J[,, (/[,,)—BCe элект- 
роды, кроме Д,, (Д,.), пФ, не более 
Емкость электрод сигнальной системы Д.„(Д.„)-все элек- 
троды; кроме Д.. (Д..), ПФ, не более ь.......... 
Емкость электрод сигнальной системы Д..(Дъ.)- все элек- 
троды, кроме Д,.(Д..), пФ, не более 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 
Cpr SHANOHHR, Лет. „ао ew es aw 
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'_ © © ©  @© @© © 8 @ *# #8 © 


О #© © © © 8 © @© #8 @ @ 


о 


0,2 


0.65 

0.85 
Короткое 
5 


— 


0,23 
0.16 


0,54 ... 
0.66 


150 
100 
2 
6,0 


2,2 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии в центре, мм, He более...... 0,85 
Ток анода третьего, мкА, не менее.................. 80 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации ‚Хх 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5.7... 69 
Напряжение модулятора, В....... _ — 200...0 
Напряжение анода первого, В...... _ 1300 
Напряжение анода второго, В...... 4000 2000... 4400 
Напряжение анода третьего, В,..... 8 000 6000... 12`000 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 — 125...0 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, В. - — 600... 600 
Сопротивление в цепи модулятора, 
Е ил че р — Ея 
Отношение напряжений третьего и вто- | 
рого анодов, отн.ед............ — | М ЗИК 


18ЛОЗА 


Двухлучевая электронно-лучевая трубка с электростатическими 
фокусировкой и отклонением электронного луча для визуального на- 
блюдения и фоторегистрации электрических сигналов. 

`Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 86 мм. Экран плоский, круглый, диаметром 18 см, синего 
цвета свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 3 кг. 


Bank Fe hah 
Г! 








Выводы электродов: J, 25, 13, 14- подогреватель; 2, 1[5-катод; 11, 
23-—анод первый; б-—анод. второй; 12, 24—модулятор; А-анод третий; 
Ха, Х, Ха, Хо -временные пластины; У“, У’, Уз, У» - сигнальные 
пластины. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц... еее. . 1... 60 
ускорение, м/с? (g).............00004 25 (2,5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, м/с“ (g).........2.2.220200% 150 (15) 
длительность удара, MC .............. ОЕ 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее Значение: се, еее. 343 (70) 
нижнее значение. ........ ие... 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
290 Males ® Ч Е Е we Gi Bae SS eS 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ‘ 69 825 (525) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?) . 294 198 (3) 


Основные данные 


Яркость свечения экрана, мкВт/(ср-см^), не более...... 0,2 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 

М РО а 0,65 

HY. ВОН: ола орон я 0,85 
Время послесвечения ....... 2.2.2. ee ee ee Короткое 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 

сигнальной системы .... еее еее. 0,25 

временной системы ....... еее 0,16 


Отклонение OT угла 90° между линиями развертки, град, не 
О о а SOE RI IR EE SP aw OB 


Ориентировка цоколя, град, He более............. 15 

Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 

ческого центра экрана, MM, He более.............. 16 x 16 

Смещение пятна, MM, He более............. Ss ty canes aah 

Напряжение фокусирующего электрода, В......... + $90... 
1150 

Напряжение модуляции, В, не более.............. aD 

Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 150... 80 

Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более. ..... 30 

Ток утечки катод модулятор, мкА, не более...... ie 2 

Ток утечки первого анода, мкА, He более........... 15 

Ток накала. А -а.. ау ен ть, 0.27... 
0,33 

Ток анода первого, мкА, не более............... 50 

Ток анода второго, мкА, не более............... 150 

Ток анода третьего, мкА, не менее............... 100 

Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 5,5 

Емкость модулятор ~ все электроды, пФ, He более...... 6,0 

Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 

системы, пФ, не более........... еее еее. 22 

Емкость между электродами временной отклоняющей сис-, 

темы, пФ, не более. ....... еее еее. 2,0 

Емкость электрод временной системы X4 (Х*)- все элект- 

роды, кроме Х° (Х*), пФ, не более............... 6,0 

Емкость электрод временной системы Х“ (X5)—Bce элект- 

роды, кроме Х1 (Х*), пФ, не более............... 6,0 
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Емкость электрод сигнальной системы У“ (У*)- все элект- 
роды, кроме Y3 (У%), пФ, не более............... 
Емкость электрод сигнальной системы Y3 (У%)- все элект- 


роды, кроме Yi (У), пФ, не более............... 5,0 
Минимальная наработка, 4. ВЕ МЕНЕ ооо 500 
COOK RPAHCHEE. ЛЕТ. ао о бе 4 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии в центре, мм, не более...... 0,85 
Ток анода третьего, мкА, He менее.................. 80 


Номинальный и предельно допуст имый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7... 6,9 
Напряжение модулятора, В....... ~ — 2000...0 
Напряжение анода первого, В..... ~ 1 300 
Напряжение анода второго, В...... 4000 2000... 4400 
Напряжение анода третьего, В..... 8000 6000... 12000 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 — 135...0 


18Л047А, 18Л047В 


Двухлучевая электронно-лучевая трубка с электростатическими 
фокусировкой и отклонением электронного луча для si am Ha- 
блюдения и фоторегистрации электрических сигналов. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 85 мм. Экран круглый, диаметром 18 см, синего (18ЛО47А) 
и желтого (18Л047В) цветов свечения. Выводы штырьковые. Масса 
прибора не более 2,5 кг. 


18N047A, 7610478 


5 ША 
и 17 





25 2 by 4 2 


Выводы электродов: /, 25 и 13, 14- подогреватели; 2, 15-катоды; 3, 7, 
10, 16, 19, 22-свободные; 4, 5 и 8, 9-сигнальные пластины; б-анод 
второй; 11, 23-аноды первые; 12, 24-модуляторы; 17, 18 и 20, 
2|-временные пластины; А-анод третий. 
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Условия экспуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Tm ..............2.00. 1... 80 
ускорение, м/с? (9)....... еее. . 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
VEROPEHHE MIC” LO) ео оо неа 150 (15) 


длительность удара, мс................ See be) 
Одиночные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (9)...... eee ee 1500 (150) 

длительность удара, мс................ Laan 
Температура окружающей среды, К (°C): 

верхнее значение .................... 358 (85) 

нижнее значение. ....... ee 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
SUG в, в а edo a ae ee 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт, ст. Ds 53 200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, He менее......... 130 
Яркость свечения экрана, не менее: 
18ЛО47А, мкВт тер. и Oc 50 
ООВ ара рожи Sal 65 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м?, не более... 0,1 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
В ПВН орон боем а 0,75 
Be SOO лера 1,0 
Время послесвечения: | 
ое роны ар Короткое 
о мые Длитель- 
ное 
Время готовности, мин, не более................ 2 
Чувствительность к отклонению, MM/B, не менее: 
сигнальной системы ...... еее. 0,17 
временной системы ....... еее... 0,15 
Отклонение OT угла 90° между линиями развертки, град, He 
а - ЗО РА alae Gow gb BO es 8% ee И 2 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, He более.............. 20 x 20 
Смещение пятна, MM, He OoyIee..... 2... ee ee ee 10 
Напряжение анода первого (фокусирующего электрода), В 400... 700 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 72 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 150... 50 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 30 
Ток утечки катод модулятор, мкА, на более........ 5 
Ток утечки первого ‘анода, мкА, He более........... 15 
TOR со: М, Е Г И ПРО eS Re ee 0,54... 
0,66 
Ток анода первого, мкА, He более............... 500 
Ток анода второго, мкА, не более............... 1000 
Ток анода третьего, мкА, He менее............... 50 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 12 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не.более...... 12 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более. ........ еее еее. 3.5 
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Емкость между электродами временной ЕДЕ CHC- 


темы, пФ, не более........ ce tt we te ee 3,5 
Емкость любой электрод временнбй системы — все элетро- 

ды. >. ие Ganesan ee ee ar ee ee es 15 
Емкость любой электрод сигнальной системы - все элект- 
роды, пФ, не более............... ieee Cae 15 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 500 
СРОК КОВВЕВИЯ, ЛЕТ. оленя 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .........:.... 55 
Напряжение модуляции, В, не более............. Pes. 99 
Ширина сфокусированной линии в центре, мм, не более...... 1.0 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 S67 ... 633 
Напряжение модулятора, В....... _ — 200...0 
Напряжение анода первого, В...... _ 1000 
Напряжение анода второго, В...... 2000 1500... 2500 
Напряжение анода третьего, В..... 6000 3000... 6100 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 | — 125...0 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, В. — — 600... 600 
Сопротивление в цепи модулятора, у 
аа пр ба So ee ee — 1.0 
Отношение напряжений третьего и вто- 
рого aHOMOB, отн.ед............ — ЧЕК. 


22ЛОЛА, 22N01B, 22Лл01И 


Пятилучевая электронно-лучевая трубка с электростатическими 
фокусировкой и отклонением электронного луча для визуальной ре- 
гистрации электрических сигналов с частотой до 300 МГц и фото- 
регистрации (22ЛО1А) с частотой свыше 500 МГц. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 100 мм. Экран плоский, прямоугольный, диагональю 22 см, 
желтого (22Л01В), синего (22ЛО1А) и зеленого (22ЛОТИ) цветов 
свечения. Выводы штырьковые. Масса прибора не более 3,5 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
динпазой частот. Ги. оливы. 1... 200 
ускорение, м? (9).....-. еее наь. 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
УСКОРЕНИЕ, M/E" EG) 6.5.2 ооо скока я 150 (15) 
длительность удара, мс ................ к 
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Температура окружающей среды, К (°C): 
верхнее значение.......... ее... 358 (85) 
нижнее значение.......... еее... 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
В ла еек be 


Пониженное атмосферное давление, Па (мм pT, ст. т . 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 
465 





Нижний цоколь Верхний цоколь r 
тот 
9 





12 22 13 124 280! 


Выводы электродов: нижний цоколь: /, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 
25 - подогреватели; 2, 7, 12, 14, 22-модуляторы; 3, 8, 13, 18, 23-аноды 
первые; 4, 9, 1/5, 19, 24—катоды; верхний цоколь: /, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 
18, 19- временные пластины; 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21-сигнальные 
пластины; /5-анод второй; А-анод третий. 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 38 x 114 
Яркость свечения экрана, не менее: 

Ue т От 50 
22ЛО1А, мкВт/(ср. см’) а аа мо 30 
22лО1И, мкВт/(ср.см?).... 00 eee ee ee 50 

Яркость паразитного свечения экрана, кд/м?, не более... 0,05 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
мг’. сте, О Е A oe Re Ge RO 0,8 
ро. о ad FASE И — | 
Время послесвечения, с: 
22ЛОЛ1В, не менее......... еее о 4 
CANOLA, Gb БОЛЕЕ. (реет be EES 0,01 
ЛОЛ, HO боле kx a isk wre ee ae ee ew ae а 0,01 
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Время готовности, мин, He более. ...,............ 2 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 


сигнальной системы ....... м, Фея ee РИ. 

временной системы ...... ау... еее 0,28 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
ел she aise a wre, о ео 2 
Отклонение от угла 0° между линиями развертки, град, He 
Е Se Deck act oR eK See 2 
Ориентировка цоколей, град, не более............ 10 
Положение неотклоненного пятна, мм, не более....... 10 
Смещение пятна, мм, не более. ................ 5 
Напряжение анода первого (фокусирующего электрода). В 350... 650 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 45 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 100... 40 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... ‚ 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более........ 6 
TOR Не о ро неа OT ans 

0,33 

Ток анода первого, мкА, He Goslee. 2. 1. ee 150 
Ток анода второго, мкА, He более............... 300 
Ток анода третьего, мкА, не более. .............. 25 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 6 
Емкость модулятор -- все электроды, пФ, не более...... 7 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, ПФ, не более... оса eee ке, 
Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
ТЕМЫ, ПИ. HO OONCS: «ik is avg ew Ee eee we 2,0 
Емкость любой электрод временной системы - все электро- 
Det, ADT BO Ао sk 6k eos he Ca а ew a0 
Емкость любой электрод сигнальной системы - все элект- 
роды, пФ, ве более, ‚уу. cee bh tee eee 6.0 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 300 
Срок хранения, ЛЕТ; пере оба 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 
Яркость свечения экрана, не менее: 


По В ое а A BE ed 30 

22ЛОТА, мкВт/(ср. см’) Fh ss Che BP edb Se Ws ое 18 

22ЛОЛИ, MKBr/(op*om*) «i dc ea wa a ee eee 30 
Напряжение модуляции, В, He более... ee 50 | 
Ширина сфокусированной линии, MM, He более ааа 1,0 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м?, не более. ...... 0.1 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6.3 = or Fe 
Напряжение модулятора, В....... - — 200...0 
Напряжение анода первого, В...... 1000 1200 
Напряжение анода второго, В...... 2000 1900... 4000 
Напряжение анода третьего, В..... 4000 3900... 8000 
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Напряжение катод - подогреватель, В. 0 — 125...0 
Напряжение между любой из откло- 

няющих пластин и вторым анодом, В. - — 500... 500 
Отношение напряжений третьего и вто- 

рого анодов, отн.ед............ - 3 
Сопротивление в цепи модулятора, 

MOM РЕ Phe eet Ge es ie 


23NO2Y 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для визуальной регистрации электри- 
ческих сигналов с частотой до 500 МГц. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 52 MM. Экран круглый, сферической формы, диаметром 
23 cM, зеленого цвета свечения. Выводы штырьковые..Масса прибора не 
более 2,5 кг. | 


231029 


геи 5| 710 


14 8 
$ ff, * 


Выводы электродов: /, 14- подогреватель; 2-катод; 3- модулятор; 
4-— отсутствует; 5-фанод первый; 6, 1[3-—свободные; 7, 8-сигнальные 
пластины; 9-анод второй; /0, 1[!-временные пластины; /2-экран, 
А-анод третий. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
линиазон частот, FW 6 еее |... 80 
ускорение, м/с? (9)...... eee ee ees 50.0 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


усковение, м/с“ @).....#.::. уе... 150 (15) 
длительность. удара, мс .:............... £4924 
Температура окружающей среды, К (°C): 
верхнее значение ........... ен... 358 (85) 
нижнее значейие:.... ее ин. И, 1х 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 С еее и 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).. 69825 (525) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 
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Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 
Яркость свечения линии, кд/м?, не менее......... 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м*, не более... 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
В: Е ооо ие ook ee eels 
В Ех Ба еее 
Время послесвечения, с, не более. ............... 
Время готовности, мин, не более. ............... 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигиальной системы... ее ке 
временной системы ...... еее. 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
ре ee Le a a рома 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, He более.............. 
Смещение пятна, мм, не более. ................ 
Напряжение анода первого (фокусирующего электрода), В 


Напряжение модуляции, В, не более. ............. 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 
Ток утечки катод- модулятор, мкА, не более........ 
Зоо es he Kaas. © KE eee ва аъ 


Ток анода первого, мкА, He более............... 
Ток анода второго, мкА, не более. .............. 
Емкость катод - все электроды, пФ, He более......... 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, не более. ...... еее 
Емкость между электродами временной отклоняющей сис- 
темы, пФ, не более.......... еее чьи 
Емкость электрод временной системы /0-все электроды, 
ИО: He ОО оао оке ва 
Емкость электрод сигнальной системы 7- все электроды, 
Оо БОЕ уе кр сала 
Емкость электрод временной системы. /0-все электроды, 
Кроме 77, THD, He GONCE , до we ee 
Емкость электрод временной системы //-все электроды, 
кроме 10, пФ, неболее: ..... ee ee ee е 
Емкость электрод сигнальной системы 7—BCe электроды, 
КРОМЕ 2, И, WE БОЛЕЕ, ока Re ERS 
Емкость электрод сигнальной системы 8-все электроды, 
кроме 70, не GONG 6 д оон ая 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 
Срок хранения, лет. .............. ЗЧ Ф ее Аа 


Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 


Напряжение модуляции, В, не более............. 
Ширина сфокусированной линии в центре, MM, не более. . 


35° 


160 


15 
12 
10 
10 
12 
10 


1000 
8 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6.3 PY коб 
Напряжение модулятора, В....... — —200...0 
Напряжение анода первого, В...... - 300... 1700 
Напряжение анода второго, В...... 5000 4800... 5200 
Напряжение анода третьего. В..... 6 000 5500... 7500 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 — 135...0 
Напряжение между любой из откло- 
няющих пластин и вторым анодом, В. - — 500... 500 


2ЗЛО5ЛА 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением электронного луча для фотографической регистрации 
высокочастотных процессов при круговой развертке с радиальным 
отклонением. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 65 мм. Экран круглый. сферической формы, диаметром 
р см. ety свечения синий. Выводы штырьковые. Macca прибора не 
олее 3 кг. 


960 
60 526 
290 


203 164424, К 





—— | 


3| д 





АД 
{|4 | 


Выводы электродов: /, 20-накал; 3-катод; 5- модулятор; 1/-анод 
первый; /б- ускоряющий; 2, 4,6... 10, 12... 15, 17... 19- свободные; 
A,, Д›-сигнальные пластины; Д., Д.- временные пластины; А-анод 
второй; К-конус. 


$230 





5 Ид, 4; 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


дмапазон частот, ГЦ: are mig tae bo ee ee аа 50 
VCRODEUHO, MUG" AQ) ic ac os se ee AS ew 25 (2.5) 
Температура окружающей среды, К (°С): 
верхнее ЗЫАЧЕНИе. -. лы екар ojo Heyy ИНЬ 0 re ots 343 (70) 
нижнее значение. ......, еее ee ns 223 (— 50) 
Относительная влажность воздуха при температуре 298 К 
СО 6 Sop ERE као д Е gt xm aya hs 2 98 
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Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, MM, не менее . . 
Ширина сфокусированной линии, MM, не более. . 
Время послесвечения......... 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы ik Ae pe а Ве 
временной системы . 
Чувствительность радиального электрода, мм/В, не 
MCHEO уч 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки. 
град, не болёе.............. киа 
Напряжение анода второго, В. 
Напряжение анода первого (фокусирующего элект- 
рода), В 
Напряжение ускоряющего электрода, B, не более . 
Напряжение модулятора зазирающес (отрицатель- 
ное), В ha dete OF GG ae 
Ток накала, А. Ра 
Емкость катод — все электроды, пФ. не более... .. 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. . 
Емкость между электродами сигнальной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более..... 
Емкость между электродами временной отклоняю- 
щей системы, пФ, не более . 
Емкость электрод временной системы — все электро- 
ды, пФ, не более...... 
Емкость электрод сигнальной системы — все элект- 
роды, пФ, не более........ ee 
Минимальная наработка, число импульсов | 


ОО @© © © © @ © @ © © © © © © © © @ © 


eee о фо о об ооо в фо @© © о 6 @ SB =~ Gr. ем 9 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии, мм, не более. . . . 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 


Номиналь- 
НЫЙ 


Напряжение накала, В. НЕ 
Напряжение модулятора, `В. _ 


Напряжение анода первого, B, не более — 
20000 


Напряжение анода второго, В. г 
Напряжение ускоряющего электрода, 
РЕ о кака ры 6 000 


Напряжение катод — подогреватель, В. - 


31ЛОЗЗВ 


200 

] 

Короткое 

0.03 

0.03 

0,035 

э 

20000 

4400... 6600 

6000 

ру Be 

0,54... 0,66 

5 

6,5 

0,9 

0,9 

10 

9 

10° 

ааа lize 
Предельно 
допустимый 

ь п. 

— 400... 0 

7 000 

10000... 22000 

5000... 7000 

= 125... 0 


Электронно-лучевая трубка с электростатическими фокусировкой и 
отклонением луча для визуальной регистрации электрических сигналов 


с частотой до 300 МГц. 


Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 


горловины 51мм. Экран круглый, сферической формы, 


диаметром 


31 см. Цвет свечения зеленый. Выводы штырьковые. Масса прибора | не 


более 7 кг. 
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560 





4285 9 7 
ws 


14 6 9 8H 


Выводы электродов: /, /4— подогреватель; 2-катод; 3, б- модулятор; 4, 
12-свободные; 5-анод первый; 7, 8—сигнальные пластины; 9-анод 
второй; /0, [1-временные пластины; А-анод третий. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
ДИапалон ЧАСТОТ, J Brace о сих кинь |... 80 
ускорение, м/с? (9)..... 2.5. eee ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


VORODCHNG, MIC" 0) рессор. 150 (15) 

длительность удара, мс................ 15 
Одиночные ударные нагрузки: 

ускорение; м/с (9) ::.-.:. ее уееьани. 150 (15) 

длительность удара, мс ................ 3 


Температура окружающей среды, К (°С): 


ВЕЛНЕС: SHOMCHNE: о као ee eS 358 (85) 
нижнеезначение еее. ь. 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
С В 6 6 we Kio BE eG ee OE Oe eR ES 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. cT.) . 53200 (400) 
Повышенное атмосферное давление, Па (кгс/см?).... 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... 254 
Яркость свечения экрана, кд/м“, не менее. .......... 60 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м”, не более... 0.05 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
В-ИЕНКРЕ:: ее... Е ule tet 1,2 
ПКО СА, сани ROKR OAS 1,8 
Время послесвечения, с, не менее. ............... 5 
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Время готовности, мин, He более......... в 6-2 
Чувствительность к отклонению, мм/В, не менее: 
сигнальной системы ........... Е 
временной системы.......... 0,19 
Отклонение от угла 90° между линиями развертки, град, не 
OGNOR в. ке сори cw © SU Oe ни 3 


Положение неотклоненного пятна, MM, He более....... 35 
Смещение пятна, MM, не более. ....... ee 20 
Напряжение анода первого (фокусирующего электрода), В 800... 
1480 
Напряжение модуляции, В, не более..... 80 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 200... 80 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 5 
Ток накала, А.......... рр BL Oe he eR м. ТЕР 
0,33 
Ток анода первого, мкА, He более. . 2... 2 .. 500 
Ток катода: мкА, не более.........:........ 1000 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 12 
Емкость модулятор — все электроды, пФ. не более. ..... 12 
Емкость между электродами сигнальной отклоняющей 
системы, пФ, He более..... 6 Re 
Емкость между электродами временной отклоняющей ‹ сис- 
темы, пФ, не более. .........:.... 3,5 
Емкость электрод временной системы /0- все электроды, 
пФ, не более..... 15 
Емкость электрод сигнальной системы 7- все электроды, 
п, не GORGE... a 6. гора a a I one она 15 
Емкость электрод временной системы /0- все электроды, 
кроме 11, пФ, не более..... 13 
Емкость электрод временной системы //- все электроды. | 
кроме /0, пФ, не более..... 13 
Емкость электрод сигнальной системы 7 все электроды. 
кроме 8, пФ, не более..... ааа в on, 


Минимальная наработка, 4, не mene?’ oe. аб 
Срок хранения, лет. . | кн 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии в центре, мм, не более. ...;:... I 
Яркость паразитного свечения экрана, кд/м”, He более....... O, 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В......... =. Ss Зы OS 
Напряжение модулятора, В....... — = 250: 6 
Напряжение анода первого, В...... 800... 2200 
1480 
Напряжение анода второго, В. ... 4300 3000..:4400 
Напряжение анода третьего, в. . 5500 4000... 6600 
Напряжение катод — подогреватель. в. 0 — 125...0 
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Проекционные ЭЛТ 
6лкКА4и 


Электронно-лучевой проекционный кинескоп с магнитными фо- 
кусировкой и отклонением луча для проекционных телевизионных 
устройств коллективного пользования. | 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 22мм и углом отклонения 67°. Экран плоский, круглый, 
диаметром 6 см. Цвет свечения зеленый. Выводы штырьковые. Масса 


прибора 0,2 кг. 
Вы ee 
ee. 7 | 


Выводы электродов: /-свободный; 2, 7—модулятор (посадочный); 3, 
4— подогреватель; 5- катод; бискрогаситель; А- анод. 


B/IK4H 


221 





Пробобящее 
NOKpolinue 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот.. [nu ......6..6.8 66 ew о |... 1000 
УСКОРЕНИЕ, MIE" G7) oc bk bw ee ee a es 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 


yorupenme, М/С (9... a Se a ew ee а 400 (40) 

длительность удара, MC ..............-.. < 10 
Линейные центробежные нагрузки: 

ускорение, м/с? .(9).......- we ние в. 100 (10) 
Акустические шумы: 

диапазон частот, Pu... we ee иен 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды. К (°С): 

ВОО ЗН ЗЕНИЕ ео Wo we ee ew Sa, ва 358 (85) 

нижнее значение. ....... ее еее». 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К (02 Ch. ‘Ze, HO 50106... ge ok ee евоны 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (MM рт. cT.). . 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 


Основные данные 


Радиус рабочей части экрана, мм, не менее.......... аа 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
о ard cm Hr oe oe a eR A Ge Ra, awe et Bie 4 600 
I ооо ew Se he eS dees 550 


552 


Яркость свечения экрана, кд/м?, He менее... ........ 10000 


Яркость паразитного свечения, кд/м”, He боле....... 0.04 
Время послесвечения, с, не более............ сен В 
Время готовности, мин, не более. ............. 2 
Координаты цветности в системе МКО, отн. ед.: 
Teta eg ISG О Е, Oe a le ss . O18... 
0,22 
Иа 0,69 .. 
0,75 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более.......... ‚т. *6 
Напряжение Hakasa,B......... 2... eee 6,3 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). В. 100... 40 
Напряжение модуляции, В, не более.............. 40 
Напряжение анода, В. ii. AMS esp ЗОО 
Напряжение катод - подогреватель. в. а о. Пе 
100 
TOR анодй, MKA, Не БОЛЕЕ ее сена р окна О 
TOR Hata, МК о о we a ae ae Se О eee 
0,33 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор — все электроды, пФ, не более...... 10 
Минимальная наработка, 4, не менее.......... ... 600 
Срок хранения, лет......... ee ice ah РНЕ = 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Разрешающая способность, лин., не менее... ........... 600 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее............... 7000 
Напряжение модуляции, В, не более ака бе: | 

Яркость паразитного свечения, KM/M7................. 0,05 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В......... 6,3 5,67... 6,93 
Напряжение молулятора запирающее, 
ph es OE ee — 150...0 
Напряжение анода, в. 25000 27 500 
Напряжение катод -— подогреватель, Вы = — 135... + 100 


6ЛК7и 


Электронно-лучевой проекционный кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для проекцион- 
ных телевизионных устройств коллективного пользования. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 22мм и углом отклонения 67°. Экран плоский, круглый, 
диаметром 6 см. Цвет свечения зеленый. Выводы штырьковые. Масса 
прибора 0,2 кг. 
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GAKTH 


19,7 






Npobodauee 
покрытие 


Выводы электродов: /, 7- модулятор (посадочный 1); 2- искрогаситель; 
3, 4- подогреватель; 5-катод; б-анод первый: А-анод второй. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГЦ... еее 1... 1000 

ускорение, м/с? (9)....... еее. 100 (10) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с“ (9)........ еее. . 400 (40) 

длительность ударов, мс. ............... ‘ae | 
Линейные центробежные нагрузки: 

ускорение, M/c* (9)... мила e wep te A 250 (25) 
Акустические шумы: 

диапазон: частот, Ц... еее. а ees 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BODXHGE ЗЫЯЧЕеНИе иле ее едины а 358 (+ 85) 

нижнее значение... .. ив be oe ee ee 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 +8 LM, не GOES ....... 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). . 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... a2 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
т сте. ioe ik, 6 Kk ee eV О Ч ee. & 400 
BET se oe oe, Pe as wee ea ee es we 350 
Яркость свечения экрана, кд/м?, He менее....... .... 6000 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0.05 
Время послесвечения, с, не более. ............... 0,1 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Координаты цветности в системе МКО, отн. ед.: 
Ad fe. НОЕ Wee RE Wo CCR NRE, ФИН 0.18... 
0,22 
д Saks OMAR Eh Se BI Дн ЗО оо ey 0,69 . 
0,75 


554 


Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 


ческого центра экрана, мм, не более. ............. 5 
Напряжение накала, В....... еее, 6,3 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В, 

HE БОНО otc 6 a ea ee, нь миа радио = Fos 29 
Напряжение модуляции, В, не более. . 2... ee ee 35 
Напряжение анода первого, В... ... неее. 0... 400 
Напряжение анода второго, В... .. еее. 15000 
Напряжение катод подогреватель, В............. 0 

Ток второго анода, мкА, не более. .............. 150 

Ток накала. А. (сы eed be Soba у ее «> 0,27... 0,33 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 

Ток утечки катод модулятор, мкА, не более. ....... 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор — все электроды, пФ, He более...... 10 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 500 
COOK хранения, ЛЕТ, asad @ 6 6 a deepen oo ел. 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. ......:......:. 4000 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 50 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 ;№'.:: 6;9 
Напряжение модулятора запирающее, 
Bis HO и Е — — 200 
Напряжение анода первого, В...... _ 0... 400 
Напряжение анода второго, В...... 15000 14900... 16000 
Напряжение катод - подогреватель, В. - — 125...0 


влкзи 


Электронно-лучевой проекционный кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для проекцион- 
ных телевизионных устройств коллективного пользования. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 22мм и углом отклонения 67°. Экран плоский, круглый, 
диаметром 6 см. Цвет свечения зеленый. Выводы штырьковые. Масса 
прибора 0,2 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Puy... wk el нана не» 1... 1000 
ускорение. М/С” (М) роль at eae 100 (10) 

Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с“ (9):.... еее... 400 (40) 
длительность ударов, мс................ д.40 


555 


Линейные центробежные нагрузки: 


ускорение, м/с? (9)...... ee es 100 (10) 
Акустические шумы: 

диапазон частот, Го... иена... 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхнее значение. .^; еее И. ин 358 (85) 

нижнее значение. ........ еее... 213 (— 60) 


Относительная влажность воздуха при температуре 
306: K (35°С),-%, ne более: г: PAO aH И.о 


Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.). . 665 (5) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 
бЛКВИ 
195 
180 
45 7 6 
= intl — 
— Tel ь 
aR 
Продедящее 
MOK Pelle $ A 





Выводы электродов: /, 2-свободные; 3, 4- подогреватель; 5 катод; 
б-—анод первый; 7-модулятор; А-анод второй. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм. не менее. ........ 55 
Разрешающая способность, лин., не менее: 

с с ois NS ee SR HERE CAE ECD Re ES 500 

Be NOR о Bee ee OO TR ee ER 450 
Яркость свечения экрана, кд/м", He менее........... 10000 
Яркость паразитного свечения, кд/м?, не более....... 0.05 
Время послесвечения, с, не более. ............... 0.1 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Координаты цветности в системе МКО, отн. ед.: 

Se БО ры ре са ка Se 0,35 

Di НОЕ reeds Voc a бла палача 0,50 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более. ............. 5 
Напряжение накала, В.....;:..:. еее... 6.3 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное). В. 100... 45 
Напряжение модуляции, В... еее еее. 15... 40 
Наряжение анода первого, В... .. еее... 0... 400 
Напряжение анода второго, B..............-.. 15 000 
Напряжение катод — подогреватель, В............. 0 
Ток анода второго. мкА, не более. .............. 200 
Ток няхала. А. ee ee eee И ay at | Set ae 

0,33 
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Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 


Ток утечки катод -- модулятор, мкА, He боле........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......... 8 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более...... 10 
Минимальная наработка, 4, не менее............. 1000 
CDOK XPAHOHHE, JET ое em EP ба Oke 12 


Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее... ее... 7000 
Напряжение модуляции, В, He более................. 50 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 

| НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6.3 5.67... 6.93 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
NOC)! ть Е PS YS ~ 200... 1 
Напряжение анода первого, В...... 0... 400 — 50... 500 
Напряжение анода второго, В...... 15000 15000... 16 500 
Напряжение катод -- подогреватель, В. - — 135... 100 


6лкэп 


Электронно-лучевой проекционный кинескоп с электромагнитными 
фокусировкой и отклонением. луча для проекционных телевизионных 
устройств коллективного пользования. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 22мм и углом отклонения 55°. Экран плоский, круглый, 
диаметром 6 см. Выводы штырьковые. Масса прибора 0,2 кг. 


ЛКП 


45 7 





Выводы электродов: / -свободный; 2--модулятор (посадочный); 3, 4-— 
подогреватель; 5-катод; 6-- ускоряющий; 7-модулятор; А-анод. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, Ги: еее. ee ime Нар. SOO 

ускорение, м/с? (g). 2... ee 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с? (g). 2... ее... ... 150 (15) 

длительность ударов, мс... ее... Resa ee 
Акустические шумы: 

диапазы частот, ГЦ: чье. 50... 10000 

уровень звукового давления, дБ........... 130 
‘Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРНЕЕ: ЗАВЧЕНИЕ: 32 sence пра 8 358 (+ 85) 

нижнее значение. .. . 2... ee ee le ... 213 (- 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
З0В HSC)... Ve. He БОЛЕ. 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).. 11970 (90) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее......... a2 
Ширина линии, мм, He Oonee............2-2-0--. 0,2 
Яркость свечения линии, мкВт/(ср-см”), не менее. ..... 125 
Яркость паразитного свечения, мкВт/(ср см”), не более. . 0,2 
Время послесвечения ..... ee ee ee Короткое 
Время готовности, мин, не более. ............... я. 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 

ческого центра экрана, MM, не более......... неся 5 
Напряжение накала, В........ еее. . . 6,3 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. | 
не: ОД ни о wt ee She аа Sy ats ма . 90... 40 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 35 
Напряжение электрода ускоряющего, В........... 300 
Напряжение анода, В............. ое 15 000 
Напряжение катод -— подогреватель, В. ............ 0 

Ток анода, мкА, не более. ...... ee ee Zo 

Ток накала, мкА.......... URE Src: Hae dos кь о ЗОО 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 

Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 5 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более....... es 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, He более...... 10 
Емкость ускоряющий электрод-все электроды, пФ, не 

то Te 5 seca ie ee ke RS eB Ry 9G els ЕН. 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 750 
Срок хранения, лег. Sidi sw ee ab менее. 15 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина линии, MM, не более. ........ ее еее 0,25 
Яркость свечения линии, мкВт/ср-см?, не менее. .......... 100 
Напряжение модуляции, В, не более. ................ 45 
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Ly, отн. ед. 
1,0 | 


Спектральная характеристика 
излучения экрана 





060 065 070 O75 А, мкм 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 5,7... 6.9 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ - И 
Напряжение электрода ускоряющего. 
В Oe Fe ee а аа 300 200... 400 
Напряжение анода, В........... 15000 12000... 16500 
Напряжение катод подогреватель, В. 0 — 135... + 100 


ТОЛКАА, 1ОЛКАДИ, 10ЛКАП 


'Электронно-лучевой проекционный кинескоп с комбинированной 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для проекцион- 
ных телевизионных устройств коллективного пользования. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм. Экран плоский, круглый, с подложкой из моно- 
кристалла лейкосапфира диаметром 14 см. Цвет свечения: 10ЛКА4А - 
синий, 1О0ЛК4И —зеленый, 10ЛК4П - красный. Выводы гибкие. Macca 
прибора 1,3 кг. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 


диапазон частот, ГП; се coe EOP: 145755 

ускорение, м/с" (g) 2. = 0 eae ke Se el 20 (2) 
Многократные ударные нагрузки: 

УСКОРЕНИЕ, м os et eG aR a eee we ee’ 150 (15) 

длительность ударов, мс................ Sian se 
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Одиночные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с? (49)........ ee es 200 (20) 
длительность ударов, мс. ............... ав 
Акустические шумы: 


диадазой. частат, ГЦ... еее 50... 10000 
уровень звукового давления, дБ........... 130 
Температура окружающей среды, К (°С): 
ВЕРХНЕЕ ОНЯЧеНИе ;..-.... ель bee 343 (70) 
нижнее значение. ......... еее 233 (— 40) 
Относительная влажность воздуха’ при температуре 
308 К (35°C), %, не боле.................. 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).. 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 
_ 28 
1000 
%S SO —-— 
©. 


i 

| 

D IS 
[2 

D 90 

D 158 





J : И SS 


Выводы электродов: /- фокусирующий; 2- модулятор: 3, 4- подогрева- 


тель; 5-катод; б-ускоряющий; [--анод; П-- покрытие. 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее....... 90 
Ширина сфокусированной линии, мм, не более: 
СИ те Е К 0.12 
а бое ааа O15 
Яркость свечения линии, кд/м?: 
ЛЕА поро сос 12000 
А И OO 35 000 
КС Е и р eB ete 16 000 
Неравномерность яркости, %, не более.......... 20 
Яркость паразитного свечения... ............ Отсутствует 


Время готовности, мин, не более. ............. 
Координаты цветности в системе МКО, отн. ед.: 
HMA es le ee SS ae ee RD ee 8 455 OZ aes 
igh Sate 4? Sa: icra Bod ae A dn ea ee ead О РЯ 
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Е ЧК 


1OJIK4H, ‘ PARMA © EA 2 Oe Ke Ses i Bree 9,99 


se eS ааа 0,51... 0,59 
1олк4п, 4 de say: Se Fg Bee as, sand Beep es 0,59... 0,66 
У а чае Ars, Hae INTE eR OROT® - 0.3... 0.37 
Положение неотклоненного пятна относительно гсо- 
метрического центра экрана, MM, не более........ 10 
Напряжение накала; В; oes 80 sew ee lee ен 6,3 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), 
В: а ак ии чины 165... 75 
Напряжение модуляции, В, не более.....,...... 90 
Напряжение электрода ускоряющего, В.;...,.... 400... 700 
Напряжение электрода фокусирующего. В........ 6500... 7500 
Напряжение анода; В... ересь. 30000. 
Напряжение катод - подогреватель, В.........., — 100... 
+.100 
Ток лучи, мкА, не более. ......: ee , 600 
Ток виала, МА. OR eet еее 0,33, ‚.. 0,8 
Ток утечки катод- подогреватель. мкА. He более..,. 100 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, He более...... 50 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более......, 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ. He более.... 20 
Рентгеновское излучение, мкР/ч, не более......... 100 
Минимальная наработка, 4, не менее,.......... 500 
Срок ранения ЛОР, еее gia выдам 15 
Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 
Ширина сфокусированной линии, мм. не более: 
бт: о ел 0.15 
т И RLS ae lee 0.18 
Яркость свечения линии, кд/м^, не менее: 
ПНА А, gc ee eee тои ee Eh 9000 
Я ge <p cs ag aig Sa a зоо 26 000 
POURRA. aes xO cha a, ip © A Hg, BK BN tad ac i eee 12000 
Яркость паразитного свечения, % от яркости свечения линии, не 
Е р о te ae eck 2 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 6,0... 6,6 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
ное), В, не менее... ..’..:: SP. - 200 
Напряжение электрода ускоряющего, 
И Fee 400... 600 - 
Напряжение анода, В........... 30000 29000... 30000 
Ток луча (катода) импульсный, мкА, не 
GORGE С, АЕ неа hk — 600 


36-5039 ь- 


13/1K116 


Электронно-лучевой проекционный кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для проекцион- 
ных телевизионных устройств коллективного пользования. 

Конструктивное исполнение-в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм и углом отклонения 55°. Экран сферический, круглый, 
диаметром 13 см, белого цвета свечения. Выводы штырьковые (анод и 
вывод фокусирующего электрода гибкие). Масса прибора 1,1 кг. 


АЛКИЕ 


869 


D4 






&S 
ss 
750 Покрытие 35| MToxpermue 
Graecosauumnoe yepnozo ulema 
1211 2 09 A 
» 
7 


Выводы электродов: /, /2- подогреватель; `2- модулятор: 3, 4, 6...9- 
отсутствуют; 5-фокусирующий: /0-ускоряющий; //- катод; А- анод. 


Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Ty... . 2... ee etre 
ускорение, м/с? (g).. 0.2... еее. 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 


ускорение, M/C’ (йена 150 (15) 
длительность ударов, MC... ........2.2.04. рений | 
Температура окружающей среды, К (°С): 
REDXHGS ЗНАЧЕНИЕ... а Ga wiles 6 aS о 353 (80) 
НЫЖНОС SHAYCHHOc ен сре ee ee tw ew 223 (— 50) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К (35°C), %, не более. ...... ее... 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).. 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?).. 294198 (3) 
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Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. .... 115 
Разрешающая способность по полю экрана, лин., не 

RONG ок ме а ER A Te заме 750 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не более а 25000 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более. 25 

Число градаций яркости, отн.ед., не менее...... 8 

Время поблесвечения. .... ль... иные ce oprh Среднее 
Время готовности, мин, не более ............. ] 
Положение неотклоненного пятна относительно 
геометрического центра экрана, мм.. не более.... 5 
Напряжение накала, В... :... 6.3 
Напряжение модулятора запирающее О ная | 
HOG). В, BE 60000, „окон мень `200... 100 
Напряжение модуляции, В, не более.......... 140 
Напряжение электрода ускоряющего, В........ 500 
Напряжение электрода фокусирующего, В...... 9000... 13000 
Напряжение анода, В...... ее. ... 45000 
Пробивное напряжение фокусирующего электрода, 
м. И Е 20000 
Пробивное напряжение анода, В, не менее...... 60000 

Ток. Луча, МИА: ее: we 2000 

Ток mwas MMA =... нда ее’. 0.58... 0,68 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более. . 100 

Ток утечки катод модулятор, мкА, не более.... 10 

Ток утечки катод - ускоряющий электрод, мкА... — 10... +10 
Ток утечки катод -—фокусирующий электрод, мкА, 

НЕ OGG 6 ak Seo nw Rw Se кое 10 

Ток электрода фокусирующего, мкА, He более.... 300 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более. .... 10 
Емкость модулятор — все электроды, пФ, не более. . 15 
Минимальная наработка, 4, не менее......... 400 

Срок хранения; лет..... м... ми кан bs 12 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м*, не менее........... 17000 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 150 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 130 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более........ 15 
Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 
эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 957 449 
Напряжение модулятора запирающее 
(отрицательное), В............ 200° 300... 0 
Напряжение электрода ускоряющего, 

Е кал аз 500 500... 600 
Напряжение анода, В........... 45 000 35000... 50000 
Напряжение катод - подогреватель, В. 0 — 150...0 
Напряжение электрода фокусирующе- 

В. Е Ae hae ак. 259 9000... 13000 
Средний ток луча, мкА.......... 800 2000 
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‚ 36° 


13N1K15A, 131K156, 1ЗЛКЛБИ, 13ЛК15П 


Электронно-лучевой проекционный кинескоп с электростатической 
фокусировкой и элекромагнитным отклонением луча для проекционных 
телевизионных устройств коллективного пользования. 

Конструктивное исполнение- в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм и углом отклонения 55°. Экран круглый, сферический, 
диаметром 13 см. Цвет свечения: 13ЛК15А -синий, 13ЗЛК15Б - белый; 
1ЗЛК15И - зеленый, 13ЗЛКТ5П -- красный. Выводы штырьковые. Масса 
прибора 0,8 кг. | 


ISIIKISA, 1SKISE, ISNKIGH, (311KIS1 


A 
И 20” В 





Выводы электродов: /, /2- подогреватель; 2- модулятор; 3... 5, 8,9- 
отсутствуют: 6, 7—свободные; /0-ускоряющий; 1/-катод; Ф-фоку- 
сирующий: А-анод. 


Условия эксплуатации 
Вибрационные нагрузки: 


ДНаНаЗон. Часто, РИ. Г ел sk Pade а |... 80 

ускорение, м/с? (9)........ es 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 

ускорение, м/с” (9) г гла е еее а 150 (15) 
Температура окружающей среды, К (°С): 

BETIRNGS SWC HE О Иер. 358 (85) 

HYNES Значение. eee 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 К (3s Cy, не более oe ;. анк варийе. ним. 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. cT.). . 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?). . 294198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менсе......... _ 115 
Разрешающая способность, лин., не менее. ......... 750 
Яркость свечения экрана. кл/м*. не менее: 

Е В. Е О + + date, mie hate oo we et 8 000 
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PSUR e's es ea ee Иа, Ber OMe 22 000 


реал we ee a Ae а 30 000 
ЭЛЕН 20000 
Время готовности, мин, не более. ............... | 
Координаты цветности в системе МКО, отн. ед.: 
ЗАЛА оо еее PRY СУ 0,17 
Ris ik a bg Cle he РТ bw ok FS 0,15 
р р eS RS 0.20 
ОИ ate Е. 0,72 
FIJEK Soe. 2d 1 ate RS Re. STRAIN Sk 0,65 
De xc Sue eet am axe Wrest риа 0,35 
Положение неотклоненного пятна, мм, He более....... 5 
Напряжение накала. В... sci tacacere Be Of. dS РИН . 6.3 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 75... 135 
Напряжение модуляции, В, не более... ........... 85 
Напряжение электрода ускоряющего, В........... 200... 250 
Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 12000 
Напряжение анода, В... ois .seayiesues. выл oe 40000 
TOK луча. MKA, He более, .. ера ие. BEY dee te 2 
Tow Waxana, MKA; HE Обоблее......... re eee 0.68 
Ток электрода фокусирующего, мкА ............. 0 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более. ..... 100 
Ток утечки катод модулятор, мкА; не более. ....... 10 


Ток утечки в цепи ускоряющего электрода. мкА, не более. 10 
Ток утечки в цепи фокусирующего электрода, мкА, не 


Е аль ae arg BCR tee а бы нк Pee 10 
Емкость катод - все электроды, пФ, не более. ........ 10 
Емкость модулятор - все электроды, пФ, не более. ..... 15 
Минимальная наработка, 4, не менее...... Woe ав, 500 
рок ХРАНЕНИЯ, ЛЕТ. Е: ца. ... 2 


Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 


Разрешающая способность, лин., не менее.......... 750 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
О А, oe OS 7000 
ВВ аа р рии 15000 
ЗНА. 2. лия SUE walt So ОИ бен Ва ТЕ 25 000 
р ро ЗАСА PT encase hp, a ee gaa Se 15 000 


Номинальный и предельно-допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 5,8... 6.9 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
BBO BE ОВ О GAL 8 La 100 0... 300 
Напряжение электрода ускоряющего, 
| О ее" 200... 250 150... 300 
Напряжение анода, В........... 40 000 30000 .... 45000 
Напряжение электрода фокусирующе- 
Pe) а С И hea teen 9000 9000... 12000 
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Напряжение катод - подогреватель, В. - — 150...0 


Средний ток луча, мкА, не более. . . . 500 500 
Средняя мощность электронного луча, 
Вт: 
бех охлаждения экрана....... - 10 
с охлаждением экрана........ - 25 


16ЛК7А, 16ЛК7И, 16ЛК7П 


Электроннс-лучевой проекционный кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для проекцион- 
ных телевизионных устройств коллективного пользования. 

Конструктивное исполнение в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 50°. Экран плоский, прямо- 
угольный, алюминированный, дийгональю 16см. Цвет свечения: 
16JIK7A - синий, 16ЛК7И - зеленый, 16ЛК7П - красный. Выводы штырь- 
ковые. Масса прибора 1,8 кг. 





Выводы электродов: /—фокуси- 
рующий; 2, 8—свободные; 4, 5- 
подогреватель; б-катод; 3, 7- 
модулятор; 9-ускоряющий; [- 
анод; П- покрытие. 





Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
дыаназон частот, ГЫ: ale. kc die ech ee Hees г..233 
ускорение, м/с" (9)...... г. bed bles че. 5 (0,5) 

Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, м/с" (g) «i. aw 6 a iat ььь. 150 (15) 


длительность ударов, мс. ............... |... 80 
Температура окружающей среды, К (°С): 

ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ... уе ew ke 333 (60) 

нижнее значение. 2. ее еее. . 213 (— 60) 
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пы Oe ene 


Относительная влажность воздуха при температуре 

298 К (25°C), %, не более и... ....... 

Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.).. 69825 (525) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см”).. 196132 (2) 


Основные данные 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 72 x 96 
Разрешающая способность, лин., не менее: 
в центре по вертикальному клину............. 600 
в углах по вертикальному клину............. 500 
Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 
т iho ck ME Е ры . 4000 
ТР ei kd CB hick a ES ee, HOB ee 16000 
Е SS Sn ee Ca a le oe ee ee ee 7 200 
Число градаций яркости, отн. ед., не менее.......... 8 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не менее........ 30 
Координаты цветности в системе МКО, отн. ед.: 
|: Ч, US be ae bee es Ae delle, ie tena: Sth eee ae A 0,17 
DT Wee. ee We ae Se ae Oe ааа ee 0,12 
PRUE PAE О О ea eRe es eo ee ee 0,35 
оао Pd cae obs me Е" 0,55 
Е оо he eR о ee юз 0,6 
р oe ah ks by о а ee eS 0,35 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более. ............. 12 х 12° 
ЩЧапряжение накала; Bok. и. рее 6,3 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В, 
НЕ. Garner 21:1.) ен а ар ро бана 100... 150 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 90 
Напряжение электрода ускоряющего, В........... 300... 700 
Напряжение электрода фокусирующего, В.......... 3500... 
4500 
Напряжение анода: В...; ти... ее еее нес 25000 
Токи атоДа: МИ оси океане 100... 700 
Ток накала, мкА..... ааа O20 г. 
0,34 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 50 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не болдее........ 5 
Сопротивление внешнего проводящего покрытия, Ом, He 
бОДОЙ и: анны че реа А RDB + 1000 
Минимальная наработка, ч, не менее............. 750 
COON RUGHOCHES, NOT nk ek be арена ее 4 


Параметры, изменяющиеся в течение 
минимальной наработки 


Яркость свечения экрана, кд/м”, не менее: 


VOT kai ek о ки нара Пе 3000. 

Е кои добела tes 13000 

ОПЕРЕ. Еее eee + oe RE 6 000 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 100 
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Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 

Напряжение накала, В.......... 6,3 5.7... 6.9 
Напряжение модуляции, В, не более. . — 100 
Напряжение электрода ускоряющего, 
р а ee ee Фо баты бе 400 250... 700 
Напряжение анода, В........... 25000 20000... 27500 
Напряжение электрода фокусирующе- 
О ны Ба лат RR — 3500... 4500 
Напряжение катод - модулятор (отри- 
цательное), В... ... — 10... 200 


17ЛлКлП 


Электронно-лучевой проекционный кинескоп с электромагнитными 
фокусировкой и отклонением луча для проекционных телевизионных 
устройств коллективного пользования. 

Конструктивное исполнение - в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 36 мм и углом отклонения 40°. Экран плоский, круглый, 
диаметром 17 см. Выводы штырьковые. Масса прибора 1,3 кг. 


$6 





Выводы электродов: J, 4—свободные; 2, 8 подогреватель; 3-ускоряю- 
щий; 5—модулятор; б-антидинатронный; 7-катод; А-анод. 


Условия экспл уатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон. Частот, 1 Иен аль. сабы ен eee | 
ускорение, м/с” (g) . 0. ee ... 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: 
ускорение, M/C* (9).....:.... уе... 150 (15) 
длительность ударов, мс................. cs hO 
Температура. окружающей среды, К (°C): 
BEWNMCS змячение (Еее. сена 358 (85) 
нижнее значение. ....... еее еее. 213 (— 60) 
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Е РРР ЕРАЗ РРР 


Относительная влажность воздуха при температуре 

308 К 435 °C), Mo, не Бонее.. „.. дер we аа 

Пониженное атмосферное давление. Па (мм рт. ст. .). 53200 (400) 
Повышенное давление воздуха или газа. Па (кгс/см "у. 294 198 (3) 


Основные данные 


Диаметр рабочей части экрана, мм, не менее. ........ 141 
Ширина сфокусированной линии, MM, не Более. ....,.. 0.05 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее. .......... 150 
Яркость паразитного свечения, кд/м”, не более....... 0,05 
Время. HOCJICCBCYEHHA 2 2 we еее. Среднее 
Время готовности, мин, не более. ............... 2 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, MM, не более. ............. 20 
Напряжение накала, В........ еее еее ee 6,3 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 80... 40 
Напряжение модуляции, В, не более. ............. 50 
Напряжение электрода ускоряющего, В........... 500... 600 
Напряжение анода, В, не более................. 17000 
Напряжение катод — подогреватель, В... .......... 0 
TOR Луча, MEA, RE OGRE . „ооо тачек 10 
Ток накала, мкА wi 65 а ц...:. © ing BNE he дл. умеет. | 160.45 ИРИ 
0,33 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, He более...... 30 
Ток утечки катод - модулятор, мкА, не более........ 5 
Емкость катод — все электроды, пФ, не более......... 12 
Емкость модулятор — все электроды, пФ, не более...... 10 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 1000 
pom xpalonm, ЕТ о ры a ete ee ah 12 
Ly, кд/м? - отн. ea 





Зависимость яркости свече- 02 | 
ния экрана L, от cKOpocTH - ~ 
записи Uv | 
Спектральная характеристика 0 — 
излучения экрана 90 6006/7620 650 700 ИЗ А, им 
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Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Ширина сфокусированной линии, мм, не GONE сое ее 0.065 
Яркость свечения экрана, кд/м“, не менее. .... Е nes ae 115 
Напряжение модуляции, В, He более....... ха арын ee 55 


Номинальный и предельно допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
НЫЙ допустимый 
Напряжение накала, В.......... 6,3 Af ль В 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
ON о нача - ИА: 
Напряжение электрода ускоряющего, 

Е Be Sige Sie ем 54 600 500... 650 
Напряжение анода, В........... 15 000 14900... 17000 
Напряжение катод подогреватель, В. 0 с Иль РЕ | 
Напряжение электрода антидинатрон- 

НО Цени - 200... 400 


17ЛК2А, 17ЛК2И, 17NK2N 


Электронно-лучевой проекционный кинескоп с электростатической 
фокусировкой и электромагнитным отклонением луча для проекцион- 
ных телевизионных устройств коллективного пользования. 

Конструктивное исполнение -в стеклянной оболочке с диаметром 
горловины 38 мм и углом отклонения 50°. Экран плоский, прямо- 
угольный, алюминированный, диагональю 17 см. Выводы штырьковые. 
Масса прибора 1,8 кг. 


137 






Выводы электродов: /, /4- по- 
догреватель; 2 - катод; 3, /3-— мо- 
дулятор; 4, 6, 7, 11, 1[2-свобод- 
ные; 5, 8-ускоряющий; 9, 10-— 
фокусирующий; [-анод; П- по- 
крытие. 
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Условия эксплуатации 


Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, ГЦ... еее еее. 5... 2000 
ускорение, M/C* (9): еее ааа, 50 (5) 
Многократные ударные нагрузки: | 
ускорение, м/с” (иена (еее 150 (15) 


длительность ударов, MC... 2... 0. $41200 
Температура окружающей среды, К (°С): 

верхиее: значение... дс... ee о 333 (60) 

нижнее значение. ..... лис RE 213 (— 60) 
Относительная влажность воздуха при температуре 
308 K'(35 °C), %, не более.....:...... съ... 98 
Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст. ) 69825 (525) 
Повышенное давление воздуха или газа, Па (кгс/см?) . 147099 (1,5) 


Основные данные 


/ 


Размер рабочей части экрана, мм, не менее.......... 100 x 120 
Разрешающая способность, JIMH., не менее: 
в центре по вертикальному клину............. 650 
в углах по вертикальному клину..... ee oth VARY 500 
Яркость свечения экрана, кд/м?, не менее: | 
О, о р ля EMS: ya w Raw SR ная 4000 
ПО ое АИ рен, 17000 
ЦА асе ое ан с wees 7200 
Неравномерность яркости, %, не более км чим: Зе 20 
Яркость паразитного свечения, кд/м. ............ Отсут- 
ствует 


Число градаций яркости, отн. ед., не менее.......... 
Время готовности, мин, не более. ............... 
Координаты цветности в системе МКО, отн. ед.: 


ho CO 


НЕЕ Me AR ges a lactate eee ие ACS ск. ВЫ 
Fie sp Е ааа Hy acne ts. Fe < 0,12 
rie a . cee окт < 0,35 
nai) Sk aA te oe ede Ay CE le ee > 0,55 
7ЛК2П ы ett Е А ee > 0.6 
Dog ee See ee eee Gate м < 0,35 
Контраст крупных деталей, отн.ед., не MeHee. .... 2... 90 
Положение неотклоненного пятна относительно геометри- 
ческого центра экрана, мм, не более.............. 12.х 12 
Напряжение накала, В...... еее, 6.3 
Напряжение модулятора запирающее (отрицательное), В. 
О р mide eee А als 75... 145 
Напряжение модуляции, В, не ‘более: 
при токе катода 700 мкА..........:..::... 80 
при токе катода 350 MKA..............20-4 60 
Напряжение электрода ускоряющего, В........... “300... 700 
Напряжение электрода фокусирующего, кВ......... 6.0... 7,0 
Напряжение анода, В; оО. (а as 25000 
Ток катода. MEA ODEO FE. Сл Ле. А И, 100... 700 
Ток накала, мкА, He более........ еее. . 0,5 
Ток утечки катод - подогреватель, мкА, не более...... 50 
Ток утечки катод модулятор, мкА, не более........ 5 
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Емкость катод - все электроды, пФ, He Gomee. ... 2... . 10 


Емкость модулятор - все электроды, пФ. не более...... 20 
Минимальная наработка, 4, не менее. ............ 750 


CHODUMOUCHIER HOT 263i 58 So hice Basiaee cee ck рва а 5 


Параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки 


Разрешающая способность, лин., не менее: 


В Ре сена М ше к SUNT epeere RE: 550 
HEROES Ее рН: eer aga: 400 | 
Яркость свечения экрана, кд/м“. не менее: 
РА А wagers ete eR а Е Чо кони 3000 
ПВО океанов бен 13 000 
TAM). Ss Gg ot tay ан SR ках, 5 500 
Напряжение модуляции при Toke катода 700 мкА, В, He 
о И о Е os SR Ви 90 


Номинальный и предельно.допустимый электрические режимы 


эксплуатации 
Номиналь- Предельно 
ный допустимый 
Напряжение накала, В. .......... 6.3 6.0... 6.6 
Напряжение модулятора (отрицатель- 
7) и ^› 2 АИИС es chew ek eared ~ 10... 200 
Напряжение электрода ускоряющего, 

к Бон ее итоги во .... 400 300... 700 
Напряжение анода, В........... 25000 22500... 27500 
Напряжение катод - подогреватель, By. — —:125: 5... 125 
Ток анода импульсный, мкА, не более. -— 700 
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